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ચે થમાળાના સવ'માન્ય અપવ પુસ્તકે।, 


૧ ચોગશાસ્ર આ. ૪-પાકુ' પુદુ' કી”, 
૨ સમલયસુ'દરી આ. પ- પ. 

હ ડઉ૬ છવનપ્રભા તથા આત્મોન્નતિ વચને. 
૪ યોગદષ્દિ સસુચ્ચય ભાષાંતર્‌. 

૫ રેખાદર્શ્ન-હસ્તસ'જીવન. ભા. ૧-૨--૩ 
$ આત્માતો વિકાસકમ-મે!હપરાજય. 

છ સહાવીર્તત્ત્વપ્રકાશ સસ્કૃત. 

૮ સહાવીર્‌ તત્ત્વપ્રકાશ ભાષાંતર. સ 
૯ દેવવિતેદ-( હ્યાનસ્વરૂપ તથા સ્વરે્‌ાદ્યાદિ પ'ચતત્ત્વ.) ,, 
૦ સમ્યફદશન ખીજ આવૃત્તિ હ 
૧૧ શાંતિતો! માર્ગ. આ. ૩-પાકુ' પુ. 

૧૨ લધુ જીવનપ્રભા તથા નીતિવચતે।. 
૧૩ વિનયાભ્યુદયકાવ્ય ભાષાંતર તથા અનેક સ 
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વાદો. ટ 
૧૪ દેવભક્તિમાળા-પાંચગ્રકારની ભક્તિ વિગેરે. હ 
પ4 ગકરણપુખ્પમાળા નીગોદહ્ત્રીસી વિ. ભાષાંતર્‌, # 
૧૬ અતુયોગદ્દારસૂત્ર સશ્ષેપભાષાંતર. જ 
પછ ગભુના પથે જ્ઞાનપ્રકાશ. મ 
દ૮ આત્મજ્ઞાન પ્રવેશીકા. આ. પાંચમી. યુ 
૧૯ ધર્મોપદેશતત્્વજ્ઞાન. ઈ 
૨૦ શીશુશિક્ષા. ન 
૨૧ જકારનાપ'થે. 


યુસ્તક સળવાનાં હેકાણાં. 
શ્રી. વિજ્યકમલકેર્‌ દેવસરિસાનશાળા. રતનપે 


શા. નાગરદાસ ત્રાગજ-દોશીવાડાની પાળ, અમદાવાદ, 
શ્રી. જૈનધર્મ” પ્રચારક સભા. ભાવનગર. 


શ્રી. મેધજી હીરજી સાચભડાર, ગોાડીજીની ચાલ સુખઈ . 
( ગ્રથસ્વામીત્વના હુ કર્તાતે સ્વાધીન અ. 
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ળાં વાધણુપોળ અસદાવાદ. 
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, પાંચમી આવૃત્તિ સખ'ધે બે બોલ, 


હે 


જેન કયા સાહિસમાં જે ચરિત્રો લખાયેલાં છે તે મોટા ભાગે 
“રસા 'માં છે. નેકે આ રેલી અનાદરણીય ન ક્હીં શકાય; પરતુ શાંતિથી 
બેસીને રાસાની ઢાળો સાંભળે અને અલ'કારીક રૈલીના લખાણતે વિવિધ 
ગ્રકારના રાગરાગણીએઓમાં લલકારતાં જે આનદ ચાય તેતે! આન લે તેટલી 
શાંતિ કે વખત લેકાતે મળતો નથી, એટ્લે આવાં ચર્ત્રિ નોવેલરૂપે 
વાંચવાનુ' લેક વધારે પસદ કરવા લાગ્યા છે. આ સમયની પરિસ્થિતિ 
શમજીને મલયર્સુદરી જેવા પવિત્ર પાત્ર અતે તેના જીવનમાં વિકસી રહેલે 
અપૂર્જા-મોધ, તેતો લાભ નહેર પ્રન્નને મળી શકે તે માટે અધ્યાત્મ 
રસિક શ્રીમદ્‌ આચાય મહારાજશ્રી વિજ્યકરેશરચરીશ્રરજી મકારાજની વિદ્ત્તા 
ભરેલી કસાયેલી કલમથી આ ચરિત્રને તોવેલતી «બમાં ઉતારવામાં 
જે ઉચ્ચ પ્રકારતી લેખન શલી અતે ઊૂદ્દેની પ્રતિભાનો ઉપષોગ કર્યેડ છે, 
તેની પ્રશસા કરવી તે સોના ઉપર દોળ ચડાવવા જેવું છે. 
આવા ઉચ્ચ કરિના ચસ્ત્રિતે સમયાતુકુળ પહતિમાં ઉતારવામાં તેમની 
મખરશકિત, શાંત અને અધ્યાત્મિક જવન તયા બહોળુ તત્તન્તાન સ્પટટ જેતાય 
છે; કમદે તેઓશ્રોના તત્તત્તાનની આ એકજ લહાણી નથી, પરતુ યોગશાસ્ત્ર, 
રાજકુમારી સુદશના ઝડરથ ધર્મા તથા તીતિમયજવન મહાવીર તત્ત્વપ્રકાશ, સમ્યક 
દર્શન, ધ્યાનદીપીકા, નીનિવાક્યામૃત, શાંતિતામાર્ગ , આત્માને વિકાસકમ આનદ 
અતે ગ્રભુમકાવીર આત્મનાનપ્રવેશિકા, આદિ ઘણા ત્ર'થોની પ્રસાદિ તેઓથીએ 
સમાજને અર્પણુ કરી છે. 
સલયર્સુદરીની ચાર આવૃત્તિ આઠ હત્તર સુકા ખલાસ થવાથી સુધારા 
વધારા સાધે આ પાંચમી આજગંત્તિ સચિત્ર કરવા ભાવતા છે. ઠયા એટવી 
અધી રસોક છે “ક હાથમાં લીધા પછી છોડવાનું મન થતું નથી સાધે ધ મિક 
સક્કાર પણુ ઘણા સારા પાડે છે. દરેક જણુ છુટથી લાભ લે તે ખાતર 
હાગળ વિમ્ેરેની ધણી મોધવારી છતાં પડતર જેવી કીંમત રાખવામાં આવી છે. 
અમદાવાદ લૌ. શ્રી કમળકેશર મ'ધમાળાના વ્યવસ્થાપકે. 
સ. ૧૯૯૬ બ્રા. સુ. ૧૫ 


મ 
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નઃ 

પસ્તાવા, 
જીવનચરિત્રો લખવાને રીવાજ ધણા લાંખા વખતથી ચાલ્યે 
આવે છે. જેના પ્રતાપથી આજે અસ”“ખ્ય સમમ ઉપર થઇ ગયેલા અતેક્ર 
પ્રાતઃસ્મરણીય મહાત્મા-સ્ત્રી-પુસ્પોનાં ચરિત્રો ઉપલબ્ધ ચઈ શક છે. 
હેૈયાતી ભોગવે છે. લાભાલાભ, હેયેપાદેય કે ગુણદોપતી પ્રબળ છાપ હધય 
ટૃપર્‌ પાડવામાં અને તેના દહીકરણુમાં સામાન્ય ઉપદેશ અતે યુકેતએ 
જે કામ કરે છે તેના કરતાં શુભાશુભ કમ'વિપાકતે પ્રગટ કરનારાં દણાંતો 
જુ ચર્ત્રિ હન્નરો ગણું કામ કરે છે, તે નિર્વિવાદ છે. એટલું જ નહિ' પણુ 
આવાં દૃષ્ાંતો કે ચરિતોની અસર ધણી ઝડપથી અતે વિરેષ વખત ટષી 

શકે તેવી મેજખઞુત થાય છે. 

પૂર્વાચાર્ષ પ્રણીત અનેક ચરિત્રિમાં આ મલયસુંદરીતું' ચર્ત્રિ પણ 
ખરેખર ઉત્તમ જીવનચરિત્રતો આરિસે છે. આ ચરિત્ર લખવાને! ઉદ્દેશ- 
હેતુ કે પ્રયોજન, સતુષ્યોતે શુભાશુભ ડર્મનાં સુખ-દુ:ખ રૂપ વિષપાંકે 
ખતાવી, પાપીને મલીનવરત્તિ તથા નઠારાં આચરણોથી નિવૃત્તિ કરાવી- 


પાછા હુઠોવી-રોકાવી ઉત્તમ હંત્તિ અને પવિત્ર આચર્ણેા તરક પ્રવૃત્તિ 
કરાવવાને! છે, તેમજ કથાઓ 


2સીક્ીતે ઉત્તમ કથાના 
ગ્ર્શાત્તે કરાવવાનો માર્ગ 


વાંચવાના કે સાંભળવાના વ્યસતીઓને- 
રસમાં આસકત બનાવી, સત્કર્મના વ્યવહારમાં 


ખતાવવાતેો! છે. વળી આપત્તિમાં આવી પડે 
અથવા પરાધીન રસ્થીતિ પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે જ સન્‍્માગે' ચાલે, તેવી ગ્રરૃતિ* 


વાળા-સ્વભાવવાળા જીવોને, ઉત્તમ ચરિત્રવાળી સન્મૂસ્ષ્ઓના-ઉત્તમ જીવન 
ગાળનાર્‌ જનોના શ્રેણુ સુખ 'વૈભવના મોહમાં લલચાવીને સન્માગે" ગતિ. 
કરાવવાને અવકાશ આપવાને! પણુ હેતુ આ જીવન ચરિત્ર લખવાને! છે. - 


તેમજ અવકાશવાળા જીવોના અવકાશના વખતમાં વગર્‌ પ્રચોાાજને 


આમતેમ અઃડાઅવળાં અથડાતાં સન, વચન અને શરીરને અસુક વખત : 
પર્ય'ત પણુ નિયમમાં રાખવાતે હેતુ આ ચસ્ત્રિ લખવાને છે. 


શ્રીમદ્‌ ગાચાય મદારાગ શ્રીવિગવરેવલરીશ્રરસી મારિ 





૧1 ૫# » જા આ. જ. 
3ર પુપ્વત્ાત્ટા, બઝુનોગદ્ારત્રમાં સેવ્યા, રેર જ 
ના # જૈત્તાક્નન ગોમર્સાજિમા. સિ. સા ઘરા 


સ્તન્ત સઃ 2૩૬ વાછીયાર થીક્ષા એ, ૨૨૦૬ પાટળ સુઝ 
ત પર્‌ સ. ૬૨૭૨ અનજાન 
સત્બ્પટ સ ₹૨૮2 માવનનર આવામવર્‌ં જ ૬૦૧૨૨ તવામામ 


પ 


આવી સત્કથાઓ સન્મિત્ર, વ્હાલી માતા, પરોપકારી મહાત્મા કે 
સદ્મુરૂઆની માફક હિતોપદેશ આરપી મતૃષ્યોતે સન્મારગે દોરવે છે. આ 
ટારણુને લઈને પૂર્વાચાર્યો પોતાના અમૂલ્ય વખતતે। સદુપષ્ાગ આવા પરેપ- 
કારના માર્ગે કરતા આવ્યા છે. આ ચોરેત્ર તેમના પરાપકારની નિશાની છે. 

આ ચસ્ત્રિમાં ચાલતી કથાથી વધારે પ્રક્ષેપ કથા આવી ન હોવાથી 
વાર્તાની સકલનાનું એકય ખરેબર સચવાઇ રહયું છે. 

ઉન્નત સ્થીતિએ ચવાનો કમ આ ચર્ત્રિના નાયક નાયિકા મહાથળ- 
મલયસુંદરીએ સ્વીકારેલ હોવાથી તૈનું અતુકરણુ હરકોઈ મુમુક્ષુ છવ કરો રકે 
"તેમ જે. 

આ ચરિત્રના! વિષય જ્તાનરત્નને સમર્થન કર્વાતે! છે. મકાબળે, 
મલમસુંદરીતે એક 2લોક રત્ન આપ્યો હતો, તે શલેકતું તેણીએ ઘણીવાર 
વિશ્રાસ્પૂર્જક મનન અને નિદિધ્યાસન ક્યું" હતું. તે *લોક રત્નના સત્યને 
સાક્ષાત્કાર અનેક વિપત્તિઓના પ્રસંગમાં તેણીએ પગલે પમલે અનુભવ્યો છે 
અને મહાન્‌ વિપત્તિઓના વિકરાળ પમાં અતેકવાર્‌ સપડાવા છતાં તે 
*લોક રત્નની મદદથી ધીર્તા પૂર્જક તે તેતો પાર પામી છે. 

સાનરત્નના સમર્થનની સાથે કર્મના સિદ્ધાંતનું સ્પટીકરણુ પણુ અનેક 
“સચળ આ ચરસ્ત્રિમાં જેવામાં આતે છે, એટલે આ બન્ને વિષષોઓ ચરિત્રમાં 
છે એમ ટહીઝે તે! પણુ અડચણુ જેનું નથી આ શ્રસ્તિમાં લોભસાર, 
લોશન'દી, કનકવતી, લોહખુરો, બળસાર અતે ક'દર્પરા#ત પ્ત્યાદિ પાત્રોનાં 
અશૃટ્દિ ભરેલાં ચરિત્રોનું અવલોકન કરવાથી; ગુણવર્મા, વિજ્યચ”, વેગવતી, 
ચદ્રષશા, મહાબળ, મંલયસુંદરી, શતખળ અને સકસબળાદિની વિશુદિના 
ગૌર્વોનું માપ સ્પટ્ટ રીતે થઈ રકે તેમ છે. 

તેમજ વિષાસધાતથી યતા ગેરફાયદા, પિતૃભક્તિ, પરોપકાર, ઉપકારને 
બધો, પ્રત્તપ્રેમ, ધમ શ્રદ્ધાન; નિરદવપ્રેમ, સત્યપ્રતિજા, ડરૃષયા, પ્ાર્થનાઅભંગ, 
અવિચારિતિ ડર્તવ્યનાં મા પરિણામ, એક પતિપત્નિધત, સતપ્રેમ, ધમ'દેશના, 
રડું દાખ ! આ વિચિત્રતા શાની ? તેનું કાર ચું? નિષૃત્તિતો માર્ગ, પૂ્વ-- 
ભવ વિગ્ને વિષયો આ ચરિત્રમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે. 


દ્ર 


આ ચતિત્રિમાંથી ચરિત્ર વાંચનારને, પોતાના ચાસિત્રિતે સુધારવા માટે 
અતુકરેણુ કરવામાં ધણાં ઉપમાનો મળી શકે છે. 

ગુણાનુરાગી, સત્યશ્ઞોધક જીતવો આ ગ્ર'થના અધિકારી છે. તેએનેજ આ 
ગ્રધમાંથી અનુકરણુ કરવા લાયક કે સમજવા લાયક ઘણું મળી શકે તેમ છે. 
આ ચરિત્ર બનાવરી-તોવેલ તસ્કર લખાયું નથી એસ સસ્કૃત ચરિત્ર 
લખનાર શ્રીસાન્‌ જ્યતિલકસ્સ્ત્રીિના લેખ પરથી સિદ્દ થાય' છે. તેઓશ્રી 
જણાવે છે કે “શ્રીમાન્‌ તીર્થાધીશ પાશ્'નાથ ગભુના નિર્વાણુ પછી સે। વષે” 
યા સલયસુદરીની હૈયાતી આ ભારતવષ” ઉપર હતી. આ અસ્ત્ર શ્રીમાન 
કેશીગશધરે જેમ શ“ખ રક્ત આગળ કલું હતું તેવી રીતે અહીં પણુ 
કહેવામાં આવ્યું છે.” આ ચસ્ત્રિ શ્રીમાન્‌ જર્યાતિલકસરિએ માગધી ગચરસ્ત્ર 
ઉપરથી રચ્યું છે એમ તેઓશ્રીએ એક સ્થળે ઉ્લેખ કર્ષો છે. 

આ ચસ્ત્રિ, કર્મની વિચિત્રતા અને કરૂણારસ પ્રધાનવાળુ' હોવાથી 
એતુખ્યોનાં હૃદય જલદી પોતા તરફ આકૃપેજ છે. 


ટ 


આ ચસ્ત્રિ સસ્કૃત ભાષામાં ન્યાં જ્યાં વાંચવામાં આવ્યું છે, ત્યાં ત્યાં 
તેટલુંજ આવકારદાયક અને માનનીય થઈ પડયું છે. 


આ ચરસિત્રિ ૫૨ પૂર્વે દાળબંધ ગુર્જર ભાષામાં એક રાસ પણુ ૨્ચા- 


ચેલો છે. જે રા. ભીમસીંહ માણેકે છપાવેલો છે. સૂળ સસ્કૃત ચરિત્ર પણુ 


શેઠ દેવચ'દલાલભાપ ુસ્તકાદ્ધાર ફુ તરફથી છપાઇ બહાર પારેલ જે. - 


આ ચરિત્ર ઉપર ઘણાં સનુષ્યાનાં સન આકર્ષાયેલાં હોવાથી હાલની 
ગ્રચલિત ભાષામાં એટલે યુંજ્રાતી ભાષામાં ઝૂકી તેઞઞાની ઇચ્છા પૂર્ણ ટરવી 
એવી મારી સતેૃત્તિ થઈ અતે તે પ્રમાણે વિક્સ સવત ૧૯૬૪ના ઉતા- 
નાના વખતમાં દક્ષિણુ-પુનાની આજુબાજુના ગ્રદેશોસાં વિચરતાં આ ચસ્ત્રિ 

' ચુજ્રાતી ભાષામાં લખયું શરૂ કર્યું અતે ગુનામાં ર1. ઝુવેરી મોતીચ 
શગવાનની ધર્મશાળામાં ગ્રાતુર્સાસ રહી પૂર્ણ કર્યુ હતું. 
ચા ચરિત્ર પ્રથમ તો મે” અક્ષરાથ લખવા ધાર્યું હતુ" અને તે ગ્રમાણે 
લખ્યું પણુ હતુ" તથાપિ ચાલતા જમાનાના જીવોને અનુસરીને લખતાં નોવેલ 


છઠ 


પ્રમ્નુખમાં જે સુધારો લખવામાં કરવામાં અવે છે, તે સુધારો અત્યારના 
વાચક વર્ગને સન્માગે દોરવાને મને યોગ્ય લાગ્યો અને તેમ કરવા માટે 
સંવત ૧૯૯૬તું આ ચાતુર્માસ ચુજરાત પેથાપુશ્રમાં રહી પૂવે" લખેલ લેખ 
ઉપરથી અક્ષરાર્થને નહિ વળગી રહેતાં ન્યાં યોગ્ય સુધારે! વધારે! કરવે। મતે 
ઠીક લાગ્યો ત્યાં તેવી રીતે કરીને આ ચરિત્ર ફ્શી લખવામાં આવ્યું છે, તેને 
લપ્તે મારે આ ડેકાળે શપર કરેતરું નઈ એ કે આ ચરસ્ત્રિ મૂળ સમ્કૃત ચરિ- 
ત્રતે આધારે લખવામાં આવ્યું છે, તથાપિ તે ચરિત્રિમાં છે તેટલુંજ અતે 
અક્ષરે અક્ષર લખવામાં નથી આવ્યું, તેમ ડર્તસાના મૂળી આશયથી હું ખીલકુલ 
વેગળા પગુ ગે! નથી. 

આમ કર્ત્ાના આશયતે વળગીતે છૂટથી સુધારા વધાર્‌। કરવાને! મૂછ આશય 
ચાલતા જમાનાના મનુષ્યોને તે વાંચવામાં વિશેય પ્રીતિ થવા સાથે નેનદર્શ'ન 
સબધી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અતે સહેલાપ્થી ગ્રહણું કરવાનું ખતી શકે તેજ છે. 

ગુણુત્રાહી મારા માનવ બંધુઓને આ પુસ્તક હું સમર્પણુ કરૂં છું, 
તેએ આ થક્દ્રિમાંથી યથાયોગ્ય ગ્રહણુ કરી લેખકને અતે પોતાના આત્માને 
સત્તિય આપશે, એ લેખકની પરમ ઈચ્છા છે. 


ષેધાપુર. વેદ્ન્ય' 
વિ. સ ૧૯૬૬ આશરો શુદ ૧૦ ] લી. આ. શ્રી વિજયકેશરસૃરિ 


શ 


ભાષાંતર કર્તા શ્રીમદ 
આચાય મ. શ્રી વિજ્યકેશરસરીશ્વરનુ” જક જીવનચરિત્ર. 

આ મલયસુદરી, સુદ્શના ચરિત્ર, મોગશાસ્ર, ધ્યાનદીધિકા, ઝૃવસ્ગધર્મ, 
સથ્યગ્દર્શને, નીતિમમજીવન, આત્માને વિકાસથ*મ, આન આને મભુ મહાવીર, 
શાંતિતો માર્ગ, આત્મનાનપ્રવેરિકા વિગેરે સખ્યાબ'ધ શણ લખી જન 
તથા ન્સેતેતર કોમ ઉપર ગેટે ઉપકાર કરનાર, શાંતરસથી ભૂરપૃર, ધ્યાન 
પરાયણુ શ્રીમદ આ. શ્રી વિજયકેશરઝરીક રેજીનું ડુંક જવન ચરિત્ર અ! ગ્થળે 
આપવામાં આવે તો આ સલયસુ'દરી વાંચનારતે તેના લેખકના સબધામાં 
થયેલી છત્તાસા કેટલેક અંમ્ર તૃ થાય. 


ગળ ઝ્રીસરાવી* સસ જેરાસમિત્ન્‌ । 

તારિક ક્િિતે' તસ્ઝ સિય સ્સ્ઝાસિસેસવે ॥ ૬ 

આ ચરિત્ર નાયકના શ્રીસદ આ. સ્‌. શ્રી વિજ્યકેશર્સુરીશ્રર્‌ 
કેશવજી હતુ", તેમનું નિવાસસ્થાન મૃળ પાળીયાદ અતે પછી 
તેમના પિતાશ્રીનું નામ્‌ માધવજી નાગજભાઈ હ 
બાઈ હતુ તે જ્તાતે વિશાશ્રીમાળા હતા અતે સ્થિતિ સામાન્ય છતાં તેએ! 
ધર્મપરાયણુ હતા. ધર્મના પ્રતાપે એક ચોગી મહાત્માએ સાધવજીભાઈ ને 
ભવિષ્ય કહેલું કે તસારે છ પુત્ર થશે. સવત ૧૩૦ લક્ષ્મીખાઈ એ એક 
પુત્રનો જન્મ આપ્યા. જેનું નામ ખો[ડીદાસ પાડવામાં આશ્યુ” ૧૯૩૨ના 
પોશ શુદિ પૂણિમાના દિવસે સાતુશ્રી લદ્દમીઓઆઈ એ ખીન્ન પુતરત્નને પોતાના 
પય? પાલીતાણામાં જનમ્‌ આપ્યે।. જેયતુ' નાસ કેશવજી ગસખવામાં 
આવ્યું. પુત્ર જન્મ પૂજે લક્ષ્મીબાઈ ને અભયદાન દેવાના તથા દેવગુર્‌ પૂજન 
કરવાના દોહદો ઉત્પન્ન થયા હતા. ભાઈ કેશવજી ખીન્ના ચરની માકક વૃદ્ધિ 
તાપ લાગ્યા. યારે તેસની ઉમ્મર પાંચ વષથની થઇ, ત્યારે તેમને પાલી- 
વાણામાં નિશાળે મૂડવાસાં આવ્યા હતા. તેમજ મોટા ભાઈ એડીદાસ પણુ 
સાચેજ હતા. બન્તે ભાઈ ઓ વચ્ચે રામ-લક્ષ્સણુની માકક સારે બન્ધુપ્રેમ 
હતો અતે ભણુવાસાં પણુ બન્ને ઘણા કુશળ હતા, પાલીતાણામાં ગુજરાતી 


5નું મૂળ નામ 
વદવ્રાણકાંપ હતુ. 
વું અતે માતાનું નામ લટ્ટમી- 
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ખે ત્રણ ચાપડીએનો અભ્યાસ કરી તેએ વટવાણુ કાંપમાં આવ્યા, ન્યાં ગુજ- 
શતી પાંચમા ધોરણુ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો. માતુશ્રી લદ્દમીખાઈ એ ત્યાર 
પછી અવુક્મે દીરાચ'દ, પ્રેમગજ, વ્રજલાલ અતે મગનલાલ એમ ચાર પુત્રોને 
૪/મ આપ્યો. આ રીતે તે યોગીમહાત્માના વચનાનુસારે તેમને છ પુત્રે! થયા. 
માધવજીભાઇ તથા તેમનાં ધર્મપત્ની લદ્દમીખાઈ ગ્રભુદર્શન, ઝુરૃવ'દન, 
સામાપિક, ગ્રતિક્રમણુ, ત્રત-પચ્ચખાણુ વિગેરે ધર્પકરણી કરવામાં જરાપણુ 
ચૂક્તા નહિં. જેમણે ધર્મનો પ્રભાવ નજરે નેય! હોય તે ધર્મનો કેવી રીતે 
ત્યાગ કરી શકે, તેએ કાયમ દશતિથિએ ઉપવાસ કરતા હતા અને પર્યુંપણુ- 
પર્વમાં ૬, ૮, ૧૦ અને ૧૬ ઉપવાસ સુધીની તપદથ્ર્યા પણુ કર્તા દતા. 
આ પ્રમાણે ભાઇ કેશવજીના માતાપિતા બન્ને પૂણુંશ્રહાથી ધર્મતું આરાધન 
ટરતા હતા. સવત ૧૯૪૯ના*અશાડ શુદ રના દિવસે લક્ષ્મીબાઈ માત્ર ખેથી 
ત્રયુ દિવસ મુધીતી સ્હેજ બીમારી ભોગવી ક્ભુસ્મર્ણુ કરવાં આ ફાની 
દુનિયાનો ત્યાગ કરી ગયા. માધવજીભાઈ પણુ તે બાદ ત્રણુ દિવસને આંતરે 
-અસાડ શુદ ૫ ને દિવસે સ્વર્ગવાસ પામ્યા, આથી આ આખા કુટુંબ ઊપર ભારે 
અણુધારી આક્ત એકાએેક આવી પડી, પગ્‌ જે દુઃખ આવે તે સહન ડર્યા 
સિવાય છૂટકો નથી અને પૂર્વફૃતકર્મ એકવાર સમભાવે ભોગવવાથી ડ્રીથી 
શેગવનું પડતુ' નથી. આવા વિચાર ધ્યાનમાં રાખી તે ડુટુંબના મનુષ્યોએ 
નભાવવા માંડયું. સમય જતાં બધા ભાઈ એ મોટા થયા સોથી નાનો ભાઈ 
મગનલાલ થોડા સમયમાં મરણુ પામ્યો, ભાઈ કેશવજી પોતાના મોશાળ 
પાલીતાને યાત્રાથેને ગયા. ત્યાં તેઓ થોડા સમય રહવા, ત્યાં સાધુ મહા- 
ત્માબોના સમાગમમાં આવતા તથા માતષિતાના મરખુના વિરહધી વૈરાગ્ય- 
રૃત્તિ નમૃત થઈ પાલીતાણાથી તે વરવાણુકાપમાં આવ્યા અને ત્યાં ધોડે 
સમય રવા. તેવામાં ત્યાંના શ્રાવક શા સુળજજાઇ બએચરદાસે ભાઈ કેશવષને 
વડાદરે આ. મ. ત્રી વતિલ્ત્કમલસરિ પાસે મેશલાવી દીધા. અર્ત પાડે 
સમ મરી આવક્યકર્ઘદે દિયા વિગ્રેરેનો ગ્ગલ્યાસ દર્ષો અને સૂ. ૧૯૫૦ના 
માગકર વદ ૧૦ શે માત્ર ૧૪ વર્ષની વષે બાલણકાગારી ટિપતિમાં વડોદરા 
શહેરમાં દીશા મદ દરી. દીજ્ા વખતે ઝાવદવાડ ગરકર તરફી તેલ 
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વ રપાની અંબાડી સાથે ત્રણુ હાથી આવ્યા હતા. દીક્ષાનો મહેત્સવ 
જેગીદાસ વિટ્દલની પોળવાળા રોડ કેશવલાલભાઈ 
હતો. સવત ૧૯૫૦ ના મછાશુદ ર ને દિવસે તેજ વડોદરા શહેરમાં વડી 
દીક્ષા ઘણી ધામધુસ સાથે આપવામાં આવી હતી. પછી ગુર્‌ સાથે વિડાર 
કરતાં તેએ શ્રી સુરત આવ્યા. 
થોડા સમયમાં મકરણાદિતેો! અભ્યાસ પૂર્ણ કરી વ્યાકરણ, કાજ્ય, ન્યાય 
વિગેરેનો અભ્યાસ શર્‌ કર્યો. બુદ્ધિ ધણી તીદ્દણુ હોવાથી પૂર્વના પરિચિત 
વિષયોની માફક વ્યાકરણાદિતો અભ્યાસ ઘણા ધોડા સમયમાં પૂર્ણ કથે. 
ન્યાય તેમજ સૂત્ર-સિહાંતના અભ્યાસમાં પણુ અલ્પ સમયમાં ધી સારી 
નિપુણુતા તેમણે મેળવી. તેમની વ્યાખ્યાન કરવાની પદ્દતિ એવી સરસ અને 
સશુરે હતી કે તેએ જ્યારે વ્યાખ્યાન કરવા ખેસે યારે ઉપાશ્રયમાં બેસવાની 
જગ્યા પણુ મળે નહિ. મધુર ૩ સાથે સમજણુ પાડવાની તથા વિષયને 
સેંટ કરવાની એવી શક્તિ તેમનામાં હતી કે જેની અસર શ્રોતા વગ ઉપર 
પડયા વિના રહેજ નહિં. તેમનામાં 2! દાર વૃત્તિ પ્રથમ- 
ચીજ હતી અતે સાધુજીવનમાં તો તે વિશેષ ગ્રગૂટી તીકળે એમાં આશ્રય" 
પણુ શું ? અનેક સ્થળે વિચરી તેઓશ્રીનું સ. ૧૬૦ તું ચાતુર્માસ ન્નમન- 
ગરમાં ચયુ તેઓશ્રીના ઉપદેશથી શા. પ્રેમચ્‌' કેરાવજી તથા શા કરતુરચદ 
કરાલચંદ તથા ઝવેરી તારાચ'દ ત્રાગજીભાઈ એ ત્રણે સળાને પાલીતાણા તથા 
જ સધ કહ્યો હતો. પાલીતાણા પહોંચતાં સધસાં આશરે ખે હન્‍્નર 
ચનુષ્યા એકઠાં થયાં હતા અને સાસુસાધ્વીની સખ્યા પણુ લગભગ ત્રીસની 
હતી. ધણા આન'દ અને ભક્તિપૂર્વક ગેરનાર તથા રાગુ જ્ય તીર્થની યાત્રા ટરી 
શહેર મુકામે પોતાના ગુરૂતે આવી સત્યા, શિહેરથી વિહાર ફરી માગમાં 
અનેક શવ્યપુર્ષાને પ્રતિખોધ આપતાં અને તેમતે ધ્ર માગમાં જેડતાં 
" સુરતના સાધે તેમતે 


તરફથી કરવા આવ્યો 
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તે મોગોાદ્દનતી ક્રિયા સાથે ભગવતીયઝતું વાંચન પણુ શરૃ કરાયુ સવત 
૧૯૬૩ ના કાર્તિક વદ ૭ડ્ને દિવસે શ્રી કેરારવિજયછતે ગણિ પદવી મોટા 
આડબઅરથી આપવામાં આવી. અટ્ટાઇ મહોત્સવ, શ્રીફળની પ્રભાવના, સ્વામી- 
વાત્સલ્ય વિગેરે કાર્મોયો જૈન શાસનની શોભા સારી થઈ હતી. કાર્તિક વદ. 
૧૦ મે સુરતથી મુબઇ તરક વિહા2 કર્યો, નવસારી, કાલીયાવાડી, ખીલીમે।શા. 
વલેસાડ, દેણુ,, વાનગાંવ, પાલગઢ થઇતે તેએ શ્રી અગાસી આવી પહોંચ્યા. 
રરતામાં મુબઈથી સંખ્યાબંધ શ્રાવક શ્રાવિકાએ મહારાજશ્રીના દર્શનને 
લાભ લેવા આવતાં અતે જતા હતા. અગાસીમાં ઝવેરી મળ તથા કચ્છી- 
ભ્રાઈએ ભહારાજથીના સત્કારથે” પધાર્યા હતા અને તેગાએ આંગી, પૂન્ન, 
સ્વામીવાત્સલ્યુ રરી ગુરૂભક્તિ સારી રીતે ખતાવી હતી. ત્યાંથી પછી માહિમ 
પધાર્યા. ત્યાંપણુ અગ્રેસર રેઠીઆએ। તથા ભાવિક ભક્તો મળી લગભગ એક 
૯ર મનુષ્યો મયારાજશ્રીના વહન તથા સત્કાર નિમિત્તે આવ્યા હતા. અત્રે 
પણુ અગાશીની માકક આંગી, પૂત્ત, સ્વામીવાત્સલ્ય વિગેરે સારા રૂપમાં 
ચ્યાં હતાં ત્યાંથી દાદર થઈ તેઞઓશ્રી ભાયખાલે પધાર્યા. ત્યાં ત્રણુ દિવસ 
રહી માહ શુદ ૧ ને દિવસે સુબઈમાં પ્રવેશ કર્ષો, ત્યાંના સધે ઘણા મોટા 
આડબર્થી સામૈયું કરી ગાડીના ઉપાશ્રયે ગુરૃ મહારાજશ્ીને પધરાવ્યા. 
કચ્છીભાઇએ। તો અતિ આમ્રહ હોવાથી ગુર્મહારાજથી વિજયકમળસરીશ્રરછએ 
શ્રી પેશરવિજ્યછ મહારાજને કચ્છીદશાની વાડીએ મોકલ્યા. કચ્છીભાઈ- 
જોએ તેમતો ઘણા સારે સત્કાર કર્યો મકારાજથ્રીએ ધર્મને' તાસ્વિક બોધ 
આપવો શરૃ ટર્ષો. તાસ્વિક ખોધની સાધે વૈરાગ્યમય દેશનાથી આખી કગ્છી 
કોમ તેમના વ્યાખ્યાન ઉપર ઠીદા થઈ. વ્યાખ્યાનનો હોલ વિશાળ 
હોવા છતાં લેકાતી દેઇતે વીધે તે હોલની જગ્યા સાંકડી બની ગઈ અને 
માણુસોને ઉભા રહેવાની પણુ જગ્યા મળવા ન લાગી. ચાતુર્માસ મુ'બઇમાં 
જ કરવામાં આવ્યુ' તે સમયમાં અઠ્ઢાવીસ લખ્ધિનો તપ તથા ઉપધાનની 
ક્રિયા શર્‌ કસ્વામાં આવી, આ ડ્િવયામાં આગેવાન ભાગ લેનાર બાણુ રતનલાલ. 
ચુનીલાલ હતા અતે તૅમાં શ્રાવકો તથા શ્રાવિકાએ મળી ૧૧૬ વ્યક્તિઓ એ 
ભાગ લીધો હતો. સવત ૧૯૬%ના માગશર શુદ પાંચમે માળનો મે(ટે વર- 


જ્જ 
યોડ નીકળ્યો હતો અને સુદ છ સે માળ પહેરાવવાની ક્રિયા કરવામાં આવી 
હતી તેમજ મા. શ્રી. 'ેશરવિજયજતે માગશર શુદ ૧૦ મે પ્યાસ પદવી 
સોઢા આડ'બરથી ઝર મયારાજથીએ આપી. બાણુ રતતલાલ ત્રુતીલાલ તર્કથી 
શ્રીકૂળની પ્રભાવના નોકારસી તેમજ અદ્ટાઈ મહોત્સવ, સમવ સરણુની 
ગ્યના, શાંતિસ્નાત્ર વિગેરે ધાર્ચિક કૃત્યો કરવામાં આવ્યાં અને આ રીતે 
પોતાને મળેલી લદ્ટમીનો સદુપયોગ કરી સારી રીતે ગુરર્ભાકેત બતાવી ચેાગ્યને 
ચોગ્યમાન આપી મુ'બઈના થ્રી સશ્વે પોતાનો ફર બનવી છે. થીમ 
-પન્યાસજી મહારાજશ્રી 'કેશર્સાવિજયજી ગણિતું જીવન ચરિત્ર ઘણુંજ શાંત, 
વૈરાગ્યમય અને પરેપકાર્થી ભરપૂર છે. કોઈપણુ પ્રકારના ડલેશને ઉદીરણા 
કરી વધાર્ષો હોય તેવે! પ્રસગ તેમના જીવનમાં એક પણુ બન્ચે। નથી. તેએ।- 


ઝ્લેશ-કંકાસથી સદા દૂર્‌ જ રહેતા અને ન્યાં એવે પ્રસંગ આવી પડે 
“ત્યાં નમીને માર્ગ ફરી દેતા. 


સ'વત ૧૯૬૦ના ન્નમનગરમાં થયેલા ચોમાસામાં તેએશ્રીએ સ્વ-પર્ના 
લાભ 'ખાતર દશવેકાલિક સૂનું ભાષાંતર લખ્યું તે પછી તેમણે પ્રબોધ શિતામણિ 
શ્ર'શતું ભાષાંતર જ કયું. સ'વત્‌ ૧૯૬૩ના સુંખઈસમાં થયેલા ચતુર્માસમાં 
તેઓશ્રીએ શ્રીમદ્‌ હેમચદ્રાચાર્યકૃત યેોગગશાસ્ત્રનું ભાષાંતર કરી ઘણી જીજ 
કિંમતે બહાર પડાવ્યું. તે પછી ૧૯૬૪નું ચતુર્માસ પૂનામાં કરી. આ પ્રસ્તુત 
પુસ્તક મલયસુંદરી ચોરેત્રનું ભાષાંતર કરી તેતે નોવેલનું રૂપ આપ્યું. સજ્કાટ, 
“વાંકાનેર, ગોાધાવી, પેથાપુર વિગેરે સ્થળોમાં તેમણે સુદર્શનાચરિત્ર તીતિ- 

વાક્યામૃત, નીંતિમય € જીવન, ઝહસ્થધર્મ, સમ્યગ્દર્શન, પ્યાનદીપિકા, શાંતિતે 
સાર્ગ, આત્મજ્તાનપ્રવેશિકા વિગેરે અતે ધી નેક ત્રથો લખ્યા આ ખધા શ્રથો ૭પાપતે 
પડયા છે અને લોકોમાં ઉચ્ચ સાન ફેલાવવામાં કારણુભૂત બન્યા છે 


મહારાજશ્રી વ્યાખ્યાનફાળ સિવાયના ખીન્ત સમયમાં રાર્તાદેવસ આત્મ- 
ચતન ફરવું અને ચાંતુર્માસના સસયમાં વિશેષ સમય મળતાં પ્રાચીન આચાર્ય કૃત 
“પુસ્તકોને નવીન થ્બથી લે[્દોતે ઉપયોગી થાય તેવા સ્વરૂપમાં પ્રગટ કરવા, એજ 
“તેઓશ્રીયું સુખ્ય છીવનસત્ર હતું. તેએ શ્રીની શાંતતા, નત્રતા સરળતા, અતે 


જ્૩ 


ઉદયની સુકુમારતા એટલી હદ સુધી ૯દ્દ પામેલી હતી કે અજ્ટહ્યા મનુષ્યો 
પ્ણુ તેમના દર્શન કરી તેમના ગુણાનુવાદ ગાવા મ'ડી જતા, તેમનું કરૂણામય 
હૃદય દુઃખી મનુષ્યોના દુઃખતે નેતાં ' સદાદ્રવતુજ રહેતુ તેઓશ્રીનું લક્ષ 
નવીન દેરાસરો નોકાર્શીએ વિગેરે કરાવવા તરફ એણછું હતું પણુ તેઓ તું 
મુખ્ય લક્ષ શ્રાવક કામનો ઉદ્ય કેમ થાય, શ્રાવકતો છાકરે ભૂખે ન મરે 
અતે મૂખદ ન રહે, આ બાબતજ તેમના મનમાં પ્રધાન સ્થાન ભોશવતુ', 
વળી સાધનના અભાવે આગળ ઉચી કેલવણી લેતાં અટકેલા કેટલાક શ્રાવકના 
છોકરાને સ્કીલરશોપો અપાવી કેલવણીમાં આગળ વધારતાં હતાં, તથા 
આછ્ીવિકાથી દુ:ખી થતા શ્રાવકાને મોગ્ય મદદ ડરાવી ઉદ્યમ તરફ દોરતા 
છતાં, કાઠીયાવાડના દુઃખી જેન બધ્રુઆની રિથિતિ સુધારવા તેઓશ્રીતું 'માસ 
લક્ષ ખેંચાયું હતુ' અતે આ ક્થિતિ હુન્નર ઊદ્યોગ વિના સુધરશે નહિં એમ 
તેમને લાગવાથી વટવાણુ કાંપમાં તે સબધી ઉપદેશ આપ્યો, જેના 
પરિણામે વડિલ મુલતદભાઇ ચતુરના હરતક એક છુત્નરશાળા ખોલવામાં 
આવી. વઢવાણ્‌કાંપના લેદાની તથા ખીન્ન બહાર ગામના શ્રાવકેની તથા 
કચ્છ જખખી નિવાસી શ્રાવીકા બહેન દેવલીબાઈની સારી મદદથી શઆ ઠુન્નર- 
શાળા સારી રિર્યાતમાં આવી અને છોડરા છેોડરીઓ તથા સ્ત્રીવર્ગ તેનો 
સારે! લાભ લેવા લાગ્યા શરત, સીવણ્‌, ગુમ. રૂમાલ ગલપટા, પારી વિગેર્‌ 
બનાવવા તયા નામું હિસાબ વિગેરે ઉદ્યોગો શીખવવામાં આવતા. હતાં. 
પ્રામિક અભ્યાસ પણુ ઠરાવવામાં આવતો હતો. આ ગ્રમાંગે મઢારાજ્લી 
જૈન “મના ઉદય માટે પોતાથી બનતું કર્તા હતા આ. મા. શ્રી વિજય 
ક્મલસરીધરજતી ઈચ્છા પોતાની પછાડી પોતાની પાટે તેએઓમ્રોને આચાર્ય 
પદવી આપવાની પ્રમળ ઉચ્છા હતી પણુ અદસ્માત બારડોલીમાં શરીર તરમ 
પડવાથી પોતાની હામપોથીમાં આ બોના નગરરોડે વિમવભાઈ મયાભાઈ તથા 
સાગ ડાલાભાઈને સ્‍્ત્સાવવા લખી ગયા અને પછી કાવધર્મ પામ્યા, 
મતાદાથીની ચચાર્યપદ્વી લેવા બીલડુલ ઈચ્છા ન «તી. પેષાપુર 
સુકામે સકરગદઉઈના મરોતસવતા પ્રસગે ત્યાંના સ્થ'નીક સે આગાર્જ 
પદતી આપતા ઘો આપ ડમ પ્ણ ચોખ્ખી ના પટી. ભાવિજાવ ગન્વપા 


૧૪ 


ચતો નથી, આથી સ'૦ ૧૯૮૨નું ચોમાસુ ભાવનગર્‌ થયું ત જૈન તથા 
તેતર પ્રજતે વાખ્યાન વાણીતો અપૂર્વ લાભ મળ્યો. ગુર્શ્રીની જયતિ 
વખતે ૫*. શ્રી લાભ વિજ્યછએ આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્જ અને ગુરશ્રીનું 
વચન પાલવા ભાવનગરના સધતે આ અપૂર્વ અવસર છે વિગેરે બીના. 
જણાવી. ભાવનગરના સધતે આ ખીના ઘણી પસદ પડી અતે તમામ 
સ'ધને એકડે કરો આચાર્યપદ્વી આપવા અને તેના અગે મહોત્સવ વિગેરે 
ર્વા નિર્ણય કરી મહારાજશ્રીને આચાર્ય પદવી લેવા ખુબ આગ્રહ કર્યો. 
છેવટે ઇચ્છા નહિ ૭તાં સંબરના આગ્રહતે માન આપવું પડયું અતે સ૦ 
૧૯૮૩ કા. વદ હટ ઝુર્વારના દીવસે દાદાવાડીમાં મેટા મંડપ ખડો કરી 
શ્વેતાંબર દિગંબર અને સ્થાનકવાસી ત્રણે ફીરકાની ર્બર્માં સકલ સશ્રે 
આચાર્યપદ્વી અર્પષ્ણુ કરી. અમલદારી વર્ગ પણુ આ કાર્યમાં સામેલ થયે, 
હતો અને એક મીટીંગ જુદી ભરી માનપત્ર આચાર્યશ્રીતે અર્પણુ કરવામાં 
આવ્યું, આખા શહેર તરફ્થી આવું અપૂર્વ માન હજી સુધી કોઈને મળ્યું 
નથી તે સાન તેઓશ્રીને સળ્યુ' હતુ. આચાર્યપદ લીધા પછી તેઓશ્રી 
અમદાવાદ જસનાભાઈ શેઠે તથા પુન્નભાઈ દીપચ'દના ઉજસણુા ઉપર પધાર્યા. 
અહીથી દેહગામ, વડાલી, આખુ તર્ક થઇ પાછા અમદાવાદ સ. ૧૯૮૭ તું 
છુસ્લુ ચો(માસું પધાર્યા. અહીં આચાર્યશ્રીને અસાધ્ય ગળામાં કેનસરતી 
ગાંડ નીકલી અનેક ડોકટરી ઉપચાર કરતાં લાભ ન મળ્યો છેવટે 3૭) 
વર્ષનો દીક્ષા પર્યાય પાળો અનેક જીવોને યોગના સાર્ગ્સાં નનેડી આત્સ। સાથે 
પરમાત્માનું એકતાર કર 


રે કરાવી સ'. ૧૯૮૭ ના શ્વાવણુ વદ પાંચસના દીવસે પ્રભુ 
સ્મરણુ કર્તા તેઓશ્રીના અમરઆત્મા ગઆ ફાની દુનિયા છોડી અસર ભુવનમાં 
ચાલ્ષેો! ગ્રો. તેઓશ્રીનું ્સાવેસ્તર છીવરનચસ્ત્રિ બહદ્‌ -જીતનપ્રભામાં આપ- 
વામાં આવેલ છે ત્યાંથી ન્નેઈ લેવું. તેઓશ્રીના અતેક ગુણે।માંથી એકાદ ગુણુ 
અંગીકાર કરવામાં આવે તો આ સસાર તરવેો અશક્ય નથી. જ 


સ. ૧૯૯૬ ભા. શુદ ૧૫ ર ન 
ગ્મમદાવાટટ. | લી. આ. શ્રી વિજયદેવસરીશ્ચરજઝ. 
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અનુક્રેમણુડા. 
ન્ડ 
વિષય. 
ગ્રકરહુ ૧ ૩૧ 
ઘ્મ'તું મહાત્મ્ય તથા સ્વરૃપ. 
થ%્રાવતીનતે।! મહારાન્ન વિરધવળ. 


વિરધવળની ઉદાસિનતાતુ કારણુ. ૧૪ યુવાન પીર શોધ. 


કુશવર્ધન ઉજ્ડ થવાનુ કારણુ શું? 

અપકારી ઉપર ઉપકાર. ૨૪ ઉપકારતે બદલે. 
શજની અધીરજ-રાણીને દિલાસો. સફ ૨ 
થપકમાલાનું' હરણુ. ૨૮ ગ્રેધાન મંડળ ચિતામાં. ... 
શતી હ અતે પ્રજતો વિલાપ. ૪૬ શેકમાં હર્ષ". 
મલપાચલતો પકાડ તડપભંદેવ પ્રભુનું મદિર. 

મલયાદેવી, પપ જે થાય તે સાર્‌ માટે. 
મલયસુંદરી અને મલયકુમારને! જન્મ. 
શહાબલ કુમારતો ચદ્રાવતીમાં સુપ્ત પ્રવાસ. રે 
રાણી કનકવતી. ૭ર રાજકુમારીનો! મેળાપ. પે 
એમાન માતા, ₹ગમાં ભંગ. 

સ્વયવર મહપ મહાબળને આપમત્રણુ. 
લગ્નમાં તિદ્ય મહાબળનુ' અપહર્ણુ. 
મલ્ય્સુદરી અજરર્તા સુપ્્સાં, 

ચુપ પડદાને ઉદ્બેદ.-કુટેલે પાપતે! ઘડે. 


કનક 


«૦૦ ૦૩૦ 


#૦૦ સ 


૨૭૦ 


પરોપકારી નિમિત્તીએ. ૧૨૩ મલયસેંદરી સ્વયવર મડપમા. , 


વરમાળા આરોપણુ અને લમ. 

દુઃખી વીમ્ધવળ. ૧૪૩ ભૂતોતોાઃઆલાપ. 
પતિ વિષાગ અતે દુઃખને ખીજ પડદો. 
મહાકરમાં મહાખળ. 


ન્‍૦૦ ૪૦ 


૧૭૩ 
૧૮૦ 
૧૮૭ 
૧૯૬ 
૨૦૦ 
૨૦૫ 
ર૦છ 
૨૧૦ 
૨૨૩ 
ર૩૦ 
૨૪૫ 
૨૫૮ 
ર૬૦" 
૨૭૧ 
૨૮૧ 
૨૮૮ 
સ્લ્દૃ 
૩૦૫* 
૩૦૮" 
૩૧૬ 
૩૩૮ 
૩૪૩ 
૩૪૮" 


૩૫૩ 
૩૫૪" 


૩૫૮*: 


મકરણુ ૪૮ન્ઞા આંક 


વનમાં રૂદન કરનાર સ્તી “દાણ છતી. ર 
વિપત્તિતે। ત્રીજે પડ્દો-દુર્ભ્ટનની દર્ટનતા. 


કકક 


ણ સ ઝ્ 


મહાબળનેો પશ્રાત્તાપ, ૧૯૧ નિરાશામાં આશાને અંકુર 
જગલલમાં મલયસુંદરી-પુત્ર જન્મ. 


ક ૯૦ 


આશાનાં કિરણુ આડુ વાદળ-પુત્ર હરણ. 
દુઃખનું વાદળ-શીયળની કેસેટી-કાર્તે ઘેરે વેચાણી 


બન 


ક ૧૭ 


ખેની લડાઈમાં મલયસુંદરી સમુદ્રમાં. ક કો 
કામી ક'્પના હાથમાં મલયસુંદ્રી. ક પ 
અધકુવામાં વિષોગીતેો। મેળાપ. 


જ 


કારાગૃહમાં સપ'દ'શ. ૨૩૮ બળતી ચિતામાં 
ષિન્તટકના શિ'ખર્પર્‌. 
પાપીતો ક્ષય-અસિિમાં પ્રવેશ રાન્ત્યપ્રાપ્તિ. 
બળસાર્થવાહ કારાગૃહમાં. 
સ્વજન મેળાપ. ૨૭૫ ગ યશા કેવલી, ... 
પુનજ ન્મ, ૨૮૪ આઓ જગત્‌ શું છે : ર દ 
આ વિષચિત્રતાનું કારણુ શું. રી 

પર્મશાંતિ શાથી મળે ? 
તપ. ૭૦૬ સાધુપદ. ક 
ગૃહસ્થ ધર્મે. ૩૧૪ ત્તે સચ્છ કાણુ હતો, 


પૂર્વ ભવ. ૩૩૪ સહાખળને વૈરાગ્ય. 
ધર્મદ્શના. ૩૪૦ મહાખળ સ 


કંનકવતીએ વેર્‌ લીધુ. 
રતખળનતે (વિલાપ. ૩૫૦ સહત્તરા સાધ્વી સ્લયસુંદરી. 


શહ ૯ 


૩૦૨ સચમ, .., 


સાધ્વી અંલયસુ'દરીતે ઉપદેશ. ી 
મલયસુ'દરીનું પૃથ્વીર્થા 


નપુર્માં આગમન. 
મહત્તરાનું 'દેવ્લેાક 


ગમન અને ઉપસ'હાર્‌. 
ખે* છે. અકે'ગ્ર. પ૦ સયમ 


સણાળળ.... 
૨૫૭ હું પીધ્તો ભાગ નનેઈ શકુ, 


ને મલયસુંદરી સયમ માગ્ષ્માં. 
5૪૬ આત્માને ઉપદેશ અને મોક્ષ. 


૨૬૪ દૂત મ્રેષણુ. ૨૬૮ યુદ્ધ પ્રવેશ 


કછ ફ- 


ક 


છે. તાં” પપ વાંચવું. * * 





ફુન [પ8 
ક જ. ર પ 
ર ક ક ય જુન 
રં હિ જ [૪ 
ક ા 9 જ 
2 ઇર દા 
કિ [17 ઝ 
દ ૦ પ 
1 ધ... ઝે જી 
ર. દિ કજ 
3 દમ” 


સ 
સ. 


સ 
સ્ઝુર્‌ 
ચૉઞત્તા જર્લ્ત 
સ. 


1સ્ઞા 
૬દ્દ 


ટત 
સ્તક 
ટી 


ર જેગરરીશ્રરત્ી ઉ ૦ 


ઇડ 
*. 


દ 


કું ક. 9 9%. :%. 


દ ટે દિ 





સસ્વ% 
સેર 
વાર્છ 
પદ્‌ સ 


9? 
ક 


તી 
સ્સ્ત્ર 
જ્ર્ર્‌ 
તત 
અ 


૨ 
જા 

રૃ 
મે 
હ 
સઝ 


દે 


દટ્થ 


ત્ર 
સ 


ટર્ન 
પ 


ઝડ 
ડિ 


હ ર 
જગ્‌ શદાશસ 2 
હાત 
સત્‌. 
તર્‌ 


ર્‌ 


સોન્ાસ્, 





જ્રીસ્‌ 


ડુ 


મલચસુંદરી. 
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પ્રકરણુ ૧ લુ. 
-(૦- 


ધર્મનુ” મહાપ ત તથા સ્વરૂપ. 


ચણો ગયત્વરેન રશન ધર્મ ચતુષિષશ્‌ ॥ 

સતુનતષ્યજ પછતાં એેતું મોદ્ષસૂમિવ 1૨11 

ચારે દિશાઓમાં પ્રસરેલી સોહેરાજની સેનાને જીતવાને માટે 
જ જણે ચાર શરીરને ધારણુ ટરી, ચાર પ્રકારના પર્મઉપદેશને 
આપતા હોય તેવા અરિહિત જ્યવતત વર્તે છે. 

પર્મ' સર્લોત્કુદ મંગલ છે. સર્વ સમૃહ્ધિને દેવાવાળા પરમ છે. 
નાના પ્રકારનાં સુખની પ્રાપ્તિ ધર્મથી જ થાય છે. સ'તાનને તારનાર, 
પૂર્વન્નેને પવિત્ર કરનાર, અપકીર્તિને હરનાર, અને કીર્તિની «ૃદ્ધિ કરનાર 
પણુપર્મેજ છે. પનનીઈચ્છાવાળાઓને ધન આપના, કામના અર્થિએને 
કામસપનાર, સૌલાગ્યના અર્થિએને સૌભાગ્યઆપનાર, પુત્રના અર્થિ- 
આને સુત્ર આપનાર, રાન્ત્યાર્થિએને રાત્ન્ય આપનાર પણુ ધર્મ જ છે. 
વધારે શું ક્હેયું? ડનિયાગાં એવી એક પણુ વસ્તુ કે, એવા એક પણુ 
ચદાર્યઃ નથી કે પર્સ કરનારને તે ત્રાસ ન થાય. જા કરીએ 
તો સ્વર્ગ અને માક્ષની પ્રાત્તિ પણુ ધર્મથી જ થાય છે. 

આ પર્મ માહાત્મ્યનું કથન કાંઇ શ્રદ્ધાો માત્રથી જ છે એમ 
નમી. વિચારશીલ મનુષ્યો વિચાર ફરરો, તો તરત જ તેએ પે નિર્ણુંય 





ર્‌ સલયસુ'દરી ચસ્ત્રિ 


બન્‍નક૯ઝન્‍બન૯ ૯ સન-૦:૦ર૦અનનન.૫ 


બીને મૂર્ખ, એક નિરોગી બીન્ને રોગી, એક ધનવાન્‌ બીને નિર્ધન, 
એક દાતા બીજે ભિક્ષા લેનાર, લાખો સતુષ્યોને પૂજ્ય એક સતુ- 
ષ્ય, લાખે! મનુષ્યોના તિરસ્કારને પાત્ર ખીજે સતુષ્ય, ઈયાદિ વિવિધ 
પ્રકારની વિચિત્રતાનેો અત્તુભવ શા માટે થાચ છે ? મતુષ્યપણું 
સરખુ છતાં આવે] તટ્ાવત શા કારણુને લઈ ને ? 

એકજ કોર્ચનને માટે સર્વ જાતનાં સાધને એકઠાં કરી, સરખી 
રીતે પ્રચત્ન કરવા છતાં સ્એેકને તે કાર્યમાં વિજય અને ખીજાની 
નિષ્ક્ળાતા જણાચ છે. અ વિજય અને નિષ્કૂળતાર્નું કારણુ શું ? 

આ વિષમતાના કારણુની શેપ માટે ગમે તેટલા વિઝા 
વિચારવ'તો ઉઠાવે, પણુ છેવટે તેના સખ્ય કારણુ રૂપ ધર્સતેદ 
સ્વીકાર કર્ચા સિવાય ચાલંવાતું નથી જ. 


ધર્મ વિષય ઘણે1 ગહન છે. તેના કાર્ય કારણુના નિચમોનેદ 
અભ્યાસ ઘણી બારિકેતાથી કરવાને છે. તેમ કર્યા સિવાય ધમના 


ઉપરચેઢીયા જ્ઞાનથી ઘણી વખત મતુષ્યો ગભીર ભૂલ કરી રે છે 
અને પર્મ-શ્રદ્ધાને શિથિલ ડેરી દે છે. 


હોખલા તરિકે ઘણીવાર પર્સશ્રદ્ધાને શિથિળ થવાતું કારણુ 

એ ખને છે કે, પાપવૃત્તિથી આજીવિકા કૅરનારાએ, છળ પ્રષ'ચ 
કરનારાઓએ, અને પાપસાં વિશેષ ગ્રવૃત્તિ કરનારાઓ કેટલાએક 
સુખી દેખાય છે. વ્યવહારિક જાર્ય પ્રપ“ચ્સાં પણુ કદાચ તેસનેદ 
વિજચ ચતે। નેવામાં આવે છે. ઈત્યાદિ પ્રત્યક્ષ કારણે્‌।ને જઇ કેટલા- 
એક સતુષ્યો “ ધસ છે જે નહિ ? ધર્મનું ફળ સળતું હશે કે 
ન ય ર પાપીઓ સુખી શા માટે ( ધમીએ। દુ:ખી કેસ થાય ? ” 
વગેરે શકાની નજરે ધસ્ગ તથા તેનાં રબા તરક જુવે છે. ખરૂ 


ધર્મકું માહાત્મ્ય તથા સ્વર્ષ ૩ 


પુછો તો આવી શકા કરનારા મનુષ્યો ધર્મની અને કાર્ય કારણુના 
નિયમની ઉંડી રોાધમાં ઉતરેલા નથી હોતા. તેઓએ વિચારું 
જેઈએ જે, કારણુ પહેછું અને કાર્ય પછી આ વ્યવહાર દુનિયાના 
સ્નોટા ભાગના કર્સબ્યોને લાયુ પડે છે. 

એક બીજ જમીનમાં વાવ્યા પછી તેને જમીન, હુવા, પાણી, 
ખાતર, વિગેરે નિમિત્તો તદ્ન અતુમુળ હાય તે! તે ખીજ ઘણુદ 
થોડા વખતમાં અકુરા, ડાળાં, પાંખડાં, વિગેરેને ઉત્પન્ન કરી એક 
વૃક્ષના રૂપમાં દેખાવ દેશે અને ફળ પણુ આપશે; છતાં આ ખીજને 
ગમે તેટલાં અનુકૂળ સાધનો હાય, તથાપિ એકજ દિવસમાં ઝે 
એકાદ્દટ કલાકમાં મહાન્‌ વૃક્ષ રૂપે થઈ ઉત્તમ ક્ળો આપનાર તમે 
નહિજ નેઈ શકે, કારણુ કે ફારણુને કાર્યના રૂપમાં આવવાને 
કાંઇપણુ અતર-આંતર્‌ં કે વ્યવધાનની જરર છે. અ! ૬ક્ષનું ખીજ 
સ્વાદુ ટ્ળા આપનાર હોવાથી તેમજ તેને ન્નેમ્તાં સાધનો ઘણી 
છડપથી આપવામાં આવેલાં હોવાથી તેં વૃક્ષને ખીજ થોડાં સાધન- 
વાળાં વૃશ્ષાની અપેક્ષાએ વહેલાં અને સ્વાદિઇ કળે આવશે. આવી 
જ રીતે કડવાં ફળવાળાં વૃક્ષને ખધાં સામનો! અતુકૃળ મેળવી આપ્યાં 
હશે તે! તે વૃક્ષને ખીજ' સાધનવિનાના વૃક્ષોની અપેક્ષાએ વહેલાં 
અને કડવાં ટ્ળો આવશે. 

આજ દ્રછાંતથી મીર્ઠા વૃક્ષવાળાં ધર્મનાં મીઠાં ટ્ળો, અને કડવાં 
વૃક્ષવાળાં ષાયનાં કડવાં ટ્ળોની સાથે સરખામણી કરી લેવી નેપ એ- 

ઉગ્ર સુર્ય, પાપવાળાં કર્તવ્યોનું કૂળ ઘણાજ થે!ડા વખતમાં 
અને તીવ્ર મળે છે; યારે મદ પરિણામે કરાચેલાં યુણ્ય પાષવાળાં 
કેતન્યોર્નું ફળા કાળાંતરે અને મ'ટપભે-થેઃયાં સુખ દુ:ખ રૃપે મળે છે. 

આટકથું જણુવ્યાથી એ પરિસ્કુટ થયું કે જે પાપવૃત્તિવાળા 
જળ પ્રપ'ચીએ અત્યારે સુખી દેખ્દ6ાય છે, અને વ્યવહારિક કાર્યમાં 
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'્-ન્ન્-ન્- 





વિજ્ય પાસે છે, તે તેસનાં પૂર્વ કર્તવ્યોતતું ટ્‌ેળ છે. આ પૂર્વ 
કર્તવ્ય શુભ-સાર્‌ છે તેથી તેએ સુખી અને વિજ્યી છે. 
અત્યારના અશુભ ક્ત્તવ્યોનાં ટ્ળો આડું પૂર્વના શુભ ફર્ત્વ્યું 
વ્યવધાન-આંતર્‌ં પડેલું છે, તે અતર નીકળી જતાં અર્થાત્‌ તે શુભ 
કત્તઃવ્યનું ફળ સમાસ થતાં અને વર્ત્તમાન કાળતું ફે પૂર્વ-કાળડું 
સ્મશુભ કેર્સ ઉદય થતાં અત્યારે સુખી દેખાતાં, તે તેમના વીત્ર કે 
સદ પાપી પરિણામના પ્રમાણુમાં વધારે કે એછા ફુ:ખી થવાનાજ- 
કિયાનું ફૂળ--પછી તે સારી હોય કે રાખ હોય અવશ્ય છે. 
સારી ફિચા-કર્ત્યતું ફળ સારૂં અને ખરાળ કિયાતું કૂળ 
ખરાબ. આ દાખલા જેઈએ તેટલા પ્રયક્ષ પણુ શતુભવાય છે, 
માટે પર્મ સય છે. તેનું કૂળ અવક્ય મળે છે જ. પર્સની સતુષ્યેપ્તે 
સહાન્‌ જર્રીઆત છે અને તે આ માનવ જીદગીમાંથીજ સેળવી 
શકાય છે. છાછમાંથીજ માંખણુ, કોટવમાંથીજ ફુમળ, અને વાંસમાંથી 
સુક્તામણિ, જેમ સારભૂત્ત હોઈ ગ્રહણુ કરવા હઢાયકે છે, તેસ 
સતુષ્ય જન્સમાંથી સારભૂત પર્મ'જ ગ્રહુણુ ફરવા ચોગ્ય છે. 
ફુર્ગતિમાં પડતાં પ્રાણિએઓને ધારણુ કરી રાખનાર હોય, અટકા- 
વનાર હોય અને સદ્ગતિમાં લઇ જનાર હોય અર્થાત્‌ જન્મ, મરણુના 
ડિલિષ્ટ ુ:ખથી સુડ્ત કરનાર હોય તેજ પસ છડેવાચ છે. સ્રાન, દર્શન 
અને ચાસ્ત્રિ; આ ત્રણુસાં પૂવેષ્છ્ત સાસર્થ્યઃ હોવાથી તેજ ધમ છે. 
જીવાજીવાદિ તત્ત્વોના અવબોાધ જેનાથી થાય છે તેને સહા- 
સુર્ષો સસ્ચગ્સ્ાન કંડે છે. આત્મા અને તેનાથી વ્યતિ 
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આ ખે વસ્તુ જગતમાં છે. તેમાં ફુનિયાના સર્વ દ્રશ્ય અને અ 

દ્રષ્ય પદાર્થોને સમાવેશ થાય છે. જડ પદાર્થની સાથે આત્માની. 

જે આસપ્તિ છે તેનાથીજ આ સર્વ મ્રપચને. દેખાવ છે. આત્મા 
જ 

અતે સુદ્ગલની-જડ પદાર્થની સિશ્રતા તેજ આ સર્વ રેડ ધારણુ 


નુ 
કે 
કિ 


ઘમષયું માહાત્મ્ય તથા સ્વર્‌ષ ષ 
કરવાનું કારણુ છે. ઈદિનિટ જડ પદાર્થોની પ્રાસિથી થતો. હર્ષ શોધક 
તેજ આ સમિશ્રતાનું કારણુ છે. જડે પદાર્થો માટે ઉત્પજ્ન થતા રાગ- 
ટ્ેષથી કર્મતતું અગમન થાય છે. આ કર્મો, અનેક રૂપે વેહેશાઈ 
જઈ, આત્માના જુદ્ધ શુણ્‌પદને આવરે-ટખાવે છે. તે કર્મ આવ- 
રણની મદદથી આ આત્મા શ્વારે ગતિમાં પરિબ્રમણુ કરતાં નાના 
પ્રકારની ચાતનાએ!-પીડાએ અતુભવે છે. દુનિયાની અનેકે પ્રકાર 
ની ચાતનાએઓ ની શાન્તિતું સખ્ય કારણુ જ્ઞાન છે. ઝ્તાનથી સત્યા- 
સત્યને, હિતાહિતનદ સ્વર્પને, કે નિત્યાનિત્યતો બાધ થાય છે. 
વસ્તુનો વસ્તુર્પે ખાધ થતાં, સત્ય નને હિતકારી વસ્તુ તરક 
મ્રીતિ થાય છે; તેજ સુખદાઈ છે એમ શ્રદ્ધાન થાય છે. આ શ્રદ્ધાન 
થવા પછી તે પ્રમાણે વર્તન કરવાની ઇચ્છા થાય છે અને તે 
પ્રમાણે વર્તન કરાતાં આત્મા પોતાના વિશુદ્ધ સ્વરૂપને પામી શકે 
છે. આથી એટલે! ક્લિતાર્થ, થયે! કે જ્ઞાનથી સત્ય વસ્તુ જણાય 
જે, દર્શનથી તેર્માં શ્રદ્ધાન કરાય છે, અને ચાસ્ત્રિથી તે માકક 
વર્તન કરાય છે. અથવા સત્ય વસ્તુને જાણુવી તે સાન, તેનો નિશ્ચય 
તે દર્શન; અને જેવું જાણ્યું તથા સર્દલું છે તેવુંજ અતુભવવું તે 
ચારિત્ર. આ ત્રણુ ધર્મ છે તેમાં ત્તાન સુખ્ય છે. તે સિવાયનાં 
પાછા ખે અગા હોતાં નથી. વ્યવહારર્પમાં હોય છે તો તેથી 
સ'સારની વૃદ્ધિ થવાનાં ટારણુરૂપ શુભાશુભ કર્માનીજ પ્રાપ્તિ થાય છે. 

અદ્ાર્થતું પ્રકાશક જ્તાન ત્રીજી નેત્ર છે. ગાઢ અસ્તપ્ન 
અંધકારને ટ્રર કરનાર ત્તાન ખીજી' સૂર્યળિન છે. ત્તે સૂર્યથી યણુ 
શરદ છે. જ્ઞાન નિષ્કારણુ ખ'ધુ છે. સ્રાન સ'સાર સસુદ્રમાં પ્રવદુણ- 


જહાજ તુલ્ય છે. સખલના પામતા અશક્ત મનુષ્યોને પણુ સાન 
સહાયક યણિ-લાકડી સમાન છે. વધારે શું કડીએ? ટ્રદ્ય ગુક્રામાં 


પણુ પ્રકાશ કરતાર જ્ઞાન નહિ બુઝાય તેવે! દીપક છે. 
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કર્મના સિદ્ધાંતોનું સાન ખદુજ મનન કરવું જેઇએ, અને 
તે દરેક પ્રસગે ક્રિયામાં મૂકવું જેઈએ. રુ:ખદટાયી સચોગોમાં તેને 
સુખ્ય-આગળ કરડું જેઇએ, અને ધેર્યતાથી તેવા ત્રસગો 
એલ'ઘવા જેઈએ. એ શ્લોકના અર્થની વિચારણાથી મલયસુંદરી 
'સહાન્‌ દુઃખ સસુદ્રનો પાર પાસી. 
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પા પછે વદિ ક 
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ચ'દ્રાવતીને સહારાજા વીરધવળા. 





વિશાળ ભારતભૂમિ આર્ચ“દેશના નામથી પ્રાય: પ્રસિદ્ધ છે. 
તેના દક્ષિણુ દેશમાં આવેલી ચદ્રાવતી નગરી ભરતની શે।ાભામાં 
વધારો કરી રહો હતી. રાજાના મોડેલો, ધનાઢયોની હેવેલીએ।, _ 
જીનેશ્વરનાં મ'દિરો, અને ધર્સ* સાધન કરવાનાં પવિત્ર સ્થાનો તે 
આ નગરની સુખ્ય શોભા હતી. શહેરની ચારે ખાજી સંઢર કિલ્લે 
આવી રહ્યો હતો. શહેરની દક્ષિણુ ખાજુએ મહાન્‌ વિસ્તારમાં 
વહુત થતી ગોળા નદી પોતાનાં શીતળ અને ચમત્કારિક તરગોથી 


મેક્ષકોને આલ્ડાદિતિ કરતી હુતી. નદીના કિનારાપર આવેલે! 
હરિયાળા પ્રદેશ, શહેરની ચારે ખાજીએ આવેલાં ઉપવનો અને 


સુંદર નાની નાની ટેક્રીએ પર આવેલાં વૃક્ષનાં નિકુતે, આ સર્વ 


લુર્માં પડતા પ્રચ'ડ તાપથી મનુષ્યોને શાંતિ સાટે સુરતા હતાં. 


નગરીના લેકે સસૃહ્ડિવાન, 
વિચારશીળ; અને ધ 


ગીષ્મ ત્ર 


ખેછીવાન, નિરોગી, રૂપવાન, 
ઘર્મિક હોવાથી મોટે ભાગે સુખી અને શાંત હેતા. 


ડિ ઝાકઝાઝ 
ચ“દ્રપ્વતીતે મહપ્રાજા વીર્ધવળ છ 





આ નગરીનો પાલક ક્ષત્રિયવશી મહારાજા વીરધવળ હતો. 
“ીરપધવળ ઘણ્‌ા ગુણુવાન અને વિચારવાન હતો; છતાં કાંઈક 
સાટુસ કામ કરવામાં તત્પર તેમજ સહેજ લોભના અ શવાન હતો, 
તથાપિ પોતાની પ્રજાને સુખી રવાને અને સુખી ન્તેવાને નિરંતર 
ઉત્સુક રહેતો હતો. તેણુ પ્રજાને કેળવી જણી હતી, તેથી તેના 
તરષ્ટ્ર પ્રજાની પ્રીતિ એકે વ્ડાલા પિતા કરતા પણુ અધિક હતી. 

વીરધવળને ચ"પકમાળા તથા કેનકવતી નામની બે રાણીઓ 
હતી. ચ*પકમાળા સખ્ય પટ્ટરાણી હતી. કનકવતી પણુ રાજની 
ગ્રેમપાત્ર તરીકે ગણાતી. 

વીરધવળ રાજની ઉમ્મર લગભગ પચાસ વર્ષની થવા આવી 
હતી; તથાપિ સ'સારવૃક્ષના રૂળ સમાન પુત્ર સુત્રી સમાન કાંઈ 
પણુ સ'તતિની પ્રાસ્તિ થઈ ન હતી. એક દિવસ મહારાન્ત વીરધવળ 
સભા વિસર્જન કેરી સાંજના વખતે વિશ્રાંતિ લેવા માટે મહેલના 
ઝરૂખામાં આમ તેમ કરતો હતો. અસ્ત થતા પણુ શાંત, ગ્લાનિ 
પામેલા છતાં ચળકતાં, સૂર્યનાં સોનેરી કિરણેર તેના શરીરની 
શે।ભામાં વધારો કરતાં હતાં. 

સલયાચળને સ્પષશી“ને આવતો મદ મદ પવન ત્તોના વિચા- 
રામાં શીતળતા પ્રસરાવી રહ્યો હતો. ત્તોના શરીર્તું વય પ્રૌઢ છતાં 
ચુવાનની માક્ક ઉત્સાડો જણાતું હતું. એ સૃણિ સૌ'દર્યનું અવલોકન 
કરવાં તે ષરમાન'દમાં સગ્ત થયેલેદ હેર્ય તેમ જણુ(તો હતો. 

આવા આન'દી વખતમાં એક ચુવાન પુરૂષ દ્રારઆગળ આવી 


ઉભા રહ્યો. ટારપાળે તેને અટકાવ્યો, એ વખતે ઝરૃખામાં રહેલા 
રાવતની દૃષિ તેના ઉપર પડી. રાજા વિચાર કરવા લાગ્યો કે “ અારે 


સધ્યાવેળાએ મારી સુલાકાતે આવનારને અવસ્ય મડાન્‌ પ્રયોજન 
છાયું નેઇએ. રાજાએ દરેક માણુસના દુ:ખ ગમે તેવે પ્રસગે પણુ 


મ મલયસુ'દરી ચરિત્ર 


ને ર નન-ન------૦--- ૧૫૦૦૦૭૦. 





લાતારાણરદ 2. “ક ક. “-તા- ૦૦૨ 


સાંભળવાં જેઈએ અને ગમે તેવે મયત્ને પ્રજાને ફુ:ખથી ચત 
'કેરવી જેઈ એ. ઘણાખરા અધિકારીએ સજાના દુઃખની ઉપેક્ષા ડરે 
છે, નિયસિત વખત સિવાય તેઓની સુલાકાતે લેતા નથી અતે 
મજાને નુક્સાનીમાં ઉતરવા રે છી. આ ગમાણે ચન્તની તત્કાળ રાટ 
નહિ સાંભળનારા રાન ઝે અધિકારીએ રાન્ત ઝે અધિકારીને લાયક 
જ નથી. સારે સારી પ્રજ્તની ટેરીયાટ ગમે તે વખતે સાંભળવી જ 
જોઈએ અને ખનતે મચત્ને સુખ્મી ફેરવી જ જેઈ ઝો. મન્ત સુખી 
“લી રાજા સુખી થાય છે, નર્ડિત્‌ર ગજાના કળડળતા શ્રાપ રાત્તને 
નિર્વશ કરી નરકેની સલ ચાતનામાં નાખે છે. 9 ઇત્ચાટિ વિચાર 
કરી રાજાએ તત્કાળ તે માણુસને પોતાની પાસે આવવા દેવા ટ્ાર- 
પાળને આજ્ઞા કરી. ક્રારપાળ તેને અદર તેડી લાવ્યો. તે સ્વાન 
ગુર્ષે અ'હર આવી, રાજને નસસ્કાર કરી, ચરણુ આગળ ભેયણું સુડ્યું, 
કેટલીકવાર એકાંતમાં વાતચીત કેરી શાંત :ચ્િત્તે તે પાછે કચ. 
તે યુવાન સુરૂષના ગયા પછી સહારાના વીરધવળના સુખ 
ઉપર અકસ્માત ગ્લાનિ આવી ગઈ. હસતું વદન શોકમાં ડુખી ગયું. 
સુખપર ચળકતું રાજ્તેજ નિસ્તેજ થઇ ગયું. તેના દર રોમસાં 
"ચિતા વ્યાપી ગઇ. ઉડા અને ઉષ્ણુ નિશ્વાસ ઝુખમાંથી નીડળવા 
લાગ્યા. ટુકકાણુમાં કહીએ તો રાજા નિશ્ચેષ્ની માષ્ટકુ સ્તખ્ધ થઇ ગચે. 
અવસરે રાણી ચપક્માળા અને કેનકવતી 


રાજાની પાસે 
આવી ઉભી, પણુ ધ્યાનમગ્ન ચોગીની માફક ચિતાસાં 


આવી અમૃપા શા માટે ? અનજણુતાં 
? આજે નિત્યની સાર્‌ 


સડક ડક્ડકડ 
ચ'દ્દાવતીનો મહારાજા વીરધવળ વ્હ 


ઝડ કાલના, ણસ કઇ 
પતિ તરક્થી ખીલકુલ માન ન સળવાતું કારણુ શું ? વિગેરે સ'ક્હ્ય- 
વિકલ્પથી ઘેરાચેલી વલ્લભાએ। નજીક આવી અને આર્ટ હૃદયે તથા 
સગ્રવચને પતિને પ્રાર્થના કરવા લાગી. 
જક્વામીનાથ શું આજે અમે ફકૉઈ આપના અપરાધમાં 
આવેલ છીએ ? આપ આટલા ખધા ઉદાસ શા માટે ? થોડા વખત 
ઉપર આપ ભ મહેલના ઝરૂખામાં આન"દમાં કરતા હતા અને 
ચદ્રાવતીની શોભા અવલોક્તા હેતા. આટલા ટુકા વખતમાં આપ 
આમ ઉદાસ શા ભાદે? જે તે વાત આ સહુત્રારિસી એને જણાવવા 
લાયક હાય તો મૃપા કરી જણાવશે. ” 
પોતાની પ્રિય વલ્લભાઓનો અવાજ કાને પડતાં જ તે જાગૃત 
શચેો, અને પ્રેમનાં વગ્ચનોથી બોલવા લાગ્યે। કે, “ પ્રિય વલ્લભાઓ 1! 
આજે હું એક મોદી શિતામાં નિમગ્ત થયો છું અને તેથી જ તમાશા 
આગમનને હું જણી શકચેો! નથી પણુ મને આજે જે ચિંતા થઈ છે 
તેનું કારણુ જડ જ છે અને તે ચિંતામાં તમારે પણુ ભાગ લેવાને છે. 
* આપણા આ શહેરના નિવાઞી વણિકુત્ર સુણુવર્માએ હમણાં 
ગારી પાસે આવી પોતાનો ઇતિહાસ સ'ભળાવ્યો છે અને તેજ 
શતણું કારણુ છે.” આ પ્રમાણે જણાવી મારાજ વીરધવળ 
પાછે શાંત ઘઇ ગયે. ી 
સારણી ચ'પકમાળા કાથ તેડી નમ્રતાથી રાતને વિનતિ 
ઠરવા લાગી, “ શડુરાજ ! અધપની ચિંતાનું કારલુ આ સહડચાસ્તિમી- 
એને અવશ્ય જણાવવું જઇ. અમે આપના સુખે સુખી અને 
દઃખે દુ:ખી થનારી છીએ. આપના કહેવા સુજ્ગ આ ચિંતામાં 
અેદ ઘ્જી ખુશી ઘઈ સે લાગ લઈ અતે અમ્ણરાથી અતનું દરીશું” 
પ્રિયાનો અત્યામડ ત્નેઇ મઢારાન્ત વીરપવળે પોતાની ઉદા- 
સ્રીતતાના કાસ્છુર્પ રુળુવર્સાગએ દહેલેઃ વૃત્તાંત જણાવવેો ચર્‌ કયે. 





૧૦ કાયસુ'રી ચરિત્ર 


જડબા," 
ન-*------ૂ--નકન્્ન્‍ટઝ ૦ ર.-જબત જનડબન- ઝસ# સઝઅનનનઝસડ ઝબ્કટ ઝ#-૦ જહનઇક૦ર૧૦ કત-ડક: 


મેકરણ ૩ જી. 


વિ નરિદેછિ, વારિદિક- 2૮22.22. 


વીરધવળની ઉદ્દાસીનતાનુ' કારણ. 


૧ ૧૦ 





“તવલ્લભાએ ! આપણી આ ચ'દ્રાવતીમાં લેણલન'દી અને 
લે!ભાકર નામના બે વણીકો રહે છે. ચથા તાત તકા ઝળાઃ આ 
ન્યાયને અતુસરીને નામ પ્રમાણે તેમનામાં શુણે। છે, તે છતાં સહે- 
દર હોવાથી આપસમાં પીતિવાળા છે. લે! વિગેરે વ્યાપારના વ્યવ- 
સાયથી ધન ઉપાર્જન કરતાં સુખમાં દિવસે! પસાર કરે છે. કડાલકમે 
લોભાકરને ગુણુવર્મા નામનો સુત્ર થયો; પણુ અનેક સ્ીએનું પાણિ- 
ગ્રહુણુ કરવા છતાં લેપ્ભનદીને કાંઇ પણુ સ'તતિ થઇ નહિ. ખરેખર ! 
પુત્ર પુત્રી કદિ સ'તતિર્પ ફળે પણુ પૂર્વોપાજિત શુભાફીભ કર્સ- 
બીજના અતુસારે « સળી શકે છે. 

એકે દિવસ ખન્ને ભાઈ ફુક્ાન ઉપર બેઠા. હતા, તે અરસાસા 
કોઇ દ્વિસ નહિ દેખાચેલો, સુંદર આમૃતિવાળે એકે યુવાન સુરૂષ 
ફરતો કરતો ત્યાં આવ્યો. સસાર વ્યવહારમાં તેમજ વિશેષે વણિક 
કેળામાં પ્રવીણુ આ વણિકોએ સાજે ઉપરથી તેને શ્રીમત નાણીને 
.આસનાદિ પ્રદાન વડે તેની- સારી ભક્તિ કેરી. “ખરી વાત છે, કે 
નિ:સ્વાર્થ પ્રીતિ કે ભક્તિ કરનાર વીર સુર્ષો આ ખૃચ્વી ઉપર 
વીરલા જ હોય છે. ન આ ા 


ફેય્લેક દિવસે તે વણિકેનની મૃત્રિમ પ્રીતિ, ભક્તિથી વિશ્વાસ 
પામેલા આ ઝુવાન સુર્ષે પોતાની પાસે રહેલું એક તુંખડું' થોડા 
-દિવસ. રટણ કરવા માટે તેમને સૉંપ્યું' અને પોતે: ખહારગામ ગયે. 
તેએએ તુંખડાને દુકાનની અ“ટર ઉચે ખાંધી મૂક્યું. તાપની ગરમીથી 


વીર્ધવળની ઉદાસીનતાતું કારણ ૧૧ 


પીગળેલાં રસનાં ટીપાંએ તે તુંખડામાંથી ગળી ગળીને નીચે પડેલા 
લોઢાના ઢગલા ઉપર પડયાં. તે લોહવેધક રસ હોવાથી તમામ લેોહાનો 
ઢગલે! સુવર્ણમય થઈ ગયે. ત્તે નેતાં જ આ સિદ્ધરસ છે એમ. 
નિશ્ચય કરી તે લેભાંધ વહિકોએ રસ સહિત તુંખડાને કોઈ ચુસ. 
સ્થળે ગાપવી રાખ્યુ. 








'જેટલાએક દિવસ "છી તે યુવાન સુર્ષ પાછે ચઅ'દ્રાવવીર્માં 
આવ્યો અને તે વણિકે! પાસે પોતાતું તુંખડુ' પાછું માગ્યુ. 

માયાવી વષ્િકોએ જવાળ આપ્યો કે ઉ'દરોએ દોરી કાપી. 
નાખવાથી તુંખડું” નીચે પડી કુટી ગયું” ને રસ ઢોળાઈ ગચો ! આ 
ગ્રમાણું જવામ આપી અન્ય તુંખડાના કટકા તેને દેખાડયા. 


અન્ય તુંમડાના કટકા નઈ યુવાન પુરષ વિચારમાં પડચે, 
તુંબડામાં લોહ્વેધક રસ છે એ વાત કેઈઈપણા પ્રકારે આ વહિકેએ. 
જણી છે અને તેથી લેપ્ભાંધ થઈ મારા તુંખડાને છુપાવે છે. 

યુવાન સુર્ષે વહિકેને જયાવ્યું' “ શેઠ મારૂં તુંખડું' મને પાછું 
આપો, આ કટકા તે તુંખડાના નથી જ. કપટથી જીઠો ઉત્તર ન 
આપો. તમે ન્યાયવાન્‌ છો. મે વિશ્વાસી થઇને તમને તુંખડુ' સૉંપ્યુ” 
છે, ને પાછું નહિં આપો. તો મહાન્‌ અનર્થ. થશે. હું કોઈ પણુ 
રીતે તેનો ખદલે। લીધા વિના રહેવાનો નથી. ?' ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે. 
તે ખન્નેને સમજાવ્યા, પણુ તે અત્ઞાન વણિકોએ તેના કહેવાની. 
ચ્‌ીલદુલ દરકાર ન કરી, સુવાન સુર્ષ વિચારવા લાગ્યો કે, “ ન્‍્તે 
આ વાત છું રાનને જણાવીશ તો રાન્ત લોલથી તે તુખડું લઈ 
લેશે, કારણ કે લક્મી દેખી કોનું મન લલચાતું નથી ? ખીજી 
ખાજુ આ વષિકે સહેલાઈથી મને તે પાછું આપે તેમ પણા જણાતું 
"નથી. હજી મારે ઘણું ટૂર જવાનું છે, માટે વખત શુમાવવે તે પણા 


નર્‌ સલયસુ'ટરી ચરિત્ર 


“અતુજુળ નથી. ત્યારે હુવે છેલ્લે ઉપાય જ આ વણિકો ઉપર અજ- 
માવવે. “ શક પ્રતિ સાય જુર્યાત્‌'' શઠની સાથે શઠપણું જ ઝરડું 
ધુર્સની સાથે ધુર્ત: ચડયું, અતે સરલની સાથે સરલ થડું ચોગ્ય છે.” 
આ પ્રમાણે વિચાર કેરી પોતાની પાસે સથ'શભિત્ી વિદ્યા હતી, તે 
વિંાની પ્રભળતાથી ખન્ને ભાઇને સ્થ'ભી તે પુર્ષ ત્યાંથી જેઈ 
“કાણે ચાલતો. થયે. 


તે વિદ્યાના ચોગથી તેએ એવી રીતે સ્થ'ભાઈ ગયા કે તેમના 
અગોપાંગો આમતેમ ખીલકુલ હરી ફ્રી ન શક્યાં, પણુ એક સ્થ'ભની 
સારક સ્થિર થઈ ઉભા જ રહ્યા. થોડા વખતસાં તો તે બન્નેની 
સ'ધિએ-સાંધાએ તુટવા લાગ્યા, અને નેરથી ખુસો પાડવા લાગ્યા 
કે “અમે મરી જઇએ છીએ, કોઈ અમારૂં રક્ષણુ કરો ! રક્ષણુ ઝરે ! ! ? 
“૨ દુનિયાના પાસર જીવો કર્મ ૩રતી વખતે બઔલજુલ 
'આગાસી દુઃખની દરકાર કરતા નથી, પણુ વર્તમાન કાળને જ રેખે 
છે. આવાં દુષ્ટ કર્માનાં ફળો ભોગવવાં પડશે કે કેસ ? તેની આગાહી 
પણુ ખીલકુલ કરતા નથી; પણુ જ્યારે તે વિષાકે ઉટચ આવે છે 
“ત્યારે તેમાંથી છઠટવા માટે આપસ તેસ ફ્ાંટાં સારે છે, ઉપાયે! કરે 
છે અને આર્ત્ત સ્વરે રૂદન કરે છે. પણુ તેમ ફરવાથી તેઓનો 
'છીટકોરી થવાનો નથી. જેવા પરિણામે જે ૩5 ખાંધ્યું' છે તેવા જ 
'વીત્ર ચા મદ વિપાફે તેનાં ફળે. ભોગવવાં જ પડે છે, સાટે દુ:ખથી 


ઉદ્ધિગ્ન થનારા જીવોએ કર્મ કરતી વખતે જ સાવધાન રહેવાની જરૂર 
સર 


કે જેથી તેના કુક વિપાકે ભોગવવાનો અવસર જ ન આવે. ” 
વિશ્વાસઘાત મહાન્‌ પાપ. છે. વિશ્વાસઘાત કરનારાઓ અધે!- 
'ગાતિમાં જાચ છે અને રૌરવ જેવી હાલતમાં પોતાની જી'ગી ગુન્નરે છે. 
આ વણિકોને પોતાના પાપનો-વિશ્વાસઘાત કરવાનો અત્યારે 


વીર્ઘવવળીની ઉદાસીનતાતું ડારણુ ૧૩ 





ચશ્ચાત્તાપ થચો, પણુ અવસર વિનાનો પશ્ચાત્તાપ નકાસો! છે. તે 
પશ્ચાત્તાપથી અત્યારે તેઓ છુટી શકે તેમ નહાતા. કારણુ કે “ તીત્ર 
કૅસતો વિપાક પણુ તીતક્રજ હોય છે. ? તે યુવાન સુર્ષ 
તો નિઃજ્પૃહતી માથ ત્યાંથી ટૂર ગાલચેપ ગચે॥ હતો, એટલે તેમના 
ફુઃખનો અત ત્યાં જ આવે તેમ નહોતો જ. આ વાર્તા શહેરના સોટા 
ભાગમાં પ્રસરી ગઈ. ઠેકાણે ઠેકાણે બન્ને વણિકોને લેકે! પ્રીટકાર 
આપવા લાગ્યા અને ઉગ્ર કર્મનાં ટ્ળો આ ભવમાં જ મળે છે, એમ 


નિશ્ચય કરી હળવાકર્મી" જીવો! તેવા ઘોર અકાર્યોથી અત્યારથી જ 
પાછા કરવા લ્વાગ્યા. 


આ અવસરે લોભાકરનો સુત્ર ઝુણુવર્સા કોઇ કાર્ય પ્રસગે 
કેટલાક દિવસથી અન્ય ગામ ગયો હતો, તે આ વાત સાંભળી ઘેર 
આવ્યો. પોતાના પિતાની તથા કાકાની આવી અધમ દશા ત્તેઈ 
તેને ઘણું લાગી આવ્યુ. ગુણુવર્મા ઉદાર દીલનો નિર્લાભી અને 
વિચારશીળ હતો. લેાકેમાં થતા અ અપવાદો તેનાથી સહન નં 
ચયા. ખીછી ખાજી પોતાના વડીલેઈે દુ:ખી થતા જ્નેવું તે પણુ 
ચોગ્ય ન લાગ્યું. તેણે તત્કાળ અનેક મ'ત્ર ત'ત્રવાદિએને તેડાવ્યા 
અને પાણીની માકક ચૈસાનો વ્યય ડર્ચો, અનેક ઉપાય કર્યા, અનેક 
સત્ર તત્રવાદિએ આવ્યા, પણા જે લીત્ર કર્મોથી ડસાચેલો જોય 
તેનો તે વિપાકે ભેણગવ્યા સિવાય છુટકે કેવી રીતે હોય ? પાણી 
ઉપર ચતા પ્રહારની માકક તેએના કરેલા સર્વ ઉપાચો નિષ્ક્ળ 
નીવડ્યા, એટલું જ નહિ પણા હળવે હળવે તેમની પીડામાં વધારા 
શતો રછાો. સુણાવર્મા નિરાશ થચે1, કેઈઈ ઉપાય હાશું ન પડવથી 
શ્વ મ'ત્રવાદિઓને વિસર્જન કર્યા. 





૧૪ સલયસુ'રી ચરિત્ર 


પ્રકરણુ ૪ થુ. 


૦૬૦”... 
પ૦ ખનન 


ચુવાન પુરૂષની શોધ. 


પના બ [ 
૫-૦2 


“કદ્ધિથી પૂર્ણ છતાં મતુષ્યોથી શૂન્ય એક શહેરની આગળ 
ઉભો ઉભો યુવાન સુર્ષ વિચાર કેરે છે કે “ હુવે હું. ક્યાં જાઉં ? 
તે અજાણ પુરૂષની શેાધ કેવી રીતે કર્‌ ? હું પોતે તો તેને એળ- 
ખૂતો નથી, તેને એળખનાર સાથે આવેલ માણસ તો ખીસાર 
થવાથી રસ્તામાંથી પાછે રયો. તેનું નાસ ઠામ, કે આયૃતિ વિગેરે 
હું કાંઇ જાણતો નથી. ફેરી ફરીને થાક્યો. અનેક શહેરો, ગાસો, 
આશ્રસો। 1િગેરે, શોધી , વન્યો, પણા તેનો તો પત્તો લાગતો જ 
“નથી. અચવા તે આટલામાં જ હોય છતાં હું તેને કેવી રીતે આળખી 
શકુ ?” વિગેરે વિચારોથી અને રસ્તાના પરિશ્રમથી ખિન્ન થચેલ 
તે સુર્ષ, આ શૂન્ય શહેરોમાં વિશ્રાંતિ સાટે પ્રવેશ કરે છે, તેવામાં 
ઝુંદરાકુતિવાળો એક પુરષ ત્યાં તેના નવાસા આવ્યો. 


તે સુર્ષને, આ શહેરમાં દાખલ થતા સુદ્ષની કાંઇ * અગેક્ષા 
જર્રીયાત હોય તેમ તેના ચહેરા ઉપરથી જણાતું હતું. શહેરમાં 
દાખલ થતા પુર્ષને જેઈ તે પુરૂષ બાલી ઉઠચે.. 


- . હે વીર ગુર્ષ! તું કોણા. છે ? અને ક્યાંથી આવ્યો છે ર જ 
“તે સાંભળી શહેરમાં પ્રવેશ કરનાર સુરૃષે- જણાવ્યુ” કે “ ભાઈ ! હું 
વટેમાર્ગુ છું; દેશાટન કરતાં રસ્તાના પરિશ્રમથી ખેદ પામી, વિશ્રાંતિ 
માટે આ શહેરમાં પ્રવેશ કર્‌” -છું. ?* ક ક 

“ તમે પોતે કોણુ છો ? એકલા કેમ - રેખાએ છે? ? આ શહેરઃ 
ન્ાહિથી પૂર્ણુ છતાં મતુષ્યોથી શૂન્ય શા માટે ? આ નગરીનું નામ 


કે 


સુવાન પુરૂષની શોધ વૃષ 


શું 1 વિગેરે તમે મને જણાવશે! ? ” શહેરમાં પ્રવેશ કરનાર સુરૂષે 
ભા સર્વ પ્રશ્ન તેને પૂછયા. 


વટેમાર્ઝુર્નાં ત્માર્વાં વિનચ ભરેલાં વચને! સાંભળી ના ખુશી 
થઈ તે સુરૂષ કહેવા લાગ્યો. 


“છુ ભદ્ર | આ કુશવર્ધન નામનું શહેર છે. વીરપુર્ષોમાં 
અચેસરી સૂરનામતેદ રાજ અહીં રાય કરતો  હતે!. તેને જયગ્'દ્ર" 
અતે વિજ્યચ'દ્ર નામના અમે બે સુત્રો હેતા. આયુષ્ય પૂર્ણુંઃ થતાં 
સારા પિતા આ કફ્‌ાની ફૃનિયાનો ત્યાગ કરી રેવભૃમિમાં જઇ વસ્યા. 
“ખરેખર નામ તેનો નાશ છે. દેડુધારી જીવોનાં આયુષ્યો ગમે 
તેટલાં મોટાં હોય તથાપિ અવશ્ય તેનો અત આવે છે. ” 


સારા પિતાના મૃત્યુ ખાટ મારો જ્યેઇઅ'ધુ જ્યચ'દ્ર રાજ્યાસન' 
પર આવ્યો. મારા વડિલ બ'ધુએ ભને રાન્ત્યનો ભાગ ન જો, 
સેથી ભાર્‌ અપાન થચેથું સસછી આ રાજધાની સુદી હું ખીજે 
સ્થળે ચાલ્યો ગયે. રસ્તે ચાલતાં ચ'દ્રાવતી નગરી આવી; રડ નંગ- 
રીના ખફાારના ઉદ્યાનમાં એક વિદ્યાસિદ્ધ સિદ્ધપુર્ષને મે" નેચે[; 
પણુ તે સિદ્ધ પુરૂષ અતિસારના રોગથી એવી રીતે પીડાતો હતે! 
કે તેનાથી જરા માત્ર ચલાતું કે બાલાતું નહોતું. તેની આવી અવસ્થા 
જેઈ સને નિ;સ્વાર્થપણે દયા આવી. 

ડુઃખી મતુષ્યોને જતાં નિ:સ્વાર્થપણ્‌ જેને દયા નથી આવતી 
ત્તે સતુષ્યો મનુષ્ય નામ ધરાવવાને લાચક નથી. «ત્યારે પોતે દુ:ખી 
હાય છે ત્યારે તે દુ:ખમાંથી સુકાવા માટે પોતે ઇચ્છા કરે છે, ખીન્ત 
સતુષ્યોની મદદ માગે છે, એવી હુ:ખી કાક કોઈ થોડી પણુ 
સદદ આપે તો પોતે ઘસે! ખુશી થાય છે. આ પ્રમાણે ન્તતિ અતુ- 
શવ છર્તા તે મતુષ્ય, ખીજાને દ:ખી અવસ્થામાં સાહાય્ય ન આપે 





રદ્‌ સલયસુ'દરી ચરિત્ર 





તો તે. વિચારશૂન્ય મેતુષ્ય ખરેખર નસ્પશુજ સમજવો. આવૉ' 
ઇુતથ્ન મતુષ્યો ફુનિયાને ભારભૂત છે. ન્યાં સારાપણાની' શને સ્વાથન- 
પણાની વૃત્તિઓ હેય છે, ત્યાં પરમાર્થ ' વૃત્તિઓ કે ધપ્રાસિ 
લાગણીએ ટકી ૨હેતી નથી. મહાત્માએ 'તે! પોકાર કરીને કહે" 
જે “તમારે સુખી થવું હોય તો ખીજને નિ:સ્વાર્થ ખુદ્ધિએ સુખી 
જરે, ” ન્યાં સ્વાર્થ સિદ્ધ થવાની આશા હોય છે, ત્યાં તો મદદ. 
કરતાર અધમ પ્રાણીએની આ ડુનિયામાં કાંઇ ખોટ નથી; પણા. 
સ્વાર્થ સિવાય અન્યને જ્યાં એળખાણા પણા ન હોય તેને સદ 
કેરી, શાંતિ આપનાર વીરપુર્ષો વિરલા જ હોય છે. * . 
કોઇપણ વસ્તુની ઇચ્છા સિવાય, કેવળ કર્‌ૃણામય દૃષ્થી સે. 
તે સિદ્ધ સુર્ષને એવી, રીતે ઔષધ ઉપચારની મદદ કૅરી કે થોડાજ 
દિવસસાં શરીરે તદન ' નિરોગી થચે।. - 
નિશેગી થચેલા તે સિદ્ધ પુરૂષે માર્‌ નામ, ઠામ વિગેરે 
પૂછ્યુ. ટુંકમાં સારા ઉપર ગુજરેલી હુફીક્ત સે તેને જણાવી. 
*“સાસેો માણુસ ( જેને મદઢ કરી છે તે ) સસ્થ હો ઝે: 
અસમર્થ હે, તથાપિ નિ:સ્વાર્થપણે, દયાથી આર્દ્ર પરિણાસે જે 
મદદ કરી છે, ' તેને ખદલે! પ્રગટ કે ગુસ રીતે તેસે મળ્યા સિવાય” 
રહેતો નથી. સ્વાથો જીવો વર્તમાન કાળને જુવે છે, અને તેથી 
તત્કાળ લાલ દેખાય તોજ ખીનને 'મદટ કરે છે; પણુ ઉત્તમ 
મતુષ્યોની 'ટૃષ્ટિ ભવિષ્યકાળ સુધી લખાય છે. અને સર્વ જીવોને 
તે પોતાની માકક ગણે છે અને તેથીજ 'તેએ કાંઇપણુ ઈચ્છા 
સિવાય પણુ ખીજાને મદદ કરે છે.” - ફૂ જૂ 
મસન્ન થચેલા તે સિદ્ધપુર્ષે પાઠેસિદ્ધ (બોલેવા માત્રથી તે. 
વિદ્યાના ગુણુને આપનાર) સ્થ'ભિની “(બીજાને સ્થ'ભી લેવાની )- 


દ 


હં 


દ 


ચુવાન પુર્રષની રે. જૂ 


કને વશીકરણુની ( ખીન્તને વશ કરવાની ) એ બે વિદ્યાઓ મને 
શ્રાપી, અને એક રસનું ભરેયું તુંખડુ આપી મને તેણ જણાવ્યુ 
કે “ આ તુંગડાતું તારે સારી રીતે રક્ષણુ કરવું. આ રસ મે 
ઘણી મહેનતે મેળવ્યો છે, આ રસ લેોહવેધી છે, જેના એક 
ડુ માત્રના સ્પર્શથીજ લેહર્નું સુવર્ણુ-લેોઢાનું સોનું યઇ શકે 
છે. મારી દુ:ખી અવસ્થામાં તે' મને ઘણી સદદ કરી છે. તું મતે 
ખીલજુક એઓળખતે! નથી, તેમ મારા તરક્થી તને કાંઈ મળે તેવી 
અ॥શા પણુ નહાતી. કારણુ કે ધન!હય માફક મારી પાસે તેવા 
આણ આડ'ખર કૉઈ નહોતો. તથાપિ કેવળ ટરણાટૃછિથી- તે' 
સદદ કરી છે એજ તારી ઉત્તમતા સૂગ્રવી આપે છે. આ વિઘા 
અને તુંખડાથી એક સહાન્‌ રાન્ય સ'પદા તું મેળવી શકીશ, 
પરમાત્મા તારા ભલા કર્ત'વ્યનો ખદલે તતે આપો અતે તારા 
મનોરથો સિદ્ધ કરા,” ઈત્યાદિ શિક્ષા અને આશીર્વાદ આપી તે 
[સેદ્ધપુર્ષ શ્રીગિરિના પહાડ તરક ચાલ્યો ગચે!. 

“ સિદ્ધપુર્ષે પોતાના ઉપર ઉષકાર કરનારને તેનો ખદલે 
શક્તિ અનુસારે વાળી આપ્યો. કરેલા ઉપકારને ભૂલી જનારા, 
શક્તિ છતાં પ્રત્યુપદાર-સામે ઉપકાર નહિ કરનારા :મતુષ્ચો 
ધિક્કારને પાત્ર છે. ભલે કૃતધ્રો કરેલો! ઉપકાર ભૂલી ન્તય, ખદલે। 
ન આપે; છતાં પરિણિમની વિશુદ્ધિપૂર્ક ઉપકાર ખુદ્ધિથી કરલે, 
પરેપકાર તેતે તેનાં મીડ સજે અવશ્ય આપે છે. દારણુ કે પરિ- 
છામની વિશુદ્ધિ કે ભાવના થતાંજ કર્મ નિર્જરા કે, શુભકર્મ- 
ની-સુર્યની થાત્તિ અવશ્ય તેને થાય છે. આ સ્થળે વિજયકુમારની 


નિઃસ્વાર્થી પરોપકારની લાગણી અને સિદ્ધયુરૂપે વાળેલે॥ 
ઉપકારનો બદલે, આ બે વાત વાંચનારાએ અવશ્ય ધ્યાનમાં રાખવી 
અને અવસર મળ્યે તેમ' કરવા ભૂલવું નહિ. ” 








૧૮ સલયસુ'ટરી ચરિત્ર. 


સિદ્ધપુર્ષની શિક્ષાના સ્વિકાર કરી હું ચદ્રાવતી નગરીમાં 
ફેરવા લાગ્યો. ફરતાં કરતાં લેોભનદી અને લોભાકર નામના 
વણીકોની ફુકાને ગયે]. વ્યવડારમાં નિપુણ તેમજ ડપટકળામાં પણુ 
નિસુણુ તે વણિકોએ મારો ઘણે! આદરસત્કોર કર્યો. અને એવી 
રીતે મારી ભક્તિ કરી મને સ્વાધીન ફરી લીધો ફે જેથી વિશ્વાસ 
પામી, તે રસતું તુંખડું' થોડો વખત સાચવવા સાટે તેઓને સોપી 
હું બીજે ગામ ગયે. 


લક્ષ્મીપુરીમાં ફેટલાક દિવસ રહી, માતાને મળવા ઉત્કૅઠ્િતિ 
થચેલો હું સ્વદેશ જવા પાછે કર્યો. રસ્તામાં તે રસવું તુંખડું 
લેવાને ચદ્રાવતીમાં શેઠની ફુકાને ગચેો,, પણા કોઇ કારણાથી “તે 
લેોહ્વેધક રસ છે? એ ખખર શેઠને પડવાથી મને જુઠો ઉત્તર 
આપી, તે લોભાંધ વણિકોએ રસતું તુંખડું પાછું ન આપ્યું ત્યારે 
છેવટે તેસના કર્ક્તવ્ય પ્રમાણે શિક્ષા આપી હું ત્યાંથી ચાલ્યો ગચે।. 
ફેરતો કરતો આંહી આવ્યો, તેવામાં આ મારા પિતાની રાજધાની 
સર્વથા ઉજ્જડ-વેરાન જેવી થચેલી મે નેેઇ. 


વાંચકોને ચાઢ હેશે કે પોતાના પિતા તથા આકાને સુપ્ત 
કરવા માટે ગુણુવર્માએ કરેલા અનેક ઉપાચો નિરર્થક ગયા ત્યારે 
નિરાશ થઇ તે સહાન્‌ ચિતામાં પડયો. હતો. છેવટે વિચાર ક્ર્તાં 
તેણે એવો નિર્ણય કર્યો કે, જેનાથી આ દુ:ખરૂપ અશ્િ ષક્ટી છે 
તેનાથીજ તે શાંત થશે, તેતુંજ શરણુ લીધા સિવાય છીટકો નથી, 
એમ નિશ્ચય કરી તે માણસને એાળખનાર ગક સહાચક્ને સાચે 


પ ને સાચે 
લ આ સુવાનની શોધમાં તે નીકળી પડચો! હતો. રસ્તાસાં સહા- 


ચક ખીમાર પડવાથી તેને મૂકી દઈ ગુણાવર્સા જાતેજ તે યુવાનની 


કે કરતો આંહી શુન્ચનેગરમાં આવી. ચઢચે. છે અતે વહાલાના 


કુરાવર્ધ્ત ઉજ્જડ થવાનુ' કારણ શુ'? રહ 


દુઃખે દુ:ખી થઈ ગુણુવર્મા જેની શોધ કરતો હતો તેજ આ શુન્ય 
નગરમાંથી મળી આવ્યો. તે આ ઝુશવર્ષનસુરના સૂરચદ્ર રાજાને. 
વિજ્યચ'દ્ર નામને. ઝુમાર છે. જુ 





પ્રકરણુ પ સુ. 
કુશવધન ઉજ્જડ થવાનુ' કારણુ શુ? 

સારા પિતા તથા કાકાને સ્થ-ભન કરનાર આ પોતે જ છે 
એમ જણી ગુણુવર્માને હિમ્મત આવી. “ ત્ત્યાંસુધી વિજ્યચ્ર'્રના 
સ'પૂણુંઃ ઈતિડ્ઠાસથી હું માહિતગાર ન થાઉં ત્યાંસુધી મારી વાર્વ 
સારે પ્રકટ નજ કરવી ' એમ નિર્ણય કરી શુણુવર્માએ જર: 
“ભાઈ! આગળ કહા. આ નગરી શૂન્ય કેમ થઈ ?? 
! વિજ્યચ્રદ્રે જણાવ્યું. “આ નગરી મતુષ્યોથી શુન્ય જઇ, મને 
અહુ લાગી આર્વ્યું. દેવતાઈ શહેર આજે સ્મશાન સરખુ નઈ મન 
આકુળવ્યાકુળ થવા લાગ્યું. અનેક સ'કલ્પ, વિષ્લપેો! ઉઠયા, પણુ 
ગનતુ' સમાધાન નજ થયું. છેવટે ઉત્સાડુ અને હિમ્મતથી આ 
નગરી ઉ%ર૪ડ થવાનું કારભુ શોધવા મે” નિર્ણય કર્યો. નગરીમાં ચારે 
આજી હુ કરવા લાગ્યો, પણુ મારા સિવાય ખીજ કોઇ પણુ માણુસ 
નેવાર્મા ન આવ્યુ. છેવટે સે” રારઝદિરમાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યાં મારા 
જ્યેઇળ'ધુની વિન્્યા નામની પત્ની એક્લી મારા નેવામાં આવી. 
ગને જેનાં જ તે સન્‍્ઝુખ ચાલી આવી. બેસવાને આસન આપી; 
અશૂપૂર્ણ' નેત્રોથી તે રડવા લાગી. મે' તેને પીરજ આપી, આ 
નગરી શુન્ય થવાનું દ્ારણુ પૂછયું. 





૨૦ સલયસુ'દરી ચરિત્ર. 


“કન-૪ૂ- 








કેનન: ૦૦૦--૦-અતત -ન્કનર- રૂ૦ઝન્નન 


વિજયાએ જણાવ્યુ', થોડા વખત ઉપર લાલ 'વસ્ત ધ્રારક સાસ, 
સાસના ઉપવાસ કરવાવાળો એક તપસ્વી આંહી આવ્યો હતો. તેના 
તરફ આ શહેરની પ્રન્તની વિશેષ ભક્તિ હલી. તમારા વડીલખ'ધુસ્મે 
સમાસ ઉપવાસનું પારણું કરવા માટે એક વખત નિસત્રણા ફરી, 
રાજાના નિમ'સણુને માન આપી તે મહેલમાં જમવા આવ્યો. તેના 
પારણા સાટે સર્વ સાસગ્રી તૈયાર કરાવી જમવા બેસાડયો અને 
વિરેષસાં જમતી વખતે તેને પવન ઉડાડવા મતે આજ્ઞા કરી. સ્વા- 
સીની આજ્ઞાને માન આપી તે ફાસ સારે ખજવડું પડયું, અહા ! 
ભક્તિની પણુ સર્યાદા હોવીજ જેઈ. નવીન યૌવન, સુદર રૂપ, 
અતે શ્‌ંગારથી ભરપુર મારા શરીરતે જેઈ તે પાખડીનું મન 
વિક્ષિત્ત થયુ. 





ખૂરેખર તપસ્વીઓનું પણુ મન સુર્પા સ્રીએઓને જેઈ ચલિત 
થઈ જાય છે અતે આજ કારણુથી વીતરાગદેવે યોગીએ ને સ્રીઓના 
સહવાસથી દ્ર રહેવાનું ટ્રમાન કર્યું” છે. જીઓ કે દરેક યોગીએ 
માટે કે તપેસ્વીએ સાટે આસ ખઅનતું નથી કે તેમતું મન ચલિત 
થઈ જ જાય. છતાં તત્ત્વત્ઞાનમાં પૂર્ણ પ્રવેશ નહિ કરનાર, અજ્ઞાન 
કષ્ટ કરનાર, સ્વ-પરના વિવેકને નહિ જાણુનાર 
સીએના સ'બધમાં આવા પ્રસગે ખનવાતું સુલભ છે. સત્તાસાં 
રહેલાં કેટલાંક કમાનો એવો! સ્વભાવ છે કે નિમિત્ત પામી તે કમાનો 
ઉદય ચાય છે, તે અવંસરે આત્મજ્ઞાનમાં પ્રસાદી અને સ્વસ્વરૃષ 
ભૂલેલા અભ્યાસીએ। પ્રબળ કર્મોદયને રોકવા અસમર્થ થઈ, તન, 
સન, ઉપરથી પોતાનો કાણુ સત્તા ખોઈ દેઇ અકાચમાં પ્રવૃત્ત થાય 
છે, માટે આત્મદશા પ્રગટ કરનાર જીવોએ તેવાં નિમિત્તોથી વારવારં 
«૨ રહેવું એજ જ્ાયદાજનડે છે. - _ ક 


» કૅ પ્રથમ અભ્યા- 


ડુશવધત ઉજ્જડ થવાતુ' ડારણુ જુ? ર્જ 


નઃ 


““ “તે તપસ્વી જમતાં જમતાં પોતાનું ભાન ભૂલી ગયો. તપ- 
શચાથી ગ્ક્ષાનિ પામેલા શરીરમાં કામે કોઈ પ્રખળ જુસ્સો! ઉશ્કેરી 
મૂડચો, જેથી ફુઞળ શરીર પણુ પ્રખળ થઇ આવ્યુ. તે અવસરે 
તતા તે જમીને પાછે ગયો, પણુ રાત્રીએ તે માહાધીન, કામાંધ, 
તપસ્વી ગોધાના પ્રયોગથી મારા મહેલમાં દાખલ થયો અને મારી 
પાસે વિષયની યાચના કરવા લાગ્યો. «ત્યારે તેનું ટ્હેવું મે માન્ય 
ન કર્યું” ત્યારે મને સામ, દામ, દડ અને લેદનાં વચનોથી દમ 
ભરાવી હરેક રીતે કનડવા લાશ્યો. 

આ તપસ્વી હોવાથી તેને વધ ન થાય તો સારં એમ ધારી 
મે પણુ સામ, દામ, દડ અતે ભેદનાં વચનોથી ઘણુ” સમજાવ્યો; 
છેતાં તેના વિષયાંધતાનો શાગ જરામાત્ર એછો ન થયો. આમ 
અમારા ખન્નેની રકઝક ચ્રાલતી હતી તેવામાં શયન કરવાનો વખત 
થતાં તમારા વડીલ ખ'ધુ મહારાના જચચદ્ર દ્રાર આગળ આવી 
પહોંચ્યા અતે અમારા આપસમાં થતા આલાપો છુપી રીતે તેમણે 
સાંભન્યા. સાંભળતાં જ તત્કાળ કોધાતુર થયેલા રાન્તએ તે અપરાધી 
તપસ્વીને પોતાના માણુસો! પાસે ખ'ધાવી લીધે. પ્રભાત થતાંજ 
તેનાં કુકર્મા સાંભળી લોકોથી હાંસી કરાતા, રાજ્નથી નિંદા કરાતા 
અને પગલે પગલે અપમાન પામતા, તે તપસ્વીને, ચારની સાક્ક 
શજએ ગરદન મરાવ્યો. 


૪ 





મરતી વખતનાં કાંઇક શુભાશુભ પરિણામથી, તથા અજ્ઞાન 
તપસ્યાના કાંઇક સુણ્યથી, મરણુ પાષ્યા ખાદ રાક્ષસ જાતિના દેવોમાં 
તે શક્ષસપભે ઉત્પન્ન થયો. 


તાપસના ભવમાં થયેલ પોતાના અપમાનને ચાદ કરી, રાજા 
અને પ્રજનન ઉપર વૈર પારણું કરતો તે આંહી આવ્યો. 


ર્ર મલયસુ'ટરી ચરિત્ર, 





_#વ૦૦ત૦૦૦ન૭નસક- ૦૦-૦૦ # 


“ ટુ' તેજ તપસ્વી છુ કે જેતે રાજાએ સારી ન“ખાવ્યો હતે. 
સાર્‌ વૈર હું વાળવાનો છુ!?' આ પ્રમાણે રાજા અને પ્રજાને 
જણુવી, રાન્તને તેસે તત્કાળ મારી નાંખ્યા અને પ્રનનેદ સ હાર 
જુરવા લાગ્યો. મરણુના ભચથી ત્રાસ પામેલી પજ, પોતાને. જાન 
અચાવવા માટે જેસ નસાચું તેમ આ રાક્ષસના પ-“તમાંથી નાશી 
છીટી અને કેટલાકને તેણે મારી નાંખ્યા. આજ કારણુથી કહદ્દિથી 
ભરપુર છતાં મતુષ્યોથી શુન્ય આ નગરી થઇ છે. 

હું પણુ ભયથી નાસી જતી હતી, તેવામાં અ! રાક્ષસે સને 
પકડી લીધી અને જણાવ્યું કે “ ભદ્રે! તારા માટે તો! આ સર્વ 
સારે પ્રયાસ છે. જે તું આંહીથી નાસી જઇશ તે. ગસે તે સ્થળેથી 
પણુ તને પાછી પકડી લાવીશ, માટે તારે આ રાજમહેલ સૂકી કોઈ 
પણુ સ્થળે જવું નહિ. તેસ લચ પણુ ન રાખવે. હું તાર્‌ રથ્ષણુ 
કરીશ અને તારી સર્વ ચિંતા પણુ હું જ કરીશ.? આ કસાણે 
જવી તે રાક્ષસે મને આંહી ' રોકી છે. દિવસે તે કોઈકે સ્થળે જાય 
છે; રાત્રીએ પાછો આવે છે, આ પ્રમાણે મારા દિવસો આંટી 
નિર્ગમન થાય છે. 


વિજ્યચ-ટ્ર કહે છે. “ હે વટેમાર્યું ! આ ઇત્તિહાસ સાંભળી 
સે વિજયા રાણીને કહ્યુ કે, હે લોઈ ! જે તુ' આ રાક્ષસતું કાંઈ 
પણુ મર્મસ્થાન ગુહ્યવાત જાણુતી હોય તે! તે કહી ખતાવ કે જેથી. 
તે રાક્ષસને જીતી, રાજ્ય અને સારા ભાઈનું વેર હુ વાછુ' ! ” 
[વિજયા રાણીએ જણાવ્યુ કે “ જ્યારે આ રાક્ષસ સૂવે છે 
ત્યારે ને તેના ગના તંલીયાં ઘીથી મર્દન કરવામાં આવે તો જ 
ક વખત પર્ચ“ત અચેતનની માર્ક મહા નિદ્રામાં પડી રહુ છે. 
રાક્ષસને સ્વાધીન કરી ક વિરેપ અ છ 
કૅ » પણું તેમાં વિશેષ અટલે છે કે; 


કુરાવર્ધન ઉજ્જડ થવાનુ ડારણુ શુ ? ૨૩ 








સ્રીના હપથવતી મર્દન કરવાથી તેને નિદ્રા આવતી નથી, પણુ સુર્‌- 
પતા હાથવતી મસલવામાં આવે તોજ નિદ્રા આવે છે, તેમજ પગને 
શ્રભ્યગન કર્યા પહેલાં જે તેને માલમ પડે કે “આ પુરૂષ છે? 
તે! તે ષાદચ્રક્ષણુ કરવા ન આષે. એટયું જ નહિ પણુ પાદમ્રક્ષણુ 
કરનારને મારી પણુ નાખે. ” 
“આ પ્રમાણે મારા ખધુની પત્નીતું કહેથું શહેર ઉન૪ડ થવા 
વિગેરેતું વૃત્તાંત સાંભળી ફેઈઈ પણુ તેવા ઉત્તમ સહાયકની રેોપર્માં 
હું ફરતો હેતે. એટલામાં હે ભાઈ ! અકસ્માત મને તારૂં દર્શન 
થયું છે, તો “હે ઉત્તમ નર! તું મતે સાટાય્ય કર, જેથી હું તે 
રાક્ષસને મારે સ્વાધીન કરૂં. તારા જેવા ઉત્તમ નરો અન્યને ઉપ- 
કાર કરવા માટે જ પૃથ્વીપર જન્સ પાસે છે. જ 
સજ્જને સ્વકાર્ય'માં પરાડસુખ રહી પરકાર્ય કરવામાં ઉયમ- 
વતત રહે છે. આ ચદ્ર ચાંદનીથી પોતાતું સ્લ'ક પોતામાં રહેલું પગનું 
લૉંછન અથવા કાળાશ ડ્ર ન કરતાં વિશ્વને ધવલ-ઉન/જવળ કેરે છે. 
દુઃખી જીવોને ન્નેઈ, તેનાં દુ:ખો ટ્ર કરવાના સ'બ'ધર્માં 
શેાચ કરતાં સ'તપુર્ષોને જે દુ:ખ થાય છે તેટલું જ દુઃખ પોતાનાં 
ફુઃ*ખોા દ્ર કરવા માટે તેએ પ્રયત્ન નથી કરતા. 
અન્ય જીવેળું ટાઢ, તાપથી રક્ષણુ કરવાને માટે પીલાવું, 
પોન્તવું, રટીયાથી કતાડું અને ઝુર્ચ્થી તાડિતે થવું, વિગેરે જેટ્યું 
અધું દુ:ખ આ ડુપાસે અ'ગીકાર કર્યું છે ? ! 
આ વૃદ્તે1 સૂર્યના તાપને સહન કરી જીવોને છાયા આપે 
છે. સૂર્ય આકાશમાં પર્યટન કેરવાને-ક્રવાનો શ્રમ કરે છે. સસુદ્ર 
નોવ, જહાજ વિગેરેના ક્ષોલને સહન કરે છે ડાચખેો!” પૃથ્વીના 
*કાચબા ઉપર આ સર્જ પૃથ્વી શહ છે, એવી અન્ય દર્રનકારાની 
માન્ષતાતે! પરોપદારનો પુદ્દિ માટે ઉશ્કેખ છે. 


૪ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 


ભારને સહેન કરે છે. વરસાદ વરસવાનો ડલેશ સહે છે. "પૃથ્વી 
સર્વ જીવોને આશ્રચ આપે છે. શું આ સર્વને પર ઉપકાર કરવા 
સિવાય ખીજુ' કાંઈપણુ કારણુ છે ? નદીએ શું પાણી પીએ છે ? 
વૃદ્ધા શું ફળા ખાચ છે ? વરસાદ શું ધાન્ય ભક્ષણુ ઝરે છેઃ? કેવળ 
આ સર્વને પરિશ્રમ પરે પકાર માટે જ છે. 

હે નરોત્તમ ! તારી સદદથી શહેર પાછું પૂર્વની સ્થિતિસાં 
આવશે; ગ્રન્નને જીવિતવ્ય મળશે, મને રાજ્ય પ્રાસ થશે, અને 
દુનિયામાં ચશ વિસ્તરશે; આ સર્વતું કારણુ તું પોતે થઇશ. માટે 
આ અવસરે તું સને મદદ કર. 7 

આ પ્રમાણે વિજયચ્'દ્રે કંડેલ સર્વ વૃત્તાંત, અને મદદ માટેની 
પ્રાર્થના ઝુણુવર્માએ શાંતચિત્તે શ્રવણુ કેરી. 





_પ્રકરણુ ૬ ડુ. 


જવિ ન 
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અપકારી ઉપર ઉપડાર. 
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રાત્રિરેવીએ પોતાનો કાળો પછેડો આ પૃચ્વીપટ્ટપર બીછાવી 
દીધો છે. અ*ધજારતું સાસ્રાન્ય વર્તી રહ્યુ છે, શુન્ય નગરમાં સતુ- 
ષ્યોનો તે શું પણુ જનાવરો શુદ્ધાંનો શબ્દ સ'ભળાતે નથી. શહેરના 
સર્વ ભાગમાં શાંતિ મ્રસરી રહી છે. આવે વખતે જયચ*દ્ર રાના 
મહેલમાં ખે ચુવાન સુર્ષો દરેક જ્તતની સાસચીને સહે કરી ગુસ 
રીતે ભરાઈ રહેલા છે. કાંતો કાર્ય સિદ્ધ થાય છે અને કાંતો શરી- 
રને! નાશ થાય છે, એજ ભાવના બેઉના અત:કરણુમાં રમી રહી છે. 


આ ખેઉ મુર્ષો ચાહતા પ્રકરણના નાચક વિજ્યચ% અસે 


અપકારી ઉપર ઉપકાર. રપ 





જુણુવર્મા છે. પરોપકાર ફરવામાં તત્પર ઝુણુધર્મા વિચાર કરે છે કે 
* રુના નાશથી પણુ પરને ઉપકાર કરવો; તેમજ મારા ઉપકારથી 
“વશ થયેલો વિજ્યશ્ર'દ્ર, પોતાના કોધને શાંત કરી સારાં પિતા તથા 
કાકાને જ્ધ્ત ડરશે. કારણુ કે તેણ જ તેમને સ્થ'ભિત કર્યા છે. ” 

અહા જેડું પુત્રનું પિતૃવાત્સલ્ય ! કેવી ભક્તિ | કેવો પ્રેમ ! 
પિતાને ફુ:ખ્થી સુક્ત કરવા માટે આવા ડૂઇ રાક્ષસના પનામાં 
સપડાવાનું પણુ તેણું સ્વીકાર્યું છે, કેમકે અત્યારે રાક્ષસના ચરણુ 
શીથી મર્દન કરવાનું કામ તેને સોંપવામાં આવ્યુ છે. 

વિજ્યચદ્ર કહે છે. “ ઝુણુવર્મા ! તમે ન્ત્યારે રાક્ષસના ચરણુનું 
ઘીથી મર્દન ફરશે, એ અવસરે, સ્થ'ભિની વિઘાનો એક હનનર 
જાપ કરી અતસુહૂર્તમાં હું તેને સ્થઃભીને સ્વાધીન કરી લઇશ. ” 
આ પ્રમાણે પરસ્પર સ'કેત કરી શાંતપણે તે ખન્ને યુવકે રહ્યા છે. 
ચ અવસરે નાણુ ખીને જ અ'ધકાર હોય નહિ, તેમ ભય આપતો 
રાક્ષસ તે મહેલમાં દાખલ થયે. દાખલ થતાં જ તે બોલવા લાગ્યો. 
અરે! આજે આ મણેલમાં મતુષ્યની ગ'ધ ક્યાંથી આવે છે ? ભદ્રે 
વિજ્યા 1 શું મહેલમાં આજે કોઇ સતનુષ્યો આવ્યા છે ર તેની ખખર 
હાય તો તું કડે. હું તેઆને હમણાં જ પ્રાણુથી સુષ્ત કરૃ'. ” 

વિજ્યાએ જ્વાખ આપ્યો. “હા હું પોતે જ માનુષી છું. 
*આંહી તમારા ભયથી ખીન્ત મનુષ્યોને! પ્રવેશ કયાંથી હોય ? ” ઓ 
ગ્રત્યુત્તર સાંભળી વિશ્ચસ્તપણે રાક્ષસ એક પલગ ઉપર સુતો. વિજયા 
વદ્કાળ લાાંથી એક ખાજ્તુ ખસી ગઈ, તેને બદલે રાણીને! વેશ પહે- 
જૈલ ઝુણુવર્મા યાં બેસી ગયો, અને સાહસ કેરી ઘીથી શાક્ષસનાં 
પગનાં તળોઆં મર્દન કરવા લાગ્યો. આ ખજુ વિજ્યચદ્રે પણુ 
સ્થ'ભિની અને વશકરણી વિવાને!-જાય શરૂ કર્યો. મતુષ્યતો ગ 


ર૬ સલયસુ'દરી ચરિત્ર. 
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આવવાથી રાક્ષસ વારવાર પલગમાંથી ખેઠો થાય છે, ત્યારે ઝુણુવર્મા 
પણુ ઘણી ઝડપથી તેના પગ મર્દન કરે છે. પગ મર્દહનથી વિશેષ 
સુખ થતાં થોડા જ વખંતમાં રાક્ષસ નિદ્દાળુની સાક્ક શા્યામાં 
આળોટવા લાગ્યો. આ ખાજી મ-ત્રન્તપ પુરે થયો કે ઝુણુવર્માએ 
"પગ ગર્દન કરવાનું ખ'ધ કેરું અને ખન્ને જણુ રાક્યસની સનન્‍્સુખ 
આવી ઉભા રહ્યા. પોતાની સામે ઉભેલા મતુષ્યોને નનેઈ રાક્ષસ તેને 
“સારવા ઉઠ્યો, પણુ મ'ત્રના પ્રભાવથી સ્થ'ભાચેલે। રાક્ષસ, દાંત વિનાના 
સર્પની સાકેક, તેએને કૉઈ પણુ દુઃખ આપી ન શક્યો. છેવટે 
વિષાદ કરતો, દિશાઓને જેતે।, સ્તખ્ધપણે શચ્યામાં જ પડ્યો રહ્યો. 
જ્યારે પોતાનું ઢાંઇ પણુ જેર તેએ પ્રત્યે ન ચાલ્યું ત્યારે શાંત 
થઈ રાક્ષસ બોલ્યો. “ મ'ત્રખળે મંત્રિત કરવાથી. આજે હું તમારો 
દાસ થયો છું. માટે મને આદેશ આપે કે સારે 

શું શ્રિય કરડું ? ?” .. દ 
__ . સક્ષસને સ્વાંધીન થયેલે! જાણી [વિજય જણાવ્યુ' કે, હે 
રક્ષસેદ્ર ! હું અત્યારથી આ નગરી પ્રત્યેનું વેર સૂકી દે, પૂર્વની 


સાફેક શોલાથી લંરયુર નગરી ખનાવ, ભડાર ધ્ન, . પાંન્ચથી. 
ભરપુર ડેર. ” " 


અત્યારે તસાર્‌ 


ન્વજ્યંચ'હના કહેવા સુજખ રાક્ષસે તેમ કરવા હા કહી. દિવ્ય- 
શક્તિથી 'થાડા જ વંખતમાં પૂર્વની સાક્ક નગરીની શોભા થઇ આવી. 
વિજ્યચ્રે ગ્રજાને પાછી બોલાવી. સૂળ અમાત્યને મધાનપદ્ટ પરં 
સ્થાપન ડયો. -પ્રધાનાદિ પનત સસુદાચે. રાજ્યાસનપર વિજ્યચ્'સે 
અભિષિક્ત કર્યો. વિજ્યચ*દ્ર પણુ સુત્રની' માફક પ્રજાનું પાલન કરવા 
લાગ્યો. તેનો શ્રતાપરૂપી સૂર્ય -અન્ચાચ અ'ધકારને હૂર-કરી ' વિપક્ષને 
-શત્ુર્ષ કૌશિકોને-લુવડોને વિશેષ ડુઃસહ થયો. 





પરોપકારતેો! ખદલો. ર 
મકરણુ ૭ મુ. 


-.-:“--ડ-- 
ડડ 





પરોપકારતો. બદલે. 
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ઝુલુવર્માને અર્ધાસન પર બેસારી કૃતત્ત રાજન વિજ્યચ્રે 
નસ્રતાથી જણાવ્યું' “ ઝુણુવર્મા ! આ સર્વ રાત્ત્ય તમારી સાહાય્યથી. 
જ મળ્યુ છે; તો આ રાન્‍્ત્યમાંથી તમારી ઇચ્છાતુસાર ગ્રહણુ કરી 
તમારા કરેલા ઉપકારમાંથી મને ત્કણુ રહિત કરે. 

ધન્ય છે કૃતજ્ઞ સ્વભાવવાળા ઉત્તસ સુરૃષોને ! તેએ ક્ટાષિ. 
પોતાના ઉપકારીને ભૂલી જતા નથી, પણુ ગમે તે ભોગે પોતાના 
ઉયકારીને તેને! ખદ્લે! આપે જ છે. 


ઘણી જ નચ્રતાથી ઝુણુવર્માએ જવાખ આપ્યો. મહારાજ 
વિજ્યચ' ! મતે આ રાન્યની કાંઇ જરૂર નથી, પણુ જે તસે 
ઉપકારને! બદલે આપવાને ઇચ્છતા જ હો તો, ચ'દ્રાવતી નગરીમાં 
લેભભાકર અને લેણભન'દીને તમે સ્થ'ભીને આવ્યા છો, તેએ મારા 
પૂજ્ય પિતા તથા કાકા થાય છે, તેમને આ અપરાધ સહન કરી 
તેઓને ખ'ધનથી સુક્ત કરો. 


આ શખ્દો સાંભળતાં જ વિન્ત્યચ”દ્ર ચમકી ઉઠ્યો. અહા ! શું 
કાળકુટ ઝેરમાંથી અમૃતની ઉત્પત્તિ? ઝુણુવર્મા! તમે શું સત્ય 
કડા છો ? શું તે તમારા પૂત્ય પિતા તથા કાકા થાય ? અરે! 
તેઓનાં આવાં ફર્ત્ન્યો અને તમારો આવે! પરોપકારી સ્વભાવ ? 
શું વાત કરા છે! ! ખરેખર તે તમારા પિતા જ લાગે ! શું વિધાત્રાએ 
આવી વિચિત્ર સુછ્ટિની ર્ચ્રના કેરી છે ? 





ત 
ક્રિ 


સલયસુ'દરી ચરિત્ર, 


કન્‍ઇઝઝરન્૯૦૦૦૦૦-૦૨.૦--૦૦૭-૧૪૦. 





ઝુણુવર્માએ જવાબ આપ્યો. “ હા, મહારાજા | તે મારા 
'પિતાશ્રી છે. ક્સોની વિચ્ચિત્ર ગતિ છે. આપ કૃપા કેરો. અને તેઓને 
જલદી સુપ્ત કરે 


નન 


વિજ્યચ-દ્રે જણાવ્યુ. “ગુણુવર્મા ! શું કહો છે ? તમારા 
ઉપકાર આગળ આ કાર્ય કાંઈપણુ ખીસાતસાં નથી. તેથી અધિક 
ર્ય હાય તે પણુ કરી આપવાને હું તૈયાર છું. વિશેષ એટક્ષો છે 
કાર્ય તમારા પોતાને સ્વાધીન છે. તે કારણુ હું ખતાવું છું. 
આ શહેરના નજીક્તા ભાગમાં એકશ્રંગ નામનો પર્વત છે. 
તે પાહાડની ગુકામાં દેવતા અધ્િષિત સુગુસ એક ઝુપિકા છે. જેનાં 
ટાર નેત્રપુટની માફક વારવાર વિકસ્વર થર અધર થાય છે. તે 
ફૉપેકામાંથી સ્થભિત થયેલ મતુપ્યનોા સુત્ર પાણી લઇ, તેના ચષિતાને 
ત્રણુવાર છાંટે તે તે તત્કાળ બંધનથી સુષ્ત થઈ શકે. પણુ જે તે 
પાણિ ગ્રહણુ કરતાં ભય પાસે તો પાણી લેનારતું મરણુ થાય છે. 
ઝુણુવર્સા ! પિતાને ખ'ધનથી સુક્ત કરવાનો આ સિવાય ખીનને 
કોઈ ઉપાય નથી. 

પિતૃભક્ત, સાહસિક ઝુણુવર્માએ જણાવ્યુ". “ વિજ્યચદ્રજી ! 
ત્તે કામ હું જતે કરીને પણુ પિતાને ખ'ધનસુષ્ત કરીશ. ” 

ઝુણુવર્ાની અલૌકિક પિતૃભક્તિ જેનેઈ [લિજયચ'દ ઘણે! ખુશી 
જ ક ે હ 
થયે. ઉપકારીને ઉપકાર કરવા, ત્યાં લઈ જવાનાં સર્વ સાહિત્યો 
“તૈયાર કરી બન્ને જણુ તે કુપિકા પાસે ગયા, વિકસ્વર થયેલી તે 
કુપિકામાં વિજયચદ્રની મદદથી, સ'ચિટઠા ઉપર બેસી ઝુણુવર્સા 
“અદર ઉતર્ચો. નિર્ભચપણે તેમાંથી જલ ભરી રોર હેલાવ્યો, એટલે 
નિજ્યચદ્ે “સાંચી સહિત તે કુપિકામાંથી ગુણુવર્માને ઉપર ખેચી 
(લીધે. સાહસથી સેવકર્પ થચેલા રાક્ષસે અશ્વતું રૂપ ધારણુ કર્યુ 


દ્ૂજ 


હં 
૮7 


પરોપકારનો બદલો. શટ 


તેના ઉપર સવાર થઈ ખત્ે જણુ શ્“દ્રાવતીમાં આવ્યા. લાવેલ 
પાણી, ઝુણુવર્માએ લ્ાભાકરને ત્રણવાર છાંટયું. પાણી છાંટતાં જ 
તે ખ'ધનથી સુક્ત થયો. પણુ ખીજે લેોલન'દી તો પૂર્વની માકક 
ખ'ધન સહિત ફુ:ખીચો। જ રહ્યો. કારણુ કે તે મંત્રના કલ્પ પ્રમાણે 
ચોતાના સુત્ર સિવાય ખીનન કોઇથી તેનો છટકારો થઇ શકે તેસ નહોતે. 





પાતાના પરમ ઉપકારી સિત્ર ઝુણુવર્માને વિજયચદ્રે રધાન- 
ગ્રદ્રા અને રેશાહિ આપવા માટે ઘણા આગ્રહ કર્ચો; છતાં નિર્લાભી 
ગુણુવર્માએ તેનો! ખીલકુલ સ્વીકાર ન કર્યો, પણુ ઉલટો વિજ્યચદ્રનો 
વિશેષ સત્કાર કરી, રસનું તુખડું પાછું આપ્યુ. યૃતસ્ વિજચચ્રે, 
તે રસનું તુખડું ઘણા આગ્રહ પૂર્વક ગરુણુવર્માને પાછું આપ્યુ. તેના 
વિશેષ આગહથી ગુણુવર્માએ તે શ્રહણુ કર્યું. ખન્નેની સૈત્રીમાં ઘણે 
વધારો થયે. આવા પરેપકારી નરરત્નનો વિચોગ સહન કરવો 
ડુઃશક્ય હતે; છતાંરાન્નાદિ કાર્યપ્રસંગથી વિજ્યશ્ચ્ર પાછે સ્વદેશ ગયે।. 


મહારાજના વીરધવળ કહે છે. “દેવી ચ"પકમાલા ! આ સર્વ 
વૃતાંત આજે સધ્યાવેળાએ, મારી પાસે આવી, ઝુણુવર્માએ મને 
સંભળાવ્યો છે. મારા રાજ્યમાં તેના પિતા, તથા કાકાએ કરેલા 


ન્ચાસાપટારના-થાપણુ ઓળવવાના મહાન્‌ અપરાધની તેણે વારવાર 
માછી માગી. 


. શ્ુણુવર્માની પિતૃભક્તિ, પરાપકારતા, નિર્લોભતા, ઉદારતા અને 
ગભીરતાદિ ગુણથી મને ઘણે! સતોષ થયે. તેથી તેના પિતા 


તથા કાકાએ કરેલા અપરાધની સે' તેને ક્ષમા આપી. એટલે 
પુ ન. 
શુણુવમાં મને નમસ્કાર કરી પોતાને ઘેર ગયા. 





:3૦ સલયસુ'દરી ચરિત્ર. 
પ્રક્રણુ ૮ સુ. 





રાજાની અધીરજ-રાણીનેો દિલાસો, 


હૈ શ્રિયે! આ ગુણુવમાં અને વિજ્યશ્ર“્રનેો ઇતિહાસ મે” 
જ્યારથી .સાંભન્યા છે, ત્યારથી મારા મતમાં અનેક વિતર્ક ઉછન્યા 
કેરે છે. મારી શાંત સનોવૃત્તિઓ અશાંત થઇ છે. સને ખીલકુલ ચેન 
પડતું નથી. 


વ્હાલી! આ ચિતાતું કારણુ હવે તને સપણ સમજ્યું હુશે 
કે, સૂરરાજાના પુત્રે ગયું' રાજ્ય પાછી મેળવ્યુ” અને ભાઈનું વેર વાળ્યુ- 


ઝુણુવર્સાએ મરણુનો સ્વીકાર કરી, આપદાર્પ સસુદ્રસાં પડેલા 
પોતાના પિતાને ઉદ્ધાર કર્યો. 


. _ હે રવી! જેઓને પુત્રો 'છે તે મનુષ્યો 'ુતાર્થ છે. આજ 
'પર્ચ'ત આપણે ઘેર એક પણુ પુત્ર પુત્રીનો જન્મ નથી થયો, એજ 
સારી ચિતાતું મૂછ કારણુ છે. 

હે સુલોચના! સારી પછાડીદેવ, ગુરૂની કેણુ પૂના કરશે ? 
ધર્મસ્થાનોને ઉદ્ધાર કોણુ કરશે ? અને સારો વ'શતે કોણુ ધારણુ 
ફરશે? પુત્ર વિના તે કાંઈ અનવાતું નથી. 


વીત્ર ધારવાળા પરશુ તુલ્ય સારાથી જ આ વશશવૃક્ષને ઉચ્છેટ 

થશે. આ ચિતાસિ મારા હૃદયકોટરમાં પ્રજ્વલિત થઇ રહ્યો છે 
“આ. સહાન્‌ શેકેનુ' કારણુ પણુ તેજ છે. 

પતિનો ફુ:ખે ફુ:ખીની ચ'"પકમાલાએ નચ્રપણે જણાવ્યુ 

_સ્વાસિનાથ! આ 'ટુઃસહુ ફુ:ખ તમને અને મને સરખું જ છે. 

કોઈ કોઈ ભાગ્યવાન જીવોના ખોળામાં ઉત્તમ ખાળકેો સુએ છે, 


,-અને 


રાજાની અધીરજ-રાણીનોા દિલાસો, ૩૧ 


ફરીડા ઝરે છે. સ્ુગ્ધ વચ્ચનો બાલે છે અને પગલે પગલે સખલના 
પામર્તા માખાપાને ભેટી પડે છે. ખરેખર ઘર તેજ કેડેવાય છે, કે 
ક્યાં પગમાં ઘુઘરાના રણુઝણાટ શખ્ટ કરતાં, અને યવતના ઝયાટાથી 
જેના મસ્તક ઉપરની સશિખા-ચે(ટલી સ્કુરાયમાન થઈ રહી છે તેવા 
ખે, ચાર અપત્યો-ખાળકો ગૃહના આંગણામાં લ લીલા પૂર્વક કીડા 
કરતા હાય. તેઓને જન્મ કૃતાર્થ છે કે ઉત્તમ સદ્ગુણુસ યત્ન 
સુત્રદીપક જેમણે પ્રસ્ટ કર્યો. છે. ” આ પ્રમાણે બોલતાં ખોલતાં 
અત્પચ સ્ઞાય્થી મોહિત થયેલી રાણી શ્ર“પફેમાલાના નેત્રસુટમાંથી 
અશ્ચધારા વહન થવા લાગી. 

“હા! શું મોહનું જેર ! શી અજ્ઞાન દશા! અહેત્‌ ધર્મને 
સમજનારાં પણુ તાત્તિકજ્ઞાન સિવાયનાં મતુષ્યો સોાહાંધકારમાં 
લડથડીયાં ખાયાજ કૅરે છે. ” - 

- જાર્ય, કારણુ ભાવને સમજનારી દેવી ચપકમાલા, થોડા 


વખતમાં જાગૃત થઇ, પોતે ધીરજ રાખી, ચુત્રમાહમાં વિશેષ મોહિત 
શચેલા પતિને દિલાસો! આપવા લાગી. 





“* સ્વામીનાથ! સુત્રાદિ સ'તતિ સુણ્યની પ્રખળતાથી જ મળી 
રકે છે. તો! કેવળ મનોરથો કેરી ખેસી રહેતાં અને સુણ્યકાર્યમાં 
ઉઘમ ન કરતાં કાર્યસિદ્ધિ કેવી રીતેઘશે ? માટે આપણે અત્યારથીજ 
સુષ્યવૃદ્ધિ ટરવાને। પ્રયત્ન કરવો જેઈએ. જે કાર્ય સામાર્થ્ય વડેજ્ે 
ધનવડે સિદ્ધ નથી થતુ; તૈ કાર્ય સાટે વિવેકી મતુષ્યોએ મેોહચ 
નહિ કરવો તતેઇએ; પણુ તે કાર્ય સિદ્ધિમાં આડે આવતાં વિધ્નો 
ગ્રોધી કાડી તેને ટૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો! ત્તેઇએ. માટે હે નાથ? 
શાંત થાએ; ચિંતાનો ત્યાગ કરો. ચિંતાથી વિક્ષિસ ચિત્તવાળાં 
મનુધ્યો પારેલ કાર્યને! પાર પામી શક્તાં નથી. વળી આ વખતે 





૩૨ . સલયસુ'દરો ચર્ત્રિ. - 
સને-એક- વિચાર સ્કુરૈ.છે કે, ચુત્ર પ્રાત્તિ નિમિત્તે આપણુ ખન્નેએ 
રેવની આરાધના કરવી, કેમકે પુત્ર માપ્તિ માછે દેવ સિવાય સામાન્ચ' 
સતુષ્યોની શક્તિ નિર્‌પચેગી છે. મ. 
સમચસૂચક રાણીનાં વચને।થી રાન્તને ઘણે હર્ષ થયો. રાજ. 
જણાવ્યુ; “ દૈવી ચ'પકમાલા ! તમારા જેવી ઉત્તમ સહચારિણીએ।ઃ 
પતિના દુ:ખમાં ભાગ લેનારી હોય છે, એ મને ખાત્રી છે. એટલું જ 
નહિ પણુ કેઈ કાર્ય પ્રસંગને લંઈ ને પતિની ખુદ્ધિ કુઠ્તિ થઇ- 
સુંઝાઈ ગઈ હોય, એ અવસરે. ધીરજ તથા ઉત્તમ બોધ આપીઃ 
શેક ચા ચિતા દૂર ઝરાવે છે, ઉત્સાહમાં વૃદ્ધિ કરે છે, અનેઃ 
સન્માર્ગમાં પણુ દોરે છે, તેજ ખરેખર ધર્સષપત્નીએ છે અને તેવી 
સદ્ગુણુસ પજ્ઞ, ખુદ્ધિમાન્‌ પત્નીને પામી આજે હું અહોભાગ્ય હોઈ 
આત્માને મુતાર્થ માતું છુ. ન ડિ 
 રેવી! આજે તસે જે પુત્ર પ્રાત્તિ નિસિત્તે પુણ્ય વૃદ્ધિ ડર- * 
વાને ઉત્તમ રસ્તો જણાવ્યો છે, તે ખરેખર પ્રશસનીય છે. .. 
' ફારણુ સિવાય કાર્યની નિષ્પત્તિ નથી.? એ ડુનિ- 
ચાના દરેક પ્રસંગ અતુલવાય છે. તો આ પણુ દુનિયાને જ 
અસંગ છે, સાટે સુણ્યાપાર્જન કરવાની સુખ્ય આવશ્યક્તા છે, 
સુર્યોપાર્જન' નિમિત્તે સુપાત્રાને-ઉત્તસ જ્ઞાની જીવોને તેસજ દુઃખી 
જીવૉને દાન આપવું, ત્રિકરણું શુદ્ધ શીચળ પાળડું,' દેવનું પૂજન" 
કેરવું; જાપ ફેરવે) તપશ્ચર્યા કરવી વિગેરે ઉપાચે ' મહાસુર્ષોએ.ઃ 
બતાવ્યા. છે, માટે 'હે ' દેવી !' પુણ્યોપાર્જન નિમિત્તે આપણે 
અથારથી જ સાવધાન થવું. પુણ્યની પ્રખળતાથી, તેમજ દેવારાધન' 
કરવાથી અ'તરાય કર્મ કૂર થતાં આંપણુને સ'તાનની પ્રાત્તિ થશે. 
“એ વાત સને ચોક્કસ ખાત્રીવાળી અસે નિ:સ'શચ લાગે છે. ' ત્યારે 
આપણે ક્યા દેવની આરાધના કરીશું. ? 7 . 





રાજાની અધીરજ-રાણીનો દિલાસો. ૩3 





- ચ્ય*પકમાલાએ જણાર્વ્યું, “ સ્વામિનાથ | આ ગ્રશ્ન આપને 
કેમ ઉદ્ભવ્યો ? દેવાધિદેવ, પરસપૂન્ય, ત્દપભદેવ પ્રભ્રુ આપણા 
ઇષ્ટદેવ છે; તેને ઝુ આપ નથી ત્તણુતા કે; કયા દેવની આરાપ્રના 
કરવા વિષે આપે પ્રશ્ષ કર્યો. ” 


શજાએ જણાર્વ્યું. પ્રિયા! આપણા પરમપૂત્ત્ય, દેવાધિદેવ, 
ગદષભદેવ મલુને હું નાણું છુ' તથાપિ તે લોકોત્તર દેવ હોઈ 
વીતરાગદેવ છે. સસારકાર્યના નિમિત્તે લે[કોતતર દેવને આરાધવાથી 
સસ્ચકૂત્વની મલીનતા થાય છે, એ વાત આપણે સદ્ચુર્ના સુખથી 
સાંભળી હતી. વળી તેએ વીતરાગ હોવાથી આપણુને સ'તતિનુ” 
સુખ કેવી રીતે આપશે ? આજ કારણુ આ પ્રક્ષ ઉત્પન્ન થવાતું છે. 


ચ*પકમાલાએ જવાખ આપ્યો. સ્વામિનાથ! આ શકા 
ઉત્પન્ન થવા ચોગ્ય છે, તથાપિ સ'તતિ પ્રાત્તિ નિમિત્તે દેવસારાધનતા 
ગૌણુ કરી, સુખ્યત્વે અ'તરાય કર્મ' ક્ષય થવા નિમિતે દેવનું આરા- 
ધન કરવામાં આવે તો સિથ્યાત્ત્ત પ્રાસિનો કે, સમ્યકૂત્વ કવિત 
ચવાનો સ'ભવ નથી. 


તેમજ “ વીતરાગદેવ સ'તતિ સુખ કેવી રીતે આપી શફે ?? 
તેનું સમાધાન સે ગુર્સુખથી સાંભળ્યું છે કે, પ્રત્યક્ષપણે 
વીતરાગદેવ કાંઇ નથી આપતા, તથાપિ જે વસ્તુ મળે છે તે 
સુષ્યાદયથી, ચા અ'તરાયક્ષયથી, અથવા ઉભયથી મલે છે આ 
સુશ્યાદય કરવામાં કે, અંતરાય કર્સ્ક્ષય થવામાં, વીતરાગદેવતું 
પૃજ્ન, સ્મરણુ કૈ આરાધન કારણુર્પ થાય છે. 

શુભાશુભ કર્મળ'ધનમાં, શુભાશુભ પરિણામો પરમ કારણુ 
છે. શુભ પરિણત થવામાં ઉત્તમ આલ'ખને. નિમિત્ત કારણુ છે. 


આ કારણુથી કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. ઠેદાચ કારણુમાં કાર્યને 
૩ 





૩૪ સલયસુ'દરી ચરિત્ર. 





ઉપચાર માનવામાં આવે તે! હરકત «ડું નથી અને આ અપેક્ષા 
એજ કહેવામાં આવે છે કે, વીતરાગદેવના આરાધનથી અમને 
અસુક વસ્તુની પ્રાત્તિ થઈ. 


વીતરાગદેવના આરાધનથી વસ્તુપ્રાસ્તિ થવામાં ખીજીં ઝારણુ 
સસ પણુ માનવામાં આવે છે કે, વીતરાગદેવ તરક અતિશય ભક્તિ 
જેઈ, પુણ્યથી પ્રેરાચેલા, શાસનાચિષ્િત સસ્ચષ્ત્વ ધારી દેવ દેવી એ 
તુષટટસાન થઈ -સહાચ્યકારી થાય છે. અથવા પ્રત્યક્ષ થઈ, ડુઃખ ટ્ર 
કૅરી, ઇચ્છીત મનોરથ 'પરણુ કેરે છે. સાટે હે સ્વામિનાથ ! શુભ 
ભાવથી દેવાપિદેવની આરાધના વિગેરે શુભ કાર્ચો ડરવાથી અવશ્ય 
આપણા મનોરથે સિદ્ધ થશે; કેસકે નિસિત્ત ખલવાન અને ઉત્તમ છે. 

રાણી અએ'પકઠમાલાનાં આવાં ગભીર વિચારવાળા વાડ્યો 
સાંભળી મહારાજા વીરધવળ ઘણે હર્ષિત થયો. સ'સારરથમાં આડું 
સુંદર અને અતિ ઉપયોગી ચક ન્તેઈ પોતાને પૃતાર્થ માનવા 
લાગ્યો, તેજ દિવસથી તે દ પતીએ દેવાપિદેવની આરાધના કરવી 
શરૂ કરી અને આન'દમાં દિવસે પસાર કરવા લાગ્યાં. 





પ્રકરણુ ૯ મુ, 


દરસ ઈ કા 
ૂન્ઝહ--ક 


ચપક્સાલાનુ' હરણ. 


“-----#ૂૂ-ૂ-ૂૂૂ-- 
“"૭"૭-્્ન-શ 


' અતેઉરના-રાણીના શયનગૃહુમાં, રાણી, ચૅ'પક્માલા અને 
રાજા વીરધવળ ખેઠા બેઠો સુખ આન-દથી વિનોદી વાર્તા કરી રહ્યા 
હતા. એવામાં અકસ્માત્‌ દીન સુખ કરી રાણી ચ ”પક્માલાએ જણાર્વ્યું.. 


ચપકમાલાતુ' ઉરણુ. ૩૫ 
“સ્વામિનાથ આજે માર્‌ જમણું નેત્ર ટ્રકે છે. હું નથી 
ળાણુતી કે, આ અશુભસૂચક નિમિત્તથી મતે કાંઈ ભૂત ગ્રડ નડશે ? 
મારા ઉપર વિ્ૃત્પાત થરો ? સર્વસ્વતું' અપહરણુ થશે? જેઈ 
રાગ, આત'ક ઉત્પન્ન, થશે ? કે મ્રાણુના સશય થશે ? આજે મને 
જરા માત્ર ચેન પડતુ નથી. ” 





દ વીરધવળે જસુરવ્યું, યું, “ પ્રિયા સ્રીઓતુ' જમણું નેત્ર કરકે તે 
અશ્ુભ સૂચક છે; છતાં તું ખીલકુલ ભય ન રાખીશ, હદયસાં 
અધૃતિ ન કરીશ, કે કાંઈ વિરૂપ થવાની શકા પણુ ન કરીશ, સૂર્યો- 
દયથી અ'ધકારનેો લેશ પણુ જ્ઞાગ શ્હેતો! નથી, તેમ ન્ન્યાં સુધી 
હું રાજ્યતુ પાલન કરનાર છ, ત્યાં સુધી તારે જરા પણુ ભય 
રાખવા જેવુ' નથો; તેમ છતાં કાચ કાંઈ પણુ તને વિર્પ થશે, 
તો. પત'ગની માકક તારી સાથે જ મને પગુ અસ્તુ જ શરણુ 

થયે.” ઇત્યાદિ શખ્દોથ્રી રાણીને ધીરજ આપી રાજા રાજસભામાં 
અવવી રાત્ત્યકાર્યમાં પ્રવૃત્ત થચે1. 


આ તરફ જેમ જેમ રાણીનું જમણું નેત્ર વિશેષ ક્રક્યા 
“લાગ્યું, તેમ તેમ તેને મહેલમાં, ઉદ્યાનમાં, કે નગરમાં કોઈ પણુ 
સ્થળે શાંતિ ન મળી. ચિત્તની ઉદાત્રીન વૃત્તિવાળો રાસી, ઉદ્યાન!- 
નદિકર્મા ક્રી રરી થાકી. છેવઠે મધ્યાન્ડુ વેળાએ મણેલમાં પાછી 
ચ્આવી પોતાના પલંગ ઉપર શયન કર્યું અને ધીમે ધીમે કાંઈ નિદ્રા 
પામતી હેદય તેમ નેત! મીશાયાં. થે!ડાજ વષત પછી વેગવતી 
દાસી હાયથી મસ્તક ઝુટવી પરે પગલે સ્ખશ્રના પામતી, 'અખુ- 
પારધી હ્રદયને ભીંજ્તવતી, રાજસભામાં અવી રાજાને કહેવા “લાગી. 


“સડારાત વીરધવળ મડારાણી ચ'પકમાલાનું ?** આ અર્ધ 
તાક્ય સાંભળતાં જ *શેોકાર્ત દાસીને તેઈ ભયબ્રાંત પેક ચ 





કક --કકન્બ૭ન્કનતનડનટ નન ર૦ કસ્‍સબગપન- ક. સજા સનનટ બનન. સનત 


૩૬ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 
ખોલી ઉઠ્યો. “ હા દેવી ! દૈવ વશથી જું તાર્‌ અમંગળ થયુ ? 
શું તાર્‌ં જમણું નેત્ર ફરેરક્ઝું હતું તે સકળ થયું ? અરે વૅગવતી ! 


જવાખ આપ. રાણી ચ*પકમાલાતું શું થયું? આ સ્તેહી હદય 
વિદ્મખ નથી સહુન કરી શકતુ. ” 


રૂદન કરતી વેગવતીશ્મે ઘણી સહેનતે જવાખ આપ્યો. “ ઓ 
ધીર, વીર શિરોસણિ મહારાજ ! તારા ખે કાન અને હૃદયને વજની 
સાક્રક કેઠેણુ ડર. હું તેમના સખધી વૃત્તાંત જણાવું છું. ન્યારે 
સહારાણીનું જમાથું' નેત્ર વિશેષ કેરક્વા લાગ્યું ત્યારે તેમને સહે- 
હરમાં ખીલકુલ આન'દ ન આવ્યે; તેથી અસે સવે" શહેર ખહાર 
ઉદ્યાનમાં ગયાં, ત્યાં પણુ તેમનું ચિત્ત શાંત ન થયું, ત્યારે 
ઉપવનમાં ગયાં સસ અનેક વિશ્રાંતિના સ્થળે કરવા છતાં ત્તયારે 
તેમને કેઈ સ્થળે શાંતિ ન વળી, ત્યારે અસે સવે થાકીને પાછાં 
મહેલમાં આવ્યાં. તેએ પલ ગસાં સુતાં, અને સને જગલમાં કેટલાંક 
પાંદડૉએ લાવવા માટે મોકલી. મહારાણી નિદ્રાધીન થયાં જાણી 
સર્વ પરિવાર, ખાવા પીવા વિગેરે કાર્યમાં રોકાયો. હું જગલમાંથી 
કેટલાંક તેમને ઉપચેપગી પાંટડાંએ લઈ તત્કાળ તેમની પાસે આવી, 
તેવામાં તો પલગની અ'દર લાકડાની માકક ચેછા રહિત સે તેમને 
જેયાં. હું તથી ન્તણુતી ફે મહારાણીનાં પ્રાણુ શું કેઈ રોગના 
કારણુથી વિષથી કે મહાન્‌ દુ:ખથી ગયાં હરે ? ” ી 

દાસીના સુખથી વજપાત સરખાં ચા હુળાહુળ ઝેર સરખાં 
વચને।-સાંભળતાં જ રાન્ત, એકટમ મૂર્છા પાસી પ્રરણી પર ઢળી પરમો. 

“નજકકમાં રહેલા પ્રધાન મ'ડળે શીતળ વ 
ચદનદ્રંવના સિંચન 
જાઝૃતિમાં આવતાં 


[યુ -વ્જિવાથો, અને 
કરવાથી, કેટલીક્વારે રાન્ત સૂર્છા રહિત થયો, 
રાજા નીચે પ્રમાણે વિલાપ કરવા લાગ્યો:--- 
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(“| “અરે નિર્ટ્ય દેવ તે મને પ્રથમ કેમ ન માર્યો? જેથી 
શણીના અમગલની વાત સાંભળવાનો મને પ્રસંગ જ ન કાસ 
થાત. અરે દૂદૈવ! તેં ગરોલીની સુંછડીની માકક તરક્ડતો મારો 
અધ્આત્માં છેદી નાંખ્યો, તો હવે પાછળ રહેલ અર્ધો પણુ 
જલદી નાશ ફર.” 

હે દક્ષદેવી ! દક્ષીણુ નેત્ર સ્કુરવાના ખ્ટાનાથી તારૂં સ્રત્યું તે. 
મતે ત્રથમથીજ જણાવ્યું હતું; છતાં હું તાર્‌ રક્ષણ કરી ન શકચે।; 
તારે માથે વિપદા આવેલી ત્તણુવા છતાં, પ્રતિકાર ડર્યા સિવાયજ 
ખેસી રહ્યો. માટેજ હું અજ્ઞાની, મહા પાપી અને ખુદ્ધિના લેશ્રથી 
ફહિતજ છુ. સ્‍ે તેમ ન હોત તા શ્રથમથીજ કાંઈ ઉપાય ચોજત. 
આ કમાણે પોતાની નિદા કરતાં, નેત્રવારિથીજ પૃથ્વી પીઠે 
સિંચ્રતા, અને વિલાપ કરતાં રાજાએ સમગ્ર પરિવારને રડાવ્યો. 


કૂરી રાના "ૃથ્વીપર પડી ગચે!. વળી ઉઠ્યો, થોડીવાર ખેઠોં, 
શેોડીવારમાં ચાલવા લાગ્યો, આ જગતૂતે શૂન્યરૂપ નેવા લાગ્યો, 
વળી ક્ષણુવારમાં વિલાપ કરવા લાગ્યો. 

રાન્તની આવી સ્થિતિ «ેઈ, સ્વામિને દુઃખે દુઃખી થયેલ 
ગધાનવર્ગ ગદ્ગદ્‌ કઠે શનને વિત્તજ્તિ કરવા લાગ્યો. 


મડારાન | આમ વિલાપ શા માટે કરો છો ર? આપ શીઘ્ર 
ચાલે. મહેલમાં જઈ ને તપાસ કરીએ કે દેવી ચ“પકમાલાના શરી- 
રની અવસ્થા હાલ કેવી છે, ઝેરના પ્રચોગથી ક્ઠાચ મતુષ્યો 
શ્વાસોશ્વાસ રહિત થાય છે, ત્યારે તેમતે! જીવ નાલિમાં હોય છે. 
તેવું મહારાણીના સબ'ધમાં તો નથી ખર્ન્યું? આ પ્રમાણે પ્રધા- 
નેની પ્રેરણાથી સ્ખલના પામતા* પગે પરિવાર સહિત રાના, 
રાણીના મહેલમાં આવ્યો. ત્યાં આવીને જુએ છેતે, કાઇની માકક 
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નહિ ખોલતી કે'નહિ કિયા કરતી રાણીને દીઠી. રાણીને આવી 
સ્થિતિમાં નનેતાંજ, સ્નેહી રાજ નેત્રો ભમાવીને અક્સ્માત મૂર્છા 
પિન થઈ "પૃથ્વી પર પડી: ગચે।. શીતળ પાણીના છ'ટકાવથી નેત્રો 
ઉઘાડી કેટલીક વારે રાન બેઠો થચે. પણુ રાણીની તેવી અવસ્થા 
જેઈ, રાજા ફેરી સૂર્છા ખાઈ નીચે પડયો. આમ વારવાર સૂર્છામાંથી 


ઉઠવું અને પાછું મૂર્છોમાં પડવું, આવી ભય'કર દશા રાજા 
અતુભવવા લાગ્યો. 


પ્રધાનોએ રાણીના શરીરને સર્વ ખાજુએ તપાસ્ચું% પણુ 
કોઈ સ્થળે સર્ષ'ની દાઢાનો ઘાત, કે છિદ્રાદિ કાંઈ પણુ નેવાસાં ન. 
આવ્યુ. તેમ વિષને પ્રયાગ પણુ ન જણાયો. 





પ્રક્ર્ણુ ૧૦ મુ, 


“---#ઝૂ.2.ઝૂ.. 


પ્રધાન સ્‌'ડળી ચિંતાસા. 


નન.ન.. 
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સિત્રો! રાણીતુ શરીર અક્ષત-આખુ છે. ઝેરનો પ્રયોગ પણુ 
જણાતો! નથી. તો શું આ રાણીના પ્રાણુ કોઈ [હદયના ટુ:ખથી, 
કે દુટટ દૈવના કેપ્પથી ચાલ્યાં ગયાં હશે? ને તેસ ન હાય તો 


અક્ષત શરીર હોડું ન જઇએ. રાણીના સોહથી મોહિત થચેટ 


રજા અવસ્ય સરણુ પામશે. રાજાના મરણુથી રાનત્યનો નાશ થરે. 


કારણુ કે રાજ્ય ધારણુ કરનાર એકે પણુ કુમાર નથી. 


સુખુદ્ધિ પ્રધાને જણાવ્યું. “ મહાઅમાત્ય ! જેઈ "પણુ પ્રયોગ 
કૅરી અત્યારે ફાળલ'ઘન-વખત લાવવાની જરૂરછે, કારણુ કેં 
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વંખત જતાં આપણુતે રાજનને ખચાવ કરવાનો! કોઈ પણુ ઉપાય 
સ્જુરી આવશે.” 

ખન મતત્રિએ જણાવ્યું. “ મહાનુભાવ ! કાળક્ષેપ કેવી રીતે 
કેરી શકાય ? ” 

સુખુદ્ધિએ જણાવ્યું“ “ રાજને આપણે જણાવીએ કે રાણીને 
વિષ ચરડેથું છે, રાણી હજી જીવે છે, તેને! જીવ નાલિમાં છે, માટે 
સણિ, મંત્ર, ઔષધ્યાદિકે કરી તેર્યું છેર ઉતારવાનો પ્રચાગ અજ- 
સાવો. આ વાત સર્વને અતુમત થવાથી સુખ્ય પ્રધાને રાજા પાસે 
આવી કહેવા લાગ્યો. જ 

“મહારાજા | રાણી હજી જીવે છે, તેમને ઝેર ચડયું છે. 
હેજી તેમને જીવ નાલિમાં રહેલે। છે. ” 

આ વાડ્ય સાંભળતાંજ રાજા જાણે અમૃતથી સિંચાયો હોય 
ત્તેમ ઉશ્વાસ પામી જાગૃત થઈ ઝંડેવા લાગ્યો. 

“અરે સેવકે ! દોડો, દોડો, વિષ ઉતારનાર જડીખુટ્ટી ભડડા 
રમાંથી લાવો. વિષ ટ્ર કરનાર મણિ લાવો. શહેરમાં જેટલા 
સત્રવાદિએ હોય તે સવને બોલાવે. અને રાણીને જલદી 
વિષરહિત કરો. ” 

રાજનો આદેશ થતાંજ, જડીખુટ્દી, મણિ, અને મત્રવાદી 
સર્વ વસ્તુ હાજર થયાં. સુખુદ્ધિ પ્રધાનના કહેવા સુજબ રાણીને 
એકાંતમાં સ્થાપન કરી. તરતજ સત્રવાદિઆએ મત્રકિયાદિ 
ગ્રયોગેો શરૂ કર્યા. 

શત વિચાર કરે છે. “ હમણાં રાણી શ્વાસ લૅરે, હમણાં 
દૃછિ વિકસિત-ઉવાડી. કરરે, હમણાં બોલશે, હમણાં બેડી થશે; 
આ સમાસે રાજાને. વિચારમાં તે વિચારસાં જ અરધો દિવસ અતે 


૪૦ સલયસુ'રી ચરિત્ર. 


ઘણી મહેનતે રાત્રિ પણુ પસાર થઈ ગઈ. ખુદ્ધિમાન્‌ પ્રધાનો આટલે 
વખત તો પસાર કરાવી શક્યા; પણુ રાણીના શરીરમાં કરેલા 
ગ્રયોગોની કાંઈ પણુ અસર ન થઈ. પ્રા!તઃકાળ થતાં જ સર્વ પ્રધાને 
નિર્‌પાચ થઇ વિચાર ફરવા લાગ્યા કે હુવે આજે આપણે રાન્તને 
સરણુથી કેવી રીતે ખચાવીશું ? 


રાણીના સ્તેહુયાશથી બ'ધ્રાચેલેો રાજા અવશ્ય સરણુ પામશે. 
અમૃતિસ સ્નેહવાળાની મરણુ સિવાય ખીજી કેઈ ગતિ મથી. હા! 
હા! રાજાના ભરણુથી આ શાજય, રાષ્ટ્ર, કોશ, ચતુરંગસેના, 
અસે, અને સર્વ પ્રજાએ આજ અનાથ થઇશું. 


આ પ્રમાણે ચિંતા સજુટ્રમાં ડુબેલા સર્વ પ્રધાનો, શાખાથી 
બ્રટટ થચેલા વાનરની સાકકે વિલખા થયા. 


પૂર્વની માકક પોતાની વલ્લેસાને ચેષણા રહિત નેઈ. રાજાનેદ 
કૅહે રૂધાઈ ગયો, છતાં ઘણી મહેનતે ગદ્ગદ્‌ કઠે વિ્ઞાપ કરવા 
લાગ્યો. “ હૈ દેવી ! તતે સજીવન કરવા માટેના આ સર્વ પ્રયોગે! 
નિષ્કૂળા નિવડયા છે. હવે તું ક્યા ઉપાયે કરી સજીવન થઇશ ? 
હે વલ્રેભા | આટલા વગ્નનથી આટલા ખધા ઉપાયો જરવા છતાં તું 
કૅમ બોલતી નથી? હું તો પાર્‌ છું કે મને અહીં સૂકીને તુ 
પરલોકમાં ચાલી ગઇ છે. પ્રિયા! તારા સિવાય મારી એક ઘડી 
તે માસ સમાન ન્તય છે. અને દિવસ તે વર્ષ સમાન ન્તય છે, 
તો બાકીનું આયુષ્ય સાર્‌ કેવી રીતે નિર્ગમન થરે ? વ્હાલી ! 
આ મારી કૌશલતા અને શક્તિ ધિષ્કારને પાત્ર છે જે તારી આપદા 
જાણુવા છતાં તાર્‌' રક્ષણુ મારાથી ન થઇ શક્યું. અરે રવી! 
મને મૂકીને 'તું ડયાં ગઈ ? એક વાર આવીને તાર્‌ સ્થળ સને 
જણાવ. ત્યાં આવી તાર્‌ સુખ નઇ હું તૃત થાઉં.” આ પ્રમાણે 


પ્રધાનમ'ડળ ચિતામાં. ૪ર 


હઝ કક્કડ 
વિલાપ કરતા ફુ:મી રજાને મહાન્‌ મૂર્છા આવી ગઈ. શીતોપગ્ાર 
ક્સ્તાં જાગૃતિમાં આવેલે। રાજા પ્રધાનેાને કહેવા લાગ્યો. 


“જુ મત્રીશ્રરા! તમે સવે" માર્‌ એક વચત સાંભળો. 
આટલે લાંબો વખત જવા છતાં પણુ તસે કોઇ દેવીને સજીવન 
કર્‌ી ન શક્યા, મારે નિશ્ચે દેવીની સાથે મરવું છે. નહિંતર દેવીના 
વિરહ્થી મારા પ્રાણુ પોતાની મેળે જ ઉડી જરે. પ્રધાને! હવે 
વિલ ન કૅરો. ગોળા નદીના કિનારા ઉપર કાઇની ચ્વિતા જલદી 
તૈયાર કરો. રાણ્ીનઃ વિચોગથી દગ્ધ થતા મારા આત્માને ચિતામાં 
ગરવેશ કરાવી શાન્તિ આપુ. 

અશ્રજળથી પૃથ્વીતળને લીંન્તવતા પ્રધાનો કહેવા લાગ્યા. 
હા! હા હા! મહારાજ ! આજે અમો સવે" જીવતા જ રસાતળમાં 
પેઠા સૂર્ય અસ્ત થયા પછી શું કમળાકર વિકસિત હોય ? પિતાના 
મરણુ પછી નિરાધાર બાળકોની શી દશા? ફોણુ આધાર? પાણી 
વિના જેમ માછલાંએ ઝુરી ઝુરી તડફડી તરક્ડી, પ્રાણુ ખોવે છે 
તેમ હે નાથ! તમારા સિવાય સુણ્ય વિનાના અનાથ અને પૃથ્વી- 
પીડ પર આળોટતા અમારી શી સ્થિતિ થશે ? અમારા પર પ્રસજ્ઞ 
થાએ. આ મોહ મૂકી ઘો. ધૈર્યતા ધારણુ કરો. મરણુના પરિ- 
ણામ મૂફી ચિરકાળ રાન્ત્ય કરો. તમારા સિવાય શત્રુઓ રાનત્ય 
ચહણુ કરશે. સૈરની માકક પ્રજા રોળાશે, પૃથ્વી નિરાધાર થશે અને 
અમે અનાથ થઇશું. હે રાજન્‌ | તમારા જેવા વીર પ્ુરૃષો પણુ 
જ્યારે ધીરતાને! યાગ કરશે તો, નિરાધાર આ ધીૈર્યતા? કેને 
શરણે જરે? કોને! આશ્રય કરશે ? 


વળી મડારાણી પ્રાણુ રહિત થયાં તેમાં કર્મ પરિણામ જ કારણુ છે. 
આથી સસારની અસારતા પ્રકટપણે જણાઈ આવે છે. ફુનિયાને 


૪૨ મલયસુ'દરી ચરિત્ર, 


સખજધમસાં મહાત્માએ કહે છે કે:-- 
સઝાન! સેસરદ્રાશ્ર વેશવાશ્રત્રતસિતા 1। 
સેવેન્દ્રા વીતરામાથ્ મુસ્વતે સેવ વમળ ! ! 
રાજાએ, વિદ્યાધરો, વાસુદેવો, ચકવર્તિઓ, દેવેન્દ્રો, અને 
વીતરાગોને પણુ કર્મ છોડતાં નથી. અહા ! આવા મહાન સામર્થ્ય- 
વાળા મહાસુર્ષાને પણુ કરેલ કસ ભોગવવાં પડે છે, તે! આપણુને 
લ્લોગવવાં પડે તેમાં આશ્ચર્ય શું ! 


હે નાથ! તમે કર્મનું સહાત્મ્ય નતણુનારા વિવેકી છે, છતાં 
આ પ્રમાણે પતગ સરણુ કરવું તસને કોઈ પણુ રીતે યોગ્ય નથી જ. 
ગ્રધાનનાં વચને! સાંભળી, શે।કથી ઝુ'ઠ્તિ 
ઉત્તર આપ્યો. “મારા હિતસ્વી મત્રીશ્ચરે ! 
આપો છો, કર્સ 
જણાવે। છે્‌, 


હદયવાળા પ્રજાનાથે, 
તમે મને જે બોાષ 
ની પરિણુતિ, સ'સારની અસારતા અતે અનિત્યતા, 
તે સર્વ હું નણું છું; પણુ સે!હુની સ્થિતિ કોઈ 
અજાયખ જેવી વિચિત્ર છે. રાણીના સોથી સૌહિતપ્ત્સા, 
અથારે સુક્તાગુષ્ત કંઈ પણુ વિચાર કરી શકતે નથી. તેમજ 
જ્યારે રાણીએ પોતાનું દક્ષિણુ નેત્ર ફ્રકવાતું મને જણાવ્યુ, યારે 
“તેને કંઈપણુ અશુભ થાય તે! તેની સાથે મરણુ પામવાતું? સે" 
વચન આપ્યુ છે. તો પોતાની જીઠ્વાથી બોલાચેલું આવું સુખાળુ, 
સુલભ, કાર્ય પણુ મારાથી ન ખતી શઝે તો અસજ્વાદી મતુષ્યોમાં 
હું રથમ પક્તિ ધરાવનાર જ કહેવાઉ. કડ 

આ જન્મથી લઈ અત્યાર સુધી મારૂં 
અન્ચથા થયુ નથી. આજ પર્ચત 
અત્યારે જે હું" સરણુ ન. પાસું તો 


હુ” 


વચન કેઈ પણુ વખત 
હું અસત્ય બોલ્યો નથી અતે 
મારૂં સવ્વ્રત કેવી રીતે રહે? 


શજાતી હઠ અને પ્રજાતેદ વિલાપ. ૪૩ 





* “ખરેખર ઉત્તમ સુર્ષો ત્યાં સુધી દુનિયા "પ૨ જીવતા છે કે, 
જ્યાં સુધી તેએ બોલેલું વચન પાળે છે; સત્યને જ પોતાતું જીવન 
સમજનારા સ'તસુર્ષો સત્ય સિવાય પોતાને મરેલા જ માને છે.? 

માટે હૅ પ્રધાન ! મારા માટે તથા રાણીના શબ-મૃતક માટે 
ચિતા તૈયાર કરાવે, કે હું સર્જ દુઃખોને જ્લાંજલી આસુ. 

આ ક્માણે પ્રત્યુતર આપનાર રાજને, પ્રધાનોએ અનેક- 
પ્રકારે સમન્વ્યો; છતાં રાણી ઉપરના સ્નેહને લઇ કોઈ પણુ 
ગ્રકારે રાજ્ત મરણુના નિક્ષયથી પાછે ન હઠ્યૉ. ત્યારે સર્વ 
મ્રપાનો મૌન ધારણુ કરી, શૂન્ય ચિત્તે અને ઉદાસીનપણે એક 
આજુ ઉભા રહ્યા. 


પ્રકરણ ૧૬ સુ, 

રાજાની હદ અતે પ્રજતતે! વિલાપ. 

“કાજએ કદ્યું અરે પ્રધાનો ! ઉદાસ થઇને કેમ ઉભા ? તમે 
પણ્‌ આમ નિષ્ડુર શા માટે થાએ છે? હું' કોઈ પણુ રીતે 
જવવતો રહેવાના નધી. વિલ'બ કરી મને વિશેષ શા માટે રીખાવો છો? ” 

રાજના આ ગ્રેશ્નોનાો કાંઈ પણુ ઉત્તર ન વાળતાં શ્યધ્મ 
સુખા કરી, જમીન ઉપર દૃછિ ક્થાપી, પ્રધાનમચ્ળ ઉભુ ઉખુ 
જીુરતું યત. 

ચિતા રચવા માટે પ્રધાનોને નિરાદર સેતેઈ, રાજાએ પોતાના 
બઔજ્ત માતુસોને તે કામ માટે પ્રેરણા કરી. તે મનુષ્યોએ વિના 


૪૪ મલયસુ'રો ચરિત્ર, 


રર નઝ્સ જકત-નનનરપકન--ક- નથ ઝનનબઝન “ઝન 





નડબરનરરબ્લ૯ આત ૦૨.-૦૦૩૪૫૯૪ન્૦૦ન, 


ઉપાચે રાણીના મૃતકને સતાન કરાવ ।વી, પુષ્પાદિકે ક્શી સક અર્ચ્ચ્ન 
કરી, શીળિકામાં સ્થાપન કશે. ગમેટ્લે પરિવાર સહિત રાતન્ત તે 
શીખિકાની સાથે ગોળા નરીના કિનારા તરક ચાલતો ઘે. 
“ક્ેષ્પ્રિય અને પ્રન્તને પિતા અંતર્‌ દુ:ખથી ડુ: :ખિત થઈ, 
આજે ચિતાનળમાં ખળી મરવા જન્ય છે, મ આ વાર્ત્સા શહેરમાં 
મ્ેલાતાં જ આખાળ વૃદ્ધ સર્વ પ મો... રેષ્ટ સ્થળે કરૃણુ સ્વરે 
વિલાપ કરવા લાગ્યા. તે દિવસે શહેરનાં સર્વ મતુષ્યોએ અનાજ 
તે! શું પણુ પાણી સરખુ યુ પીધું નહે અને કેવળ અશ્ચજળથી 
ભૂમિતું સિંચન જ કરચ. તે દિવસે શહેરમાં કોઈ હસતું નહિ. 
લોકો આપસમાં આલાપ સ'લાપ ફરતા નહિ. પણુ સર્વ લેકે 
રાજાના શેકથી શ્યામ સ્ુખવાળા જણાતા હતા. આખા શહેરમાં 
શું સાસ્રાન્ત્ય વ્યાપી રહ્યું હતું. વજથી હુણાચેલાની માકક, 
ઝેર ચડવાથી ઘુણાયસાન થતાની સાષ્કે, અથવા સર્વસ્વ ચોરાઈ 


ગચેલું હોય તેની માકક, આખા શહેરનાં મતુષ્યો શૂન્ય હુદયવાળાં 
જાતાં હતાં. 


શેકેની છાયા એટલી ખષી છવાઇ રહી હતી કે, પખીએએ 
ચુર્ણ્‌| ખાવી અધ કરી રીધી. જનાવરોએ ચાર ખાવાએો ત્યાગ ક 
ત્યારે વિચ્ારવાન્‌ સતુષ્યોએ સર્વ ત્યાગ કર્ચો, હાય, તેમાં આશ્ચ 
શાનું? “ળે કુળદીપક પુત્ર! દૈવરૂપ વાયુએ તને તત્કાળ જ 
નાંખ્યો. તારા શિવાય . અમે દુ:ખરૂપ અ'ધકારમાં ગે॥્‌થાં ખાતાં, 
આપદાએના ખોડાસાં- પડીશું. હા! હા.! આજે અમારા. વરને 
ઉચ્છેદ્ થયે।. કરે ! અમારી ચિંતા કેણુ કરશે ? ” 


આ .પ્રસાણે જુળ 
દૃદ્ધા સ્ત્રીઓ વારંવાર વિલાપ ફરતી હતી. 


રોજ્યરથની ધુરા વહન કરનારા અને ખુદ્દિમાનોપમાં ખપત 


રાજાની હઠ અને પ્રજાને! વિલાપ ૪૫. 
અપે પિષ્કાર થાએ. અરે! આજે અમારી ખુદ્ધિ કુંઠિત થઈ 
ગઈ. ક્ાઈપણુ ખુદ્ટિપ્રયાગથી અસે રાન્તનું રક્ષણુ કરી ન શક્યા” 
આ પ્રમાણે વિચાર કરતું અમાત્યમ'ડળ ઉભુ' ઉભુ ઝુરતું હતું. 





“જુ ગ્રજપાળ હે કામની માપ મસોહર મહારત | હવે 
અમે તને ક્યાં જઇશું?” આ પ્રમાણે કેરી નગરની નારીએ 
વારવાર રૂદન કરતી હતી. 


“જુ રવ પુત્રની માજ પાલન કેરેલી આ પ્રજા હવે રૌરની. 
સાક્ક રોળાશે. ” રાજમા ચાલનાર લોકો આ પ્રમાણે રાજને. 
સભાર્‌ી રહ્યા છે. 


“ હુ શજ્! માળી જેમ વૃક્ષોને પાણી સિચી સિંચીને વૃદ્ધે 
પમાડે છે, તેમ તમારા પ્રસાદ જળે કરી આ જન્મથી વૃદ્ધિ પામેલાં 
અમારે, તારા સિવાય કેણુ €દ્ધાર ડેરશે ?” ચાશ્રક લે!કેો! શાન્ત 
આગળ ખોલી રહ્યા છે. 


“જે નરેન્દ્ર | પર્યતા, શૂરતા, ગભીરતા, ઉદારતા, સત્યતા, 
દાક્ષિદ્યતા, ઉપકાર ખુદ્ધિ અને કર્ણાદિ ઉત્તમ ઝુણેર આજે અમારી. 
સાથેજ નિરાધાર થયા” આ ગ્રમાણે બોલતા પંડિત સુર્પો ગેય. 
કરે છે. 


“હૈ દવ આમ ઠરડું ત્તતે ખીલકુલ ઉચિત નથી.” એ. 
પ્રમાણે સર્વ પ્રજ્તના સુખ્થી શખ્રો નીકળી રદયા છે, છતા રાત 
એક ક્રીટી એ ન થયો અર્થાત્‌ તેણે પાતાના વિચાર નજ ખદલ્યો. 
પેતાર્તું ધારેલ કાર્ય પાર પાડવા પ્રવ્સના બોલવા તરક લટ્ટા ન 


આપતાં ગોળા નદીતા ક્તિારા ૦૫૨ રાણીના મૃતક સહિત તે. 
આવી પામ્યો. 





જટ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 


-----------*--*-“----- 





કાાજાનુ-નસબઇરનજતનયઇલછુ, 


રાણીના મૃતકની પાલખી એક્ખાજી સૂકી સતુપ્યો ચિતા 
ખૂડેક્વા લાગ્યા. આ ખાજુ સ્તાત ફરવા નિમિત્તે રાજ નદીમાં 
ઉતર્યો. મતુષ્યોનાં ઉપ્ણુ અશ્રજળથી ગે।ળા નદીનું પાણી પણુ કાંઇક 
'ઉષ્ણુ થયું” હોય એસ જણાતું હતું. 


રાજા પૂર્ણ ઉત્સાહમાં જણાતો હતો. તેના મનમાં એજ 
વિચારે! ચાલતા હતા કે, “ જલદી ચિતા સળગાવાય તે! ઠીક. જેથી 
રાણીના સૃતક સાથે ખળી સરી, અન્ય જન્સસાં તેના સમાગમને! 
હું ભાગી થાઉં. ? 

રાન્ત્ર સ્તાન કરી ખહાર આવ્યો ઝે 
ઉપરના ભાગથી એક લાંખુ સ્થૂળ કાષ્ટ તર 


પ 


, તે નદીના ગ્રવાહમાં 
2 
તે 


તું ન?ક આવતુ જણાયુ - 
૧ પિ ૦ 

કાધ્ને નનેઈ ગ્રષને નદીમાં તરવાવાળાએ! સે હુકમ કર્યોય કે, આ 
તરતા આવતા લાકડાને ખડાર કાઢો. કેમકે ચિતાખમે લાયક ઝાષો 
ઘણાં થેપડૉ અાવ્યાં છે. 


શ્રધાનનો આદેશ થતાં જ તરવાવાળાએ એ નદીના ઉંડા જળમાં 
વે કર્ચ હે શ્ર ડી્‌ વારસા તે 

ઝવરશ કયા, અતે થોડીક વારમાં તે કાણ નરીના ગ્રવાડુથી ખહ્ઠાર 

કનારા પર લાવી સૂકું". રાજન પણુ તે કણની સસીપ આવ્યો. 


/ 3 કે “૬% 
વાસ સરતા તેકાદઘણા જ મજ્ગુત ખધ્તોથી ખ'ધાચેછું જણાયુ- 





મકરણુ ૧૨ સુ, 


દ દ 


શેડમાં હુષ્ષ, 
ક્સ્કડડ- 
ને ૫137 ન્ટ છુ ૦. 
ર્ણ ય ક ડિ ક સજબૂતીથી ખાંધવાનું યારણુ શું? આ 
“5 છ વો તાહે હેય? આ તરીસાં કેશે તેને વહેતું સુક્યુ 


શોકમાં હર્ષ ૪૭ 


હરે? પોતાની મેળે શું તણાઇ આવ્યું હશે? વિગેરે અનેક વિતર્કો 
કરતા રાજાએ તેનાં ખધનેો તોડી નાંખવાનો સેવકોને આદેશ 
આપ્યો. ખ'ધને। તોડતાં જ તે કણના બૅ ભાગ થઇ ગયા. ઉપરથી 
એક ભાગ ડ્ર કરતાં જ તેના પોલાણુમાં રહેલી રાણી ચ'પકમાળા 
અકસ્માત્‌ સર્વના જવામાં આવી. તેનું શરીર ખાવના ચશ્ર'દનથી 
વિલેપન કરાયેછું હતુ. કસ્તુરી આદિ ઉત્તમ સુગધી દ્રવ્યોનો 
પસ્મિળ તેના શરીર ઉપરથી છુટતો હતો. તેના ગળામાં સુર 
મોતીનો અમૂલ્ય હાર શોભી રહ્યો હતો, અને નેત્રો કાંઈકે નિદ્રાળુ 
પોય એમ જણુતાં હતાં. 

અહા! શું અકસ્માત અમૃતની વૃછિ! કાઇના પેલાણુમાં 
રાણીને નેતાંજ રાન પ્રસુખ સર્વ લેકે! મે!ટા હર્ષનાદની ઉદ્ઘોષણુા 
પૂર્વક બોલવા લાગ્યા. અહો! આશ્ચર્ય! આશ્ચર્ય! શુ 'સુણ્યના 
ચ્રાગ્ભાર! કચરાના ઉકરડામાંથી રત્તાવળી. હાર: મળી-- આવે તેમ, 
કાઇમાંથી જીવતી મહાદેવી આપણુને મળી અ!વી.: :**: 

આ હર્ષ સાથે જ રાન્ન વિચારમાં પડયો કે, જે રાણીના 
મૃતકને શિબિકામાં નાખીને આંડી લાવ્યા છીએ, તે ખરી રાણી 
કે આ? અથવા શું તે પણુ નહિ અને આ પણુ નહિ. આ વાતમાં 
શુ કાંઈ છળ, પ્રષચ જણાય છે ? અથવા તેજ જીવતી રાણી ભય 
“પામીને આ કાણમાં પેસી ગઈ છે? પણુ તે સભવ થતે! નથી. 
ત્યારિ આમાં સત્ય જું છે તે ન્તણુવદ સાટે રાજ્તએ સેવકેને 
આદેશ ફર્યો. 

. અરે સેવકો શિળિકામાં તપાસ કરો કે રાણીનું મૃતક સડટુ 
છે ફે નહિ? 

રાજાને. હુકમ થતાં જ રાજસુર્ષો, શિગિકા તપાસવા રડયા. 





જુ મલય દરો ચરિત્ર. 











ણ પા 








[ન્‍સ્‍#સકનનન૪નટ૦ન, 


એટલામાં તો શ્રિબિકામાં રહેછું સૃતક, હાથથી હુપ્થ ઘસતું, દાંતથી 
દાંત પીસતુ, અરે “હુ ઠંગાયો છું, ઠેગાયો છું ' અ! પ્રમાણે બોલઈું; 
સર્વ, લોકોનાં નેતાં જ આકાશમાં ઉડી ગયુ. 


આ ખનાવ ન્નેતાં જ લેકે ભયથી ૪ પવા લાગ્યા. સ્ખલિત 
વાણીએ, અને ઉત્સુક ચિત્ત રાજાને તેઓએ આ ખનાવ નિવેદિત કર્યો. 


વિસ્મય અને આન'દથી પણું હૃદયવાળે રાન્ત લે।કોને કહેવા 


લાગ્યો. આ વૃત્તાંતના ખરા પરમાર્થને આપણામાંથી કોઈ ન્ાણુતું 


નથી; પણુ કાણાં રહેલી રાણી આપણુને પરી હકીકતથી માહીત- 
ગાર કરશે. આમ નિશ કરી રાન્ત, રાણીને કહેવા લાગ્ય. પ્રિયા ! 


ખરી હકીક્ત શુ'ખની છે તે અમને જણાવી અમારા સર્વનો 
સશય ડ્ર કર. ર 


રાજાનાં આ વાક્યે! કાને આવતાં જ રાણી નિદ્રામાંથી જાગૃત 
થઈ, અને સન્સુખ ઉભેલા રાન્ત્ના સુખ ઉપર ગકી નજરે જેઈ 
રહી. દૃષ્ટિ સાથે દૃષિ મળતાં નેત્રસાંથી અશ્રુની ધારા વહેવા લાગી. 
એ અવસરે બન્ને દપતીને જે આનદ, સુખ કે હર્ષ થયો યતો તે 
કહેવાને કવિ :અસમર્થ છે. 


ી દેવી દેવની સાકેક નિસેષાન્સિષ રહિત કેટલેક વખત રહી; 
હેષાશ્રુથી વિર્ડાનળ ખુજાતાં જ. રાણી પૂછવા લાગી. 


“ર્લાસિનાથ ! આ નદરીના' કિનારા ઉપર આપ ઝુચાંથી ? 
સાર્ણીથી ઝરતાં ભિનાં વસ્ત્રો આપે જા સાટે પહેર્યા છે ?' આ સર્વ 
લોકો આંહી શા કારણુથી એકઠાં મન્ચાં છે? આ નજીક ચિતા કેને 
સાટે રચી છે? આ મૃતક વહન કરવાની ક્ઞિખિટા દેખાય છે તો 
શુ કોઈ સરણુ પાસ્ચુ છે? આ પ્રશ્નોના ઉત્તર મને આપે]. ” 





શોકમાં હષ જટ 





શાન્ત અધીરો થઈ ખોલવા લાગ્યો. “દેવી ! આ સર્વ" વાત છુ 
પછી જણાવીશ. પણુ પ્રથમ તમે તમાર્‌' સર્વ વૃત્તાંત અમને જણાવે।. ” 

“રૃવી! તું ક્યાં ગઈ હતી? કયાં રહી હતી ? ઘુણુની માકક 
કાછમાં કેવી રીતે પેઠી? ક'ઠમાં રહેલ હાર કે!ભુ આપ્યો ? અને 
નદીના પ્રવાહણું કેવી રીતે વડુન થઈ? આ સર્વ વૃત્તાંત અમને 
આશ્ચર્ય પમાડનાર છે. ” 

રાણીએ મદ સ્વરે ઉત્તર આપ્યો “આપને પ્રથમ માર્‌ જ 
વૃત્તાંત સાંભળવું” છે તો આ નજીક દેખાય તે વડવૃક્ષની શીતળ 
છાયા નીચે ચાલે! કે, ત્યાં જરા વિશ્ચાંતિ લઈ, શાંત ચિત્તે તે સર્વ 
હકીકત હું' આપતે જણાું. ” 

રાણીના આ ઉત્તરથી સર્વ લોકેને હર્ષ થયે, રાન્નદિ સવે 


તતેવડની છાયા નીચે પોતપોતાને ચોગ્ય સ્થાને તે વૃત્તાંત સાંભળવાને 
ઉત્સુક થઈ ને બેઠા. 





પ્રકરણુ ૧૩ સુ' 


ડઝડ્ઞડડ. 
--૬-૬.2૬.2--- 


મલયાચળતો પહાડ ત્રધપભટેવ પ્રણુનુ' મ'દિર. 


ડડઝડઝ-ડ--- 
૬-૬-42 


સ્વાસિનાથ! આ વાતનીતો આપને ખખર હતી કે માર્‌ 
જમણુનેત્ર ફ્રકતુ' હતુ. આ અશુભ નિમિત્તથી મને કે(ઈ પણુ 
સ્થળે રતિ થતી નહાતી. વનાદિકમાં ભમી ભસીને હું પાછી મહે- 
લમા આવી અને વેગવતીને ઝાડનાં પાંદડાં લાવવા માટે વનમાં 
સોક્લી. એ અવસરે નિદ્રાથી મારી આંખો ઘેરાવા લાગી, ત્યારે 


૫૦ મલયસુ%રી ચર્ત્ર 
કડક 





રડત, 


રચન કરવા માટે સે' પલગને। આશ્રય લીધે।. અને નિદ્રા આવી કેતરત જ 
કોઈ ફુરાત્માએ સને ઉપાડી લીધી. અહીથી ઉઠાવી એક પાહડતા' 
શિખરપર સૂકી તે હુછ, નિષ્ઠુર ત્યાંથી કોઈ અન્ય સ્થળે નાગરી ગયે।. - 
એ અવસરે ભયથી માર્‌ શરીર કપવા લાગ્યું. પાહાડને 
ગ્રદેશ ઘણે! રમણીય જણાતો હતો. તથાપિ સતે તો એ અવસરે 
ખાવા ધાવતો હોય તેમ જણાતો હતો. ખાવના ચ'દનતે સુગ'ધી' 
પરિસળ જેરથી સારા શરીર સાથે અફળાતો હતે!, તથાપિ મતેતો 
ડુઃખર્પજ લાગતો હેતે. વૃક્ષની ઘાટી ઘટાએ ચારેબાજુ આવી 
રહી હતી, તથાપિ નિર્જન પ્રદેશ ભચ'કર લાગતો હેતો. ચારે 
દિશામાં ટૃણિ ફ્ે'ષ્તી હું શિલાતળ પરથી ખેડી થઈ, આગળ પાછળ 
નજર કર્‌ પણુ ત્યાં કોઈ સતુષ્ય જણાતું નહોતું. કેવલ સિંહ, વ્યાઘ્ર, 
રીછી અને તેવાજ વિકરાળ પ્રાણિઓના શખ્સો સજભળાતા હતા, 
આવી દુ:ખદ સ્થિતિસા સાહુસ અવલ'બી એઝ દિશા તરક સે 
ચાલવા માંડયું. ચાલતાં ચાલતાં વિચાર કરલી હુતી ઝે, તે સારી 
રસણીય નગરી ક્યાં અને આ નિજ્ન ષદેશ ક્યાં ! સારે પ્રાણુ- 
વલ્લભ કચાં રહો અને તેનો મેળાપ મતે કેવી રીતે થશે ? 
નિષ્કારણુ વૈરીએ સાર્‌ અપહેરણુ શા સાટે કુ” હરો? આ 
આપત્તિનો નિસ્તાર મારે કેવી રીતે પાસવો? આ જગહમાં હું 
એકલી શું કરીશ ? મારા તાયુવલ્લભનું શું થશે ? વિગેરે વિચાર 
કરતી, અને પગલે પગલે સ્ખલના પામતી હું કેચલીક ભૂમિ પાહાડ 
ઉપરજ ચાલી ગઈ, તેવામાં એક વિશાળ, ભવ્ય મ'દિરે સારી નજરેપડયુ”. 
ર તે મંદિરનાં કરારો સલ્લા હતાં. હિસ્મતથી સે' તેમાં પ્રવેશ 
કર્ચે, તેસ દ્રિમાં ગેડુષભદેવ મલુની સુંદર, અને શાંત સૂતિ જેવામાં 
આવી. તે પ્રભુનાં દર્શન થતાજ, સતને સારા દુઃખસાંથી કાંધકે વિશ્રાંતિ 





મલયાચળતેો પાહાડ. તડયભદેવ પ્રજુતુ' મ'દિર પશ 





મળી. મારી અનેક આશાએ સજીવન થઈ. સર્વ દુ:ખને ભૂલી 
ગઈ હાઉ તેમ મારા મનમાં શાંતિ અને હિષ્મત આવી. આવા 
નિર્જન પ્રદેશમાં અને આપત્તિના સમચસાં આ સહાન્‌ પ્રભુનું 
દર્શન થવું એજ મારા ભવિષ્યના જીલ સૂચક્ની નિશાની હતી. 
હું તે કૃપાછુ દેવની એકાગ્ર ચિત્તે સ્તુતિ કરવા લાગી. 


“હે અનાથના નાથ ! પરદુઃખ ભજન ! પૃુપા સસુદ્ર ! 
વીતરગદેવ! હું તારે શરણું આવી છુ. મહાન્‌ આપત્તિઓમાંથી 
ઉદ્ધાર ફરનાર તુંજ “ શરણુાગતવત્સલ' ખીરૂદ ધારણુ કરનાર છે. 
જન્મ મરણુનાં દુઃખોથી સુક્ત કરનાર પણુ તુંજ છે. તુંજ પૂર્ણું 
સાની છે. તારા હિતેદમદેશથી અનાઠિ કર્મ ખધનડી જીવે! સક્ત 
થાય છે. અ'ધકારમાં દીપકની પ્રાસિ, મર્ભૂમિમાં સરોવરની પ્રાત્તિ, 
વૃથ્ચવિનાના પાહાડ ઉપર કેલ્પવૃક્ષાની ઘટા, અને સસુદ્રસાં વહાણુનેા 
મેળાપ થવો જેટલે! આનદદાયક છે; તેથી વિશેષ પ્રકારે હે પ્રી તારૂ 
દર્શ્ત સુખરૂપ છે. આવી આપત્તિમાં તાર્‌' દર્શન મહાન્‌ સુથ્ચે.- 
દયથીજ ગ્રાસ થયુ છે, તે હે પ્રભુ ! તું સારાં ખાહ્યાભ્ય'તર હુઃખ્નેદ 
ઉશ્છેટ ફરી, અખડ સુખ આપ.” 

મફરણુ ૧૪ મુ. 
---ડ---- 
મલયા રવી. 

જુ સુંદરી ! તા૨ માથે આડું દુઃખનું વાદળ આવેલું છતાં 
જનેશ્વર ભગવાન ઉપર તારી આવી દૃહ ભક્તિ, અને ધર્મ'પરાયસુ- 


પણું સેઈ, ઝૃઠપભરેવ પ્રભુની શાસનાધિઇાતૃદેવી દું તને મદદ 
કરવાને માટે તારી આગળ પ્રગટ થઈ છું. આ આદિછને-દ્રના 





ચ્‌ર્‌ મલયસુ'દરી ચસ્ત્રિ. 


ભુવનના નજીકંમાંજ રહેતી અને આ લભવનતું રક્ષણુ કરતી, “ડું?” 
ચકેશ્વરી દેવી સમજ જટ. 


આ સલયાચળના પાહાડ ઉપર સાર્‌ ભુવન હોવાથી, માર્‌ 
બીજી નાસ સલચાદેવી પણુ લોકે કહે છે, સારી સ્વધમી-એક 
ધર્મ પાળનારી ખડેન ! તું ધૈર્ય રાખ, ભય સૂડી દે. હું તાર્‌ 
રક્ષણુ કરવા માટેજ આવીછી.” આ પ્રમાણે કહી. આદરપૂર્વક 
તેણીએ સારા હાથમાં કેટલુંક ચદન આપ્યુ, 

સલયાદેવીનું સારા ઉપર આવું વાત્સલ્ય નેઈ, સને ઘણી 
ધીરજ આવી. સે દેવીને પૂછયું “હે દેવી ! માર્‌ કોણે, અને 
શા હેતુથી હુરણુ કયું” છે ? મારા સ્વાસમિનો હવે મતે સેળાપ 
થશે કે કેમ ?” દેવીએ જણાવ્યું. “પર્સ ખેહેન ! તારા સ્વામી 
વીરધવળને1, વીરપાળ નામનો એક નાનો ભાઈ હતો. રાજ્યની. 
ઈચ્છાથી રાજાને સારવા માટે તેણે વિવિધ ઉપાચે। કર્યા, પણુ તે' 
નિરર્થક ગયા. એક દ્વિસે ઘાતકી થઈ, રાન્તને મારવા માટે તેણે- 
સેહેલમાં પ્રવેશ કર્યો અને રાજ ઉપર હથીઆરતે। ઘા કર્યો. રાજાએ 
ચાલાકીથી ઘા ચુકાવી એક સજ્જડ પ્રહારથીજ તેસે નીચે પાડયો. 
સખ્ત રીતે ઘાયલ થયેલ વીરપાર પોતાના પાપતેો પશ્ચાતાપ 
કુરતો, શુભ ભાવે મરણુ પામી, આ પર્વત ઉપર સારા પરિવારમાં, 
ગ્રચડ શક્તિવાળા ભૂતન્તતિમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયે! છે. 

સ્ાનથી તેણે પોતાને! પાછલે! ભંવ નેચે!. પેધતાતું વેર યાદ 
કેરી, વેર લેવા રાજાના છિદ્રો જેતે તેની પછાડી ઝરવા લાગ્યો. 

રાજાનું સુણ્ય પ્રબળ હોવાથી તેનું કાંઈ પણુ ખુર્‌' -કરવાનેઃ 
તે સમર્થ ન થયો, ત્યારે તેણે વિચાર ડયો કે, રાણી ચ્'પક્સાલા' 
ઉપર, રાજાનો ગાઢ પ્રેમ છે. તેના જેવો સ્વાભાવિક પ્રેમ ખીન્તઃ 





મલય રવી પ૩ 





જોઈ ઉપર ન્ેવામાં નથી આવતે. ને આ રાણીને મારવામાં 
આવે તે, પ્રેમપાશથી ખ'ધાયેલે। રાજન પોતાની મેળેજ મરણું પામે, 
અને માર્‌ વેર પણુ શાંત થાય. 


હે સુંદરી! આ વિશ્રારથી તે ભૂત તારી પછાડી કરવા 
લાગ્યો. આજે તને એકાકી અને નિદ્રામાં પડેલી જેઈ આ પર્વત 
ઉપર ઉપાડી લાવ્યો છે. પુષ્યની પ્રખળતા અને આચુષ્ય કર્મની 
અપ્િક્તા હોવાથી તે તને મારી શકયો નથી. “ખરી વાત છે. 
સુખ અને દુઃખ, જન્મ અને મરણુ, હર્ષ અને શેક, વિચાગ અને 
સાગ, આ સર્વ પોતાનાં શુભાશુભ કર્મનેજ આપીન છે. ? 

હે પર્મ સાહોદરી ! તું ફરતી ક્રતી અહોં આવી અને મને 
સળી. હું તારા શુભકર્મની પ્રેરણાથીજ અહીં આવી છું. તારાં 
શુભકમૌજ તાર્‌' રક્ષણુ કરવા અને ઈછે પ્રાસ કરવા સમર્થ છે. 
ખીજએ તે સુણ્યની પ્રેરણાથી સછિમ્ાપ્તિમાં માત્ર નિસિત્તરૂપ થાય 
છે. માટે તારે જે જેઈ એ તે મને જણાવ, મારો સમાગમ કોઈ 
પણુ રીતે નિરર્થક થવો ન નઈ એ. ” 


સ્વ!મિનાથ ! મે' સલયાદેવીને જણાવ્યુ, “ જે એમજ છે તો. 

હે મહાદેવી 1 મને સુત્રાદિ કાંઈ પણુ સંતતિ નથી. તે સિવાય આવું 
વિશાળ શાન્ન્ય નિરાધાર જેવું છે. ગૃહસ્થ્રોના ગૃઢસ'સાર સુત્રાદિ 
સિવાય ગ્રે.ભાર્ષ નથી. તેદ પરસન થઈ ગુત્ર સુત્રાદિ સંતતિ આપે. ” 
આ શખ્દાા સાંભળતાંજ રાજા ઉત્સુક થઈ વચમાંજ બોલી 

ઉઠચે। હે વલ્લભા તે પરોપકારી દેવીએ ઝુ” ઉત્તર આપ્યે! ? 

ચ-"પકમાલારએ જવાખ આપ્યે!--સ્વામિનાથ ! તે રેવીએ મને 
વ્યુર્ષથ્‌ી જણાવ્યું કે, તને સુત્ર સુત્રીનું એક ચુગલ-એેડું થોડાજ 
દિવસમાં પ્રાસ થરે. આટલા દિવસ સુધી આ ભૂતેજ તમને સ'તતિનેદ 





૧૪ લયાસુ'દરી ચરિત્ર 





, અતુચરજ છે. આ ભૂત સારે સેવક હોવાથી હવેથી તમને તુકશાન 
કે હેરાન કરતાં હું તેને નિવારીશ. ” 


આ વચને! સાંભળી રાન્તને ઘણા આનદ થયે. રાણીની 
તેણ ઘણી પ્રશ'સા કરી. હે સાધ્વી ! તને ઘણી સારી ખુદ્ધિ સૂજઝ. 
તે' ઘણું ઉત્તમ વરદાન માગ્યું. મારા વંશને! તેં ઉદ્ધાર કર્યો. 
મારાં હૃદયની ચિતા તે' ટ્ર કરી. પ્રિયા ! તારા સિવાય મારા 
દુ:ખસાં ભાગ લેનાર ખીજી કે!ણુ છે ? પુત્ર સખ'ધસાં આપણે 
કરેલું ધર્મ તતું આરાધન ક્ળીભૂત થયુ. ધર્સફિયાથી અ'તરાય કર્મ 
ટૂર થસું. હવે આપણે ઘેર થોડા વખતમાં સુત્ર, પુત્રીની સપત્તિ 
થશે. આવી ડુઃખની અવસ્થામાં તને આ વાત યાદ અવી એજ 
આપણે ભાગ્યોદય સૂચવે છે. 


“સલચારેવીએ ખીન્ને કાંઈ પણુ ઉપકાર કર્યો જે? રાનતએ. 
પૂછયું. આ લક્ષ્મીપુંજ નાસતો હાર તે મહાદેવીએ પોતાને હાથે 
જ મારા ગળામાં નાખ્યો. વિશેષમાં જણાવ્યુ” કે, આ હાર ઘણે 
દુર્લભ છે. સહા પ્રભાવવાળે! છે. કડાં સ્થાપન કરવાથી નિર'તર. 
શુભ ફળ દેવાવાળા છે, આ હારના પ્રભાવથી તને પ્રભાવિક 
સંતતિ થશે, અને તમારા મતેોરથેદ નિત્ય પૂરણ થશે. 


હૈ નરનાથ! ત્યાર પછી સે સલચાદેવીસે પૂછચુ' કે, ને 


રૈવે મને લાવીને મૂકી હતી, તે દેવ મસે મૂકીને પાછે. ડયાં ગયે ? 
દેવોએ જણાવ્યુ, શુલે! તને આ પર્વત પર મૂકી તે દેવ 

'પાછો ચ'દ્રાવતી નગરીમાં ગયે! છે. તારે ઠેકાણે, 'ઔજ્છુ' તારા જેવું 

જ એક મૃતક શરીર ખનાવી ગુસપણે ત્યાં રહ્યો છે. તારે સ્વામી 





સલયા રવી પપષ 





તારા સજીવન શરીરતે અકસ્માત નિજીવ નેઈને જે દુ:ખ અતુ- 
ભવે છે, તે તેજ જાણે છે. ભૂતની માયાને તે નતી શક્તો નથી. 
તેથી તે શૃત્રિમ મડદાને રાણી માનીને મહાન્‌ વિલાપ ફરે છે. 
_ ગ્ર પ્રકારનુ તમાર ફુ:ખ સાંભળી મે” દેવીને મેશ્ષ ક્યા 
કે મારે સ્વામિ મારા વિરહુ જીવતો રહેશે ? અને તે મને ડયારે 
સળશે ? રેવીએ જણાવ્યું, હે લદ્રે! સાત યહોારને આંતરે ડુ:સહુ 
કુ:ખથી પીડાયેલે રાજન તને જીવતો! મળશે. 

“રાન સને કચે સ્થળે સણેશે.' એમ છું દેવીને પૂછતી 
હતા, તેવામાં દાસી સહિત એક વિદ્યાધરી આકાશ્માર્ગથી ત્યાં 
આવી. તેને જેઈ ને સંલચારેવી અકસ્માત્‌ મારીપાસેથી અદૃશ થઈ ગઈ. 





મ્રકરણુ ૧૫ સુ 
મક 
જે થપ્ય તે સારાને માટે 
ન્ન્ડહિ-- 
મને ત્યાં એકાકી ત્તેઈ વિદ્યાધરી મારી પાસે આવી. વિસ્મય 
પામેલી વિવ્યાધરી મને પૂછવા લાગી જે “હુ ભદ્રે! આ નિજન 
પાડાાડ ઉપર સુંદર ર્પધારી એકાકી તું કેતુ છે ? ” તેના ઉત્તરમાં 
3 મારો સર્વ વૃત્તંત નિવેદિત કર્યો, તે સાંભળી એેદપૂર્વક વિઘાધરી 
બેઇદ્ષવા લાગી. અડો ! વિધિનું વિક્ષસિત ! આવી સ્વરૂપવાન, ઉત્તમ 
કુળમાં પેદા થયેલી, રાતની રાણી છતાં આવા નિર્જન પાડુાાડ 
ઉપર ગવી આક્તમાં સઆવી પડી છે. 
. ઇકજે શુભે? તું તતે યમના તારી ચ“દ્રાવતીમાં પહેચાડો 
સવત, પણુ મારે આ પાઠાડ ઉપર વિધા સિદ્ધ કરવાની છે. ઝે 





પદ સલયસુ'દરી ચરિત્ર 


“--------------------ૂૂૂૂૂૂ---ૂ 





હમણાં તે વિદ્યાનું આરાધન ન કરં તો પછી તે વિઘા સિદ્ધ ન 
થાય આમ ઉભય રીતે હું સ'ક્ટમાં આવી છું. એટ્લે છું તને 
તારી નગરીમાં પહોંચાડી શક્તી નથી, વળી હમણાં સારી પતિ 
મારી પાછળ આવવાને છે. તાર્‌ આવું સુંદર સ્વરૂપ ત્તેઈ તારૂ 
શીચળ ખડિત કરશે. અથવા તે. તને પત્તી કરીને રાખશે. કારણુ 


કે તે મહા સ્ીલ'પટ છે. જે તને તે પત્ની ખનાવશે તે! સપત્ની- 
૧૫૫ ૬45% ૦ 


શેક તરીકેતું સને પણુ મહાન્‌ સ'કટ પડશે. માટે હું ખહેન ! 
ચાલ મારી સાથે. હું તને સારી રીતે છુપાવી રાખુ. ” 


આ પ્રમાણે જણાવી તે મતે, એક મહાન્‌ પ્રવાહમાં વહેન 
થતી નદીના કિનારા પાસે લૂઈ ગઈ. એ અવસરે મતે તો! ભય 
લાગ્યો. હું વિચારવા લાગી કે, આ વિદ્યાધરી શું સને સારી 
નાખશે ? વૃક્ષ ઉપર લટકાવશે ? ગુષ્ટામાં પુરશે ? કે નદીના પ્રવા- 
હમાં વડુન કરાવશે ? અથવા આ ચિંતા કરવાતું મને કાંઈ પ્રચોજન 
નથી. “ખડું દુઃખીઆને દુ:ખ નહિં.” આ *યાચને અતુસરીને જે 
દુ:ખ આવે તે સહન કરવું. 


નદીના કિનારાપર એક સુંજુ જાડું લાકડુ પડયુ હતું, વિદા- 
શક્તિથી તેણીએ તેના બે વિભાગ કર્યા. એક સતુષ્ય સારી રીતે 
સમાઈ શકે તેટલું તે લાકડામાં પોલાણુ કરી, ગાશીષ ચ્ર'ટતવડે 
મારા સર્વ શરીરને વિલેપન કર્યું”. વળી કુર, અગુરૂ, ડસ્તુરી, 
્રઝુખ સુગધી વસ્તુ વડે મારા શરીરને અલ'રુત કરી તે વિયાધરીએ 
મને જણાવ્યું કે “હે શુલે ! અહીં આવ. હું તારા શીચળતું રક્ષણુ 
કરૂ ” આ પ્રમાણે જણાવી તે લાકડાના પોલાણુમાં સને સુવાડી 
મારા ઉપર તે લાકડાની ખીજી ફૂડ ઢાંડ્ી 


ન તે. લાકડાની છ ફૂ દીધી. ત્યાર પછી શું 
બનાવ ખન્ચે। તે, ગં્ભાવાસમાં રહેલાની માફક મને ખીલકુલ ખખરનથી. 


જે થાય તે સારાને માહે પણછ 





પૂર્વ સુણ્યોદયથી સ કાઇ અહીંજ આવ્યુ, અને હું તેમોંથી 
નીકળી. આ પ્રમાણે માર્‌ ખનેલું સર્વ વૃત્તાંત આપને જણાવ્યુ. 
 શજાએ જણાવ્યુ “હે પ્રિયા ! તું મોટી આપત્તિમાં આવી 
પડી હતી, તાર્‌' મરણુ થયેલું નનણી, તારા વિરહથી મે” પ્રાણુત્યાગ 
કરવાનો નિશ્ચય ડર્ચો હતો. તૈયાર કરેલી આ ચિતા તેનીજ છે. 
આ શિખિકામાં જે મૃતક લઈ આવ્યા હતા, તે પેલા ભૂતની 
માયાથી ખનાવેથું તાર્‌ મૃતક શરીર હતું. તે હમણાંજ લોકોના 
દેખતાં આકાશમાં ઉડી ગયુ' છે. “તે શું હશે ' તેનો સ'શય તારા 
કરેલા ખુલાસાથીજ નિવૃત્ત થયો છે. મને ચિતામાં ખળી મરતે; 
જાણી, મારા દુઃખે દુ:ખિત થયેલા આ સર્જ લોકો ગોળા નદીના 
કિનારાપર આએક્ઠા થચેલા છે.” ઈત્યાદિ સર્જ વૃત્તાંત રાજાએ 
રાણીને કહી ખતાવ્યો. 
રાજાએ સુખુદ્ધિ પ્રધાન સામી નજર કરી જણાવ્યુ. 
“ સુખુદ્ધિ! રાણીને વિઘાધરીએ કાઇના પોલાણુમાં શા માટે નાખી 
હશે એતું સત્ય કારણુ શું સમનતય છે ? અને આ લાકડું આંહી 
કેવી રીતે આવ્યુ”? 
સુખુદ્ધિએ જણાવ્યુ. મહારાન્ત | માર્‌' માનવું એમ થાય 
છે કે સપત્ની થવાની શકાથી વિઘાધરીએ, ચ *યકમાલા રાણીને 
કાષ્માં નાખ્યાં હોવાં ન્નેઇએ. અને તે કાઇ મજબૂત ખ'ધનોથી 
આંધીને, પાહાડથી વહન થતી. આ ગોળા નદીના પ્રવાહમાં વહેતું 
મૂડયુ' હરો. તે કાઇ મજખૂત ગવાહમાં જલદી વહન થતું આપણા 
સુણ્યાદયથી અહીં આવી પહોંગ્યુ” છે. ગમે તે કારણુ હો, પણુ 
મહારાન્ત! “ જેસે થાય તે સારા સાટે? આં સિદ્ધાંત સુણ્યવાન્‌ 
જીવોના સ'બ'ધ્માં ખરેખર સત્ય જણાય છે. વિઘાધરીને! ગમે તેવા 
આશય હાય તથાપિ આપણા સખાધમાં તો તે સુખરૂપ જ નિવડયો છે. 





પ૮ મલાયસુ'દરી ચરિત્ર 





આજે પહેલા પેદહોરના અ તે સહારાણીને! સમાગમ થયે તેથી 
દેવીનું વાડ્ય સત્ય થયુ' કે, “ સાત પોદહોરને અતે રાન્તતો સમાગમ થશે.” 

રાજાએ જણાવ્યુ, “પ્રધાન ! શું દેવીનું વાક્ય અન્ચથા હોઈ 
શકે? નહિજ. પણુ પેલા માયાવી ભૂતની માયાની આપણુને કાંઈ 
ખખરજ ન પડી કે, જેણે થોડો જ વખતસાં રાજ્ય અને વ'શનેા 
ક્ષય કરવાને પ્રારંભ ક્યો હતો. અલયાદેવીએ આપણા પર સહઇન્‌ 
ઉપકાર કર્ચ છે, કુળને કુશળ થગ. પુત્ર, પુત્રીનું વરદાન આપ્ઝુ 
અને ઉપદ્રવ કરતા ભૂતને નિવારણુ કર્યો. અ! સર્વતું' સૂલ કારણુ 
રાણીનું અપહરણુ થયુ તે છે. તીવ્ર દુ:ખતું' કારણુ રાણીનું અપ- 
હુરણુ તે, તાત્કાળિક ઉગ્ર ઔષધથી વ્યાયિ જવાની માકક પુણ્ચોદદયથી 
આપણુતે સુખરૂપ થઝું. સપ્ટે પ્રસાન ! તસાર્‌ં કહેહું સત્ય છે કે 
“જે થાય તે સાશા સાટે? 

આ ગ્રસાણે સલયાદેવીની, રાણીની અને પુણ્યની પ્રશ'સા 
કૅરી, તે કાષ્ટની બેઉ જ્ઞાળીએ આરો 


જ ળા નદીના વિભૂષણુરૂપ, ભટ્ટા- 
રિકાદેવી ના મદિર આગળ રાજાએ સૂકાવી. 


આ અવસરે રાજાને વખત જણાવવા નિસિત્તે ખદીજ્સે ગભીર 
સ્વરે જણાવ્યું કે-- 
€ તડ શ 
દ્છીત્ત તં ક પાસછ સમા પ્રિ 
ક ચ ડ્‌ 6. 
સ્તર વિશ્રમચ સિજાપરસિસ્તે પસાપે સિ 
હ સ્્ઝ 
તન્ના: છુપચો વિજાશવમજામોલેગેમસ્થીનચન્‌ 
૬ ર ક ફ. 
_ સસ્યોર્પ[રિ વતતે સવિસ્ય સેવાયુના ત્તચથા ૨1 
હ રાજન્‌ શોડાજ વખતમાં વિષત્તિનો-સસુદ્રના પાર 
પામી, વિકસ્વર સુખવાળી પ્રિયાને-કાંતિને મેળવીને, ઇચ્છાતુસાર 
રાજએના-પહડાડોના મસ્તક પર વિશ્રાંતિ લેતા, અને પોતાના 


જે થાય તે સારા માટે પટ 








ગ્રતાપને-તેજને સ્થાપન કરતા, સન્સાર્ગને-રસ્તાએને પ્રકાશિત 
કરતા, લક્મી વડે-કમળેઈની સુગ ધી વડે જગતને તૃપ્ત કરતા, સૂર્યની 
સાર્ક હે રેવ! તમે અત્યારે સર્વના ઉપર-મધ્યાન્ડ વેળામાં, વર્તો છે. 

આ કાવ્યને વ્યગ્યાર્થ સાંભળી સુખુદ્ધિ પ્રધાને જણાવ્યુ, 
, ફુપાનાથ! મધ્ચાન્ડુ વખત થઇ ચુક્યો છે. આપણે હવે જુતાર્થ* 
થયા છીએ. જમવાનો વખત વીતી ગયો છે. ક્ષુધાથી ક્ષામ ઝુક્ષી- 
વાળી મહારાણી સુર્‌ઃ બાલી પણુ શક્તાં નથી. આપ પણુ કાલના 
ભુખ્યાજ છે. તો હવે જલદી નગરમાં પધારો અતે સ્નાન, 
લોજન કરી ફુ:ખતે જલાંજલી આપે. 


પ્રધાનતાં વચને સાંભળી. રાન્ત શહેરમાં જવને તત્પર થયો. 
મએ શહેરના રસ્તાએ અને ખન્તરો શણુગારી સૂડ્યાં. સ્નેહના 
તરંગોમાં ઝીલતો અને મોહથી વારવાર રાણીના સુખ પદ દૃછિ આપતો 
રાજન, હાથી ઉપર ખેસી રાણી સાથે પાતાના મહેલ તરક જવા નીકળ્યો. 

એ અવસરે વાજીત્રાના શખ્દોથી આકાશ પૃરાઈ ૨ઘયં હતુ. 
છત્રોથી છવાઈ રહ્યું હતું. “જ્ય “જવ? અ!દિ માંગલિક શબ્દો 
ખદીજનેા બાલી રહ્યા હતા. ૨!જન પણ યાચકોને અઢળક દાન આપી. 
રહ્યો હતે।. લોકોની આશ્ષિ સાંભળતે! રાન્ત અતુકમે મેહેલમાં આવ્યો. 

સામ'ત, અમાત્ય અને નગરલોકાઠિ સર્વને સ'તોપી વિસજન 
કર્યા. તેઓ પણ નમસ્કાર કરી હર્ષ પામતા પોતાના સુકાસે આવ્યા 

રાજ તથા રાણીએ સ્નાનપૂર્વક ગદવભદેવ ગભુની પૃન્ત કરી 
ભોજન કર્યું. તે દિવિસે આખા શહેરમાં રાજાના સુનજન્મનતે 
મડોત્સવ શરૃ ઘયો. 





ટ્‌ સલયસુ'ઢરી ચરિત્ર 


પ્રકરણ ૨૬ સુ. 


કનેકટ 
“5-7 ” “અન” 


મલયસુ'દરી અને સલયકુમારતો જન્મ. 
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થાડા વખતની પણુ ટુ:સહુ વિરહ્વેદના શાંત થઇ. રાજારાણી 
-મળ્ચાં. આખા શહેરમાં આનદ છવાઈ રહ્યો. અને લોકો આન'દથી 
ગાનતાન કરવા લાગ્યાં. 

નિય કરતાં આજે સભા ઘણી વહેલી વિસર્જન કરી, મહા- 
રાજ વીરધવળ જઅ'પકમાલાના મેહેલમાં આવી વસચે1 હતે. ભ્રુવલય 
પર ચ'દ્રની ચાંદની પ્રસરી રહી હુલી. નજીકના ખગીચામાંથી સુગ'ધી 
સુષ્પાનો ખાહાર આવી રહ્યો હતો. સરોવરનાં શીતળ જળને સ્પર્શીને 
વાયુની મ'દમ'ઢ લહરીએ આવતી હતી. અને આખા મહેલમાં 
“શાંતિ પ્રસરી રહી હતી. વિરહી પતી આજે કોઈ અપૂર્વ સુખ- 
સાગરમાં ડુખ્યાં હોય, તેમ આનદ કરી રહ્યાં હતાં. છેવટે વિશેષ 
પરિશ્રમથી થાકી ગચેલાં દ'પતી નિદ્રાધીન થઇ ગયાં. 

સધ્યરાત્રિના અવસરે શાંતપણે સુતેલી અ*પક્માલા રાણીના 
ઉદરમાં કોઈ ઉત્તમ જીવેોતું ય્ુગ્મ-જેડલું આવી ઉત્પદ્ થયુ- 
પુણ્યની પ્રભલતા અતે સલચારેવીની સહાયતાથી ચપક્માલાએ 
આ શાંત્રેએ જ ગર્ભ પારણું કર્યો. ુ 

જેમ જેમ ગર્ભના ચિન્હો પ્રકટ જણાવા લાગ્યાં તેમ તેમ 
રાજા હર્ષથી અને રાણી ગર્ભથી વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યાં. ઉત્તમ 
ગર્ભના પ્રભાવથી રોહ્દો-ડોહાળાએ પણુ ઉત્તમજ પેકટ થયા. 


રાજાએ તે સર્વ તરતજ પૂર્ણ કર્ચા અને વિરેષ પ્રકારે રાણીના 
શરીરની રક્ષા કરવા લાગ્યો. 


મલયસુ'દરી અને મલયકુમારતેો! જન્મ 4૧ 





અતુકમે પૂર્ણ માસે, શુલ લગ્ને રાણી ચ'પક્માલાએ મહાન 
તેજસ્વી પુત્ર-પુત્રીરૂપ યુગલના જન્મ આ્રાપ્યો. વેગવતી દાસીએ 
તરતજ રાજને વધામણી આપી. ર1ન્‍તના હર્ષનો પાર ન રહ્યો. 
સુગટ સિવાયનાં સર્વ અલ'કારો દાસીને આપી તેનું હાસપણું ટ્ર કર્યું. 

આખા રેશમાં દસ દિવસ સુધી એચ્છવ શરૂ કરાવ્યો. 
ચાચકે।ને દાન આપવું શર્‌ કર્યું. ખ'ીવાનોને છોડી મૂક્યા. આર- 
ભતા વ્યાયારા ખ'ધ કરાવ્યા. અમારી પડડ વજડાન્યો. સર્જ 
જીવોને શાંતિ આપી કર ખ'ધ કર્યો. સ'ખ'ધીઓતે સ્રતોષ્યા. ધ્વન્ન 
પતાકાઓથી શહેર શણગાર્ચું”. દ્રાર ઉપર તોરણ્‌। ખ'ધાયા. વાજી- 
ત્રોના નાદ શરૂ થયા. વારાંગતાએનાં નૃત્યો થવા લાગ્યાં અતે 
અનેક સ્તી; પુરૂષો ઉત્તમ લેટણાંએ લઈ રાજદ્વારમાં પ્રવેશ કરવા 
લાગ્યાં. જીતમ'દિરેોમાં અછાન્ડિકા-અડાઈ મહાત્સ શર્‌ કર્યો. 


મોી ઉમરે અને પ્રથમજ રાન્તને ઘેર સુત્ર સુત્રીના જન્મ 
થયેલો! હોવાથી પ્રનત એટલી ખધી આન'ટમાં આવી ગઈ હતી ફે તેને 
આનદ રાજગૃયુમાં તો શું પણુ પ્રનનના શરીરમાં પણુ સમાતો નહાતે!. 


આ પ્રમાણે દસ દિવસ પર્ય“ત મહોત્સવ કરી, રાજાએ 
બોત્રવૃદ્ધોને અને પ્રજાસસુદાયને પ્રીતિ લે!જન આપવા પૂર્વક 
સન્માન કરી, તેએની આગળ છર્ષ પૂર્વક જણાવ્યું કે મહાશયે। ! 
તુષ્માન થયેલ સલયાદેવીએ દેવાને પણુ ડુર્લભ એવાં-આ બે 
અપત્યો અમને આપ્યાં છે; તે દેવીને! અઅમારાપર મહાન ઉપકાર 
છે. આપણે મતુષ્યો તેમના ઉપકારનો ખદલે નજ વાળી શકીએ; 
તથાપિ તે દયાળુ દેવીનું નામ અમાને ચિર સ્મરણીય રહે તે 
ગાછે આ કુમારનું નામ મલય કુવર અને કુંવરીનું નામ મલય- 
સુ'દરી રાખવામાં આવે છે. 





નર્‌ મલાયરુ'હરી ચરિત્ર 


“ડન કનનનનર રુૂનન--કતક---૦થ૧નસાક--૦-૦૭૦૦. 








ર૦૯૦ ૦૦-૦-૨-૯૦-ન્‍રનઝન્‍કનલજનનનયક. 








રાજાના સ'ભાષણુને સર્વ લોકોએ અતુસોદન આપ્યું' મેળાવડા 
વિસર્જન થયા. રાજ રાણી સુખમાં દિવસે પસાર કરવા લાગ્યાં. 

પાંચ ધાવમાતાએ પાલન કરાતાં ખન્ને સ'તાનો અતુકમે વૃદ્ધિ 
પાસ્યા, જેમ જેસ ઝુસાર જુમપરી મનમત અક્રરે ખોલવા લાગ્યાં, અવ્યષ્ત- 
પણે હસવા લાગ્યાં અને અસ્થિરપણે પગ સ્થાપન કરતાં શીખતાં 
ગચાં તેમ તેમ ચ'દ્રને દેખીને જેવી રીતે સસુદ્રમાં પાણીનાં સોન” 
ઉછળે છે, તેવી રીતે માતાપિતાના હૃદયમાં હર્ષના તર ગો ઉછળવા 
લાગ્યા. એક હાથથી ખીન્તના હાથસાં ક્રતાં આ ખાળકેો અતુકેસે 
ફિફીવય પામ્યાં. વિદ્યાગ્રહુણુ કેરવાને લાયક થયાં ન્તણી શસ્ત્ર, ગસ્્રાદિ 
વ્યવહારકેળાસાં નિષ્ુણુ ઉપાધ્યાયને ખન્ને ખાળકે। સોંપવામાં આવ્યાં. 

ખરી વાત છે કે વિદ્યા એજ સતુષ્યોનું પરમ ભૂપણુ છે. ખર્‌ 
દૈવતજ વિદ્યા છે. વિયાાથીજ સનુષ્યેપ્માં મતુષ્યપણુ* આવે છે. વિદ્યા 
વિનાનાં સતુષ્યો, સતુષ્યર્પે પશુસમાન છે. વિદ્યાથી ખ્‌'સે ભવ 
સુખમય થાય છે. સિહ જેવી હિંસક જાતિને પણુ કેળવવાથી હિંસક 
સ્વભાવને. ત્યાગ કરી સાત્ત્વિક સ્વલાવ ધ્રારણુ ડરે છે, તો મતુષ્યને 
કેળવવાથી તેનો ખરો માતુષી સ્વભાવ પ્રગટ થાય તેમાં આશ્ચર્ય" શાનું ? 

જે માતા પિતાએ પોતાના પુત્ર સુત્રીએને વ્યવહારીક 
ત્તેમજ આત્મિક ઉન્નતિ થાય તેવું શિક્ષણુ નથી આપ્યુ, તે માતા 
[પિતાએ “ માતા પિતા? એવા નામને પણુ લાયક નથી. તેએ 
પોતાના સંતાનના ખરા શત્રુએ છે. 


સુત્ર સુત્રીએ અવિવેકી થુઈ વિનચહીન ખની અવળે રસ્તે. 
નજ શુ શ્ર 
રોરાય, અકાર્ચો કરી અધોગતિમાં નાય, ધાસિક તેસજ વ્યવહારીક * 


સાર્ગથી વિસ્ુખ્ થાય, તેતું મૂળ કારણુ “ ખાળાપણુસાં વિદ્યાના ને 
સસ્કારી માતા પિતા તરફથી પડવા જેઇએ તે નથી પડતા? તેજ છે. 


સલયસુ'દરી અને મલયકુમારના જન્મ ડુ 





આ ખાળકેોની અન્તાનતાનાં કડવાં ફળા તે નિર્ભાગી માતા 
પિતાએને પણુ ચાખવાં પડે છે. કુટું ખમાં અને ઘરમાં નિરતર 
ફ્લેશ થાય, ખન્ને સગાભાઇએ જુદા રહે, ધન માટે શઝુની માક 
આપસમાં લડે, માતાષિતાઓતુ' અપમાન થાય, એટ્લુંજ નહિ 
પણુ ભોજનને માટે માતા પિતાના વારાઓ પણુ કરે અને છેવટની 
જીદગી મહાન્‌ કટથી દુ:ખમાંજ પૂર્ણ કરે. આતુ' કોઈ પણુ ખર્‌ં 
કરણુ હોય તે એજ છે કે તે ખાળકોને ખાલ્યાવસ્થામાંજ માખાપો 
તરકફઘી મતુષ્યપણુ!ને લાયકની કેળવણી આપવી તેઇએ તે આપ- 
વામાં નથી આવી, માટે દરેક ખાળક્ને ખાલ્યાવસ્થામાંજ વિદ્યા 
આપી કેળવવા જેઈએ. 

આવા ઉત્તમ વિચારોથી ખાળકે।ના હિતૈષી રાજ્તએ ઉત્તમશુણુ- 
પાત્ર ઉપાધ્યાયને બોલાવીને કેળવવાને અત્રે" કુમાર તથા ઝુમારી સોંપ્યા. 

ખુદ્ધિમાન્‌ રાજકુમાર અને રાજકુમારીએ પૃવે" ભણેલું પાછુ 
ચાટ કરતાં હોય નર્ડિ તેમ, ધશ થોડા વખતમાં સર્જ કળા અને 
વિદ્યા શ્રહુણુ કરી. 

રાજ્ઝુમાર જોઈ વખત અશ્ચકીડા; કોઈ વખત ઝુ'જર કીડા, 
તો! કોઈ વખત ખડ્ગ એેલવાની કીડા કરતે! હતો; કોઈ કોઈ વખત 
ધનુષ્યળખાણુ લઈ શીખેલી કળાને ઉત્તેજત કરવા નીશાનબાજી પણુ 
ખેલતો યતો. કુમારને કીડા કરતો જેઈ માતાપિતાનાં મન 
મમોદમી પ્રકુલ્લિત થતાં હતાં. 

રાજકુમારી મલયસુંદરી પણુ ધાવમાતા વેગવતી અને સરખી 
વયની દાસીએ ને સાથે લઈ ચથેચ્છાએ ઉદાનાદિકમાં વિચરતી અતે 
ક્રીડા કરતી હતી. 

સલયસુંદરીનું' ટુદય સ્વભાવથી જ કરૃણાથી ભરપૂર હેતું. 
તે ભોળા સ્વભાવની હતી. કોમળતા તેના શરીરમાં વ્યાપીને રહી 
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હુતી. ડ્હાપણુ અને સદ્ધર્મ ક્તવ્યમાં નિસુણુ હતી. સમગ્ર રાજ- 
ઝુટુંબને પ્રાણુથી પણુ અધિક વહાલી હતી. અતુકસે ખાલ્યાવસ્થાને 
મૂકી તેણીએ ચુવાન અવસ્થામાં પ્રવેશ કર્યો. 

ચુવાવસ્થામાં રાજકુમારીના શરીરની ર્ોભા કેક અપૂર્વ 
જણાતી હતી. અગ ઉલ્લાસ પાસ્ય્ું' હતું. લોગચનગ્રિય લાવણયતા 
જૃદ્ધિ પામવી હતી. ખળ પુરૂષની માકક કેશપાશસાં કુટીલતા- 
વાંકાશ જણાતી હતી. કુમૈત્રિની માફક મધ્યભાગ તુચ્છ જણાતો 
હેતો. ઉત્તમ મતુષ્યોના સનેોરથોની માકક સ્તનયુગલ હૃદયમાં 
સમાતું નહોતું. સાણુ પુર્ષોની ચિત્તવરાતેની માફેક નાસિકા સરલ 
રખાતી હેતી. સત્પુર્ષાોની સિત્રતાની માકક વેણીદડ લ'ખાયેલે! હતે. 
જનનીના મનની સાક્ક લોચન દ્ધ સ્નિગ્ધતાવાછી' હેતું. શેડ્યનાં 
કર્તઃવ્યોન્દ્ી માફ્‌કે કૅેટાક્ષો વક જણાતાં હતાં, વિલાસીનીના આચા- 
રની માફક અધર પલ્લવ સરાગી-લાલ હતો. શ'ખતી સાષ્ટક કઠે 
૨્ખાએથી શેભતેા હતો, શરીર શાલીગ્રાસની માકક સુષુમાળ હતું. 
ગતિ, હાથણીની માકક વિલાસવાળી હતી. ટુંકામાં એટલું જ કહીશું 
કેચૌવનના સમાગમથી સલયસુંટરીનાં દરેક અવયવે। ખીલી નીકળ્યાં હતાં. 





પ્રક્રણુ ૧૭ સુ. 
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મહુપ્ખલકુમારનતેો, ચ'દ્રાવતીમાં ઝુસેપ્રવાસ. 
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વિશાળ દક્ષિણુ દેશમાં "પૃથ્વીસ્થાનપુર એક રમણીય ર રોહેર 
હૂહુ- હાલ પણુ જેને પછઠ્ઠાણુપુર કહે છે. શેપ્ભા અને સમૃદ્ધિમાં 
ચદ્રાવતીથી કોઈ પણુ રીતે તે ઉતરતું નહોતું. મ 


સહાબલકુમારતો ચ'દ્રાવતીમાં ગુસપ્રવાસ વષ 





આ રેહેર પણુ ગોળા નદીના કિનારા પર હતું. ફિતારા પર 
સુંદર ઘટાદાર વૃક્ષોની ઘટાએ આંવી રહી હતી. નજીકમાં ધન'જય 
નોતા યક્ષનું મદિર હતું. આજુખાજી કેટલેક પહાડી પ્રદેશ 
હતો. નાનાંનાનાં શિખરવાળી સુંદર ટેકર્રીએ આવી રહી હતી. 
તેમાં કેટલીક ગુક્ાએ પણુ જવામાં આવતી હતી. તેનો ઉપયોગ 
જાઈ ચોગી મહાત્માએ ઝે લકગા ચાર લે!કોજ કરતાં. હતા, 

તે શહેરમાં સુરપાલ નામનો ક્ષત્રિયવ'શી રાજા રાજય કરતો 
હેતો. વીરધવળ અને સુરષાળ રાજા ખન્ને મિત્રા હતા. ષોતાની 
સિત્રાઈ લાંબા વખત સુધી ખની રહે તે માટે અવસર ગ્રસ'ગે 
આપસમાં તેએ ઉત્તમ વસ્તુઓનાં લેટણાં મોકલતા રહેતા અને 
કાર્ય પ્રસગે એકખીન્તને મદદ પણુ કરતા હતા.. 

એક દિવસ કેટલીક ઉત્તસ વસ્તુઓતું લેટ્ણું લઈ પૃથ્વીસ્થાન- 
સુરથી રાજસુર્ષા ચ'દ્રાવતીમાં આવી પહોંચ્યા હેતા. મહારાન્ન 
વીરધવળ સભા વચ્ચે સિંહાસનપર ખીરાન્ત્યો હતો. રાણી ચ'પક- 
માલા ડાખી ખાજીએ બેઠી હલી સલયકેતુજુમાર પણુ જમણી ખાજીએ 
ખેંઠો હતો. સામ'ત પ્રધાન વિગેરે રાજસુર્ષાથી સભા ભરપુર હતી. . 

એ અવસરે સુરપાળ રજના આમાલ્યાદિ રાજયુર્ષો સભામાં 
આવ્યા અને રાન્નને નમક્કાર કરી પાચે લેટણુ મૂટી ઉભા રહ્યા. 

રાન્તએ ખુ માનપૂર્વક લેટણું સ્વીકારી પ્રધાન આદિ સર્વે 
ખેસવાને આસન આપ્યાં 

“ સારા પરમ મિત્ર સુરપાળ રાનતને, તેના રાન્યને અને 
અ“તેઉર આદિ સર્વ પરિવારને કુશળ છે ?” વીરધવળ રાજાએ 
ગ્રશ્ન કર્યો. પ્રધાને હાથ જેડી નસ્રતાથી જણાવ્યું. “ મહારાજા ! 
પર્મના પ્રસાદથી અને આપ જેવા સિત્ર રાજની મીડી નજરથી; 


ટટ મલયસુ'દરી ચરિત્ર 


રાજ્યમાં સર્વત્ર આતદ છે. મહારાના સુરપાળે આપતા સર્વ 
પરિવારની કુશળતા ઈચ્છી છે અને પુછાવી પણુ છે. ” 

પ્રધાનની સાથે આવેલા માણુસો। તરકટ રાજાએ નજર કરી, તે॥ 
પ્રધાનની પાછળ નજીકમાં ખેઠેલે મહા તેજસ્વી, સૌસ્ચમૂર્તિ, ભાગ્ય- 
વાન્‌ એક યુવાન સુર્ષ «વામાં આવ્યે; તેને નતેતાંજ રાન્તતું ધ્યાન 
તે તરક ખે'ચાયુ. 

રાજાએ પ્રશ્ચ કર્યો. “ પ્રધાન ! આ તમારી સાશ્રે આવેલ તેજસ્વી 
સુર્ષ કોણુ છે ? મારા ધારવા પ્રમાણે કોઈ રાજકુમાર હોવે નેઇએ. ” 

આ શખ્દો સાંભળતાંજ તેજ યુવાન પુર્ષે સ'કેત કરવાથી 
એક વિચક્ષણુ પુરૂષ વચમાં ખોલી ઉઠયો. 

“ સહારાન્ત વીરધવળ ! તે મારો લઘુ ખાંધવ છે. દેશાટન 
કરવાની ઈચ્છાથી તે અમારી સાથે આવેલ છે. ”' 

આ પુર્ષને જેઈ રાજાના વિચારે કોઈ ન્વુદાજ પ્રકારના થયા 
હેતા. સલયસુંદરી યુવાન વયની થઈ હોવાથી રાજને પોતાની ચિંતા 
ટૂર કરવી હુતી, પણુ આ રાજકુમાર નથી એમ ઉત્તર મળવાથી 
પોતાના વિચારોને રાજાએ ત્યાંજ શાંત કરી દ્વીધા. 

રાજકાર્ય* નિવેદન ક્યા પછી તેમને સન્માન આપી, રાજાએ 
[નેવાસસ્થાન આપાવ્યુ' તેમાં તે સવે” જઈ રહ્યા. સલા વિસર્જ ન થઈ. 


સભાથી ખહાર આવ્યા ખાદ તલ્ક છોળિક ઉત્તર આપનાર તે 
ગુર્ષની_ આ યુવાને પ્રશ'સા કરી, આવે બનાવટી ઉત્તર સાડી 
કારણુ તેનો આ ચ'દ્રાવતીનો પ્રવાસ ચુસ હતે. 


એક સુદર મહેલમાં ઉતારે! લીધા ખાદ તે જુવાન રાજકુમોર, 
સાથે અલ્પ "પરિવારને લઈ; ચ-દ્રાવતી નગરીની ફે શૈભા નેવા માટે 


સહાખલકુમારતેદ ચ'્રાવતીસાં ચુસેપ્રવાસ દ્દછ 





નીડળી પડંચો, આમતેમ શહેરમાં - ફરતાં રાજમહેલના પછાડીના 
જસ્તા તરષ્ર તેએ આવી ચડયા. ક 


- તે મહેલના ઝરૂખામાં એક રાજકુમારી ખેઠી બેઠી ચારે ખાજી 
શહેર ચર્ગા જેતી હુતી, ન્નેતાં નેતાં તે રાજમહેલના નજીક ભાગમાંથી 
પસાર થતા અલ્પ પરિવારવાળા જુમાર ઉપર તેની દૃછિ :પડી. 

કામ સરખા સુદર ર્પવાન્‌ આ જુમારને નઈ તે કુમારી ચિંત- 
વવા લાગી. “ આ યુવાન્‌ પુરૂષ કેોણુ હશે ? સાક્ષાતૂ કામદેવ તેર 
નહિ હેય ! અશેક વૃક્ષના પહ્લવની માક્ક અરૃણુ અને સુકુમાળ 
તેના હાથ જલાાય છે. હાથીની સુઢા દંડની સાક્ક મતોહર જઘા- 
સુગ્મ કેવું સેલે છે ? વિશાળ વક્ષસ્થળ, અતિ દીર્ઘ ભુજાદ'ડ, તેજસ્વી 
સુદર ઝુખાકૃતિ, મંવાળદળ સરખાં અધરદળ, સરલ નાસીકા, વિસ્તદર- 
વાળાં સ્તિગ્ય નેત્રો અને શ્યામ કેશકલાપ, આ સર્વ કેવા શોભે 
છે! આમ સર્વાંગે સુદર રાજકુમારને જતી, ઝરૃખામાં રહેલી રાજ- 
ઝુમારી ચિત્રમાં આળેખેલી હોય તેમ સ્તબ્ધ થઈ રહી. પે 

દેવચાગે આ કુમારની દૃછિ પણુ ઝર્્‌ખામાં ૨!જકુમારી ઉપર 
પડી. તેને ત્તેતાંજ તે વિચારવા લાગ્યો. અડ ! શું આ કે!ઈ સ્વગડ- 
માંથી ઉતરેલી અષ્સરા છે ? ગાઢ અનુરક્ત દૃછિથી તે મારી સન્‍્સુખ 
સ્તેઈ રહી છે. તે કુમારી હરો કે વિવાહિત હરો ? _ 

કુમારી પણુ ચિંતવવા લાગી કે, મારા સન્‍્ઝુખ સ્નેહિત 
દૃષિધી ત્વેતેદ આ રાજકુમાર કેભુ હશે ? તેને જેનેતાં જ માર્ર્‌ મન 
આથથું અધું વિહ્ધળ શા માટે થાય છે ? તે પર્જ્જન્મનો! મારો સ્ને- 
હ્‌ીત્તે નહિ હોય ? એ કોને સુત્ર હશે ? આવા અનેક વિચારમાં 
રુથાચેલી રાજકુમારીએ પોતે કેણણુ છે અને ર૪જુમાર કેણું હરો, 
સે જ્યાવતવા અતે જણુવા નિમિસે લેધ્જયત્ર'ઉપર બે શ્લોક લખી, 


ક 





ટ સલયસુ'રી ચરિત્ર 





કન્ન્‍્ન્બન્નનન્ઝન. કઝ અઝ “૦. 





કન ૯-૦: *કકલ-ત્ડ૦ન. નનળન્યતનન-તનયનખનણ, 


પોતાના સતની સાથે નીચે ઉલેલા રાજજુમાર તર્ષ્ટે તે પત્ર નાખ્યે।, 
શરીરપર રોમાંચ ધારણુ ક રતા રાજકુમારે નીચે અવતા પત્રને 
ઝીલી રાજઝુસારીના હર્ષઃ સાથે મનમાં વાંચ્ચે!.. તે 
મ્રમાણે લખ્યું હું. 


જેડ સ્વં, તવ વિતાપ, વવ વાસ્સવ્યોડસિ સુંટ્ર: 


શલે।ષ્માં આ 


વથય ત્વચા ગે, મનો મે સિવા રશ 1૨ 
અહં તુ વીર્ષવજ, મૂવતેસ્તનવા વતતી 
સ્ગહેજરગા વર્સે, તાસ્તા મછવસુટ્રી 12૨1 


હે સુદર! તું કેણુ છે ? તાર્‌ નામ શું? ઠું ક્યાંનો રહેવાશી 


છે ( આને મને ઉત્તર આપ. મારાપર દૃણિ નાખીને તે સારું 


મન હરણુ કર્યું છે, હું વીરધવળ રાજાની ડુવારી પુત્રી છું. તારા 


હદયની સાથે માર્‌ હૃદય એક થચેલું છે. માર્‌ નામ સલયસુદરી છે. 
આ પત્ર વાંચી તે કુમાર ચોગીની માકક એકાગ્રચિતે અતે 
નિસેષ ઉન્મેષ રહિત દણિએ કુમારીને નવા લાગ્યો. જેતાં ખન્તેની 


દૃષ્ટિ એટલી ખધી એકમેક થઈ રહી કે, ત્યાંથી જુદી પાડવી. 
સુશ્કેલ થઈ પડી. 


કુમાર ચિતવવા લાગ્યો. અહા ! આ વિટગ્ધાએ-પ"ડિ પ) 
પરિવાર સહિત છતાં પોતાને વૃત્તાંત મને જણાવી આપ્યે!, પણુ 
સારે તેના સુછેલ પ્રશ્નને ઉત્તર કેવી રીતે આપવે ? 


કુમાર આ ગ્રમાણે વિચાર કરે છે તેવામાં -એક સુરૂષ ત્યાં 
આવી કુમારને કહેવા લાગ્યો. 


“રાજકુમાર ! નગરીમાં કરવું બ'ધ કેરી, આપણા સુકામે 


પાછા ચાલે, આપણી નગરી તરૂ આજેજ આપણુ ગ્રયાણુ થશે.. 





મહાભલકુમારતા ચહોવલીમં ચસપવાસ. હ 


એૈસકે જે રોજકાર્ય સાટે એમાર્‌ં ઓવંડું અહીં થયું હતું તં ત કર્ય 
સપણ" થેઈ ગ્યું છે 

““ શાજકુશારેં જણાવ્યુ” ““ઝઅહા ! આ ગોસુર મકા ગ્રાસાદો 
જેવા સુદર છે ? આ વાતાયનોની-ઝરૂખાએની કેવી અપૂર્વ શોભા 
છે? સાર્‌ સન તે હમણાં અહીંજ ચોાટયુ છે. ” 

તે પુરૂષે જણાવ્યુ. “ કુમાર ! આપણે જરરી પ્રસંગ છે 
માટે હમણાં જ અહીંથી ઉપડ્યું પડશે. માટે જલદી ચાલે. ” 

ફરી પૂરીને વારવાર ઝર્ખા સાસુ નતેતાં કુમારને ઘણી મહે- 
નતે સેવકે! પોતાને ઉતારે લાવ્યા. 

કુમાર ચિંતવવા લાગ્યો. અહો ! મારી અસમર્થતા ! અને 
ઉત્સુકતા ! “ હું કોણુ છું. ' આ ગ્રક્ષનો ઉત્તર પણુ તે કુમારીને 
જલાવી ન શકયો ? ઘિક્‌ | મારી કળાની નિપુલુતાને. મારી વિદગ્સતા 
ખધી નિરર્થક ગઈ. હું મારા દેશથી આટલેખધે દુર આંહી આવ્યે 
જું; છતાં કુમારને મળી ન શક્ચો, તો પાછળથી તેનો મેળાપ 
શને કેવી રીતે થશે ? હમણાં રાત્રી છે. અધકાર ચારે ખાજી ફેલાઈ 
રહ્યો છે. મારાં માણસો પણુ હુજી તૈયાર ઘાય છે. તેએ તેયાર 
થાય તેટલામાં હું એકલે જ જઈને ઝુમારીને મળી આવું. અને 
“હું કોણુ છું' તે પણુ કહી આવું. 

આ પ્રમાણે વિચાર કરી, પોતાના કોઈ પણુ માણુશો ન નતેણે 
તેવી રીતે ગુપ્રપલે ત્યાંથી નીકળી, ઉતાવળે ઉતાવળા રાત્રિએ 
કાજકુમારીના મહેલ નીચે આવ્યો. સેહેલના પહેલા મજલાની ખારી 
ઉઘાડી હતી અને તે કિલ્લાને લગતી જ હતી. 

ર્ક્તામાં' ઉભા ઉલ ખૈ ત્રણુ મેજ્લા ઉપર રહેલી કુમારી સાથે 
વાતચિત કરવી અસભવિત ટતી. તેમજ અધકાર વિશેષ હોવાથી 





હો 


કે 


૭૦ મલયસુ'દરી ચરિત. 





ફશ. અનકન૯૦- ---૫૦-૯૮૦૦૦-: જવન ૦૧૨-નર૨૦જઝડ. ન૧ન્‍૨.અ૯૦૦-૦ -જજઝનરક૦૪ ૭૫ 


રૃષિને વિષય પણુ સુદ્રિત-આચ્છાદિત થયો હતો. એટલે અહીંથી 
સલચસુંદરીના મેળાપની આશા વ્યર્થ ગઈ. પણુ તે નિરાશ ન 
થયો. હવે સાહસ કર્યા સિવાય છુટકો નથી એમ ધારી, એક કુદકે 
તે જમીન ઉપરથી કિક્લા ઉપર જઈ પડયો ત્યાંથી નજીકમાં પહેલા 
મજ્લાની ખારી ઉઘાડી હતી તેમાં રાજકુમાર પેહે. 


પ્રકરણુ ૧૮ સુ. 
શાણા ડતકવતી. 


“ન... 
“"6્નઈ99િ:“-:”“- 


કુમારે જે બારીમાં પ્રવેશ કર્યો. હતો તે સ્થળે વીરધવળ 
રોજાની ખીજ રાણી ડૅનક્વતી રહેતી હુતી. આ અવસર કે।ઈ એવે। જ 
“વિષમ હેતો! કે કર્મ સ'યોગે એ વખતે કેનક્વતીની પાસે એક પણુ દાસ 
કે દાસી નહોતી, પણુ હણી કૅનકવતી એકલી જ તે સેહેલસ્ાં હલી. 

આવી અ'ધારી રાત્રિએ પોતાના સેહેલમાં પેઠેલા રાજ્યુમારને 
જેઈ તે વિચારવા લાગી. અહો! આવે હિવ્યરૂપ ધારી અને સાહ- 
'સિક પુરૂષ આન સુધી કેઈ મારા જેવાસાં નથી આવ્યે.. તેભ 
“ખારીદ્રારા જુમારને ગ્ેવેશ ઝરતે! જયો નહોતો. તેથી વિચાર કરવા 
લાગી કે, આટલા ખધા ચોકીટારો છતાં આ પુર્ષે અહીં કેવી રીતે 
પ્રવેશ કર્યો હશે? નિશ્ચુ આ કોઈ વિઘાષ્ષર છે અથવા મહાન્ટૂ 
સત્ત્તાધિક પુરૂષ છે, કોઈ પણુ મચોજન સાટે હર્ષ પામતો ચાલ્યેદ 
આવે છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતી રાજ્વલ્લલા, યુમારના રૂપથી 


મોહ પામી તેના જવાના રસ્તામાં આડી ઉભી ૨ 


હી કુમારને કહેવા 
લાગી. હુ 


નરીત્તમ! તરહી આવ, અડીં આવ. આ ઉત્તમ આસનપર 
જૂ ૦ જૂ 
બેસ, સતે માન આપ અતે નિ:શ'ક્પણે મારા મનેરથી પૂરા કુર. 





રાણી કતકવતી. ૭૬ 





રાણીના આ શબ્રો સાંભળી રાજઝુમાર ચિતવવા લાગ્યો કે, 
“શ્ર રાજની રાણી હશે કે તેની ખેહેન હશે ? આવા ભયવાળા 
સ્થાનમાં પેસીને જે મનને સ્વાધીન ન રાખતા સ્વત'ત્ર-છટુ મૂકવામાં 
આવે અથવા પરસ્રીમાં આસક્તિ કરવામાં આવે તો, સ્વદારા સ'તોષ- 
ન્રત કેવી રીતે રહે ? તેમજ પ્છિકાર્યની સિદ્ધિ પણુ કેમ ખતે? 
વળી આ સ્ત્રીના અવયવો પરથી સપ સમજાય છે કે, આ કોઇની 
સ્રી છે માટે મારે તેના તરક પ્રીતિ ન કરતાં સાવધાન રહેયું જઇએ. 
છું અહીં સલયુંદરીની પાસે જવા આવ્યો છ તે પણુ તેનું હરણુ 
કેરવા માટે નહિ, તેમ તેની સાથે અનાચાર સેવવા માટે પણુ નહિ; 
ઝેવળ તેના ગ્રશ્ચને! ઉત્તર આપવા આવ્યો છ. તેમજ તે હજી 
કુમારી છે, તેની સાથે સ્નેહ ળ'ધન થાય તે પણુ તેનાં માત પિતાની 
સમ્મતિ સિવાય ડું કેદી તેની સાથે લગ્ન કરનાર નથી. નવાર 
કુમારીસ્રી તર્ક પણુ મારી આવી દહ લાગણી છે, તો પરણેલી 
પરસ્રી તરક્‌ તો માર્‌ મન બીલકુલ ન જ ખે'ચાવું નેઇએ. ” 

ઇત્યાદિ વિચાર કરી કુમારે સમયાતુસાર કાર્ય સિદ્ધ કરી 
લેવા માટે રાણી કનક્વતીને જણાવ્યુ 

હું મલયસુદરી માટે ટાઈ વસ્તુ લઈને આવ્યો છુ. તો મતે 
સલયસુ'દરીનું નિવાસસ્થાન ખતાવેો. મલયસુ'દરી કયાં રહે છે ? 
[ુ તેની પાસેથી પાછે મરીશ; એ અવસરે તમે જેમ કહેશે તેમ 
કરીશ. હુમણાં મને તેની પાસે જવાને! રસ્તે! ખતાવે।. 

કેતક્વતીએ કુમારતુ' ય્હૅનુ' માન્ય રાખી, નજીકના દાદર 
ઉપર થઈ સલયસુંદરીના સેહેલમાં જવાતો રસ્તે ખતાવ્યો. કુમાર 
માળ ઉપર ચડી ગયો ફે, રાજપત્ની કેનક્વતી હળવે હળવે તેની 
ષાછળ જઇ, ઠાર આગળ ગુસપતે ઉભી રહી અને તેએ આપસમાં 


૬ ક 


શુ' વાર્તાલાપ કરે છે, તે સાભળવા લાગી, 








છ્ર્‌ મલયસુ'રી ચરિત્ર. 


મક્રણુ ૧૯ સુ. 
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માજ્કુમારીનોા સેળાપ. 


કન" 
"6-ઝ"-ઃઃ્- 


કુમાર ન્ત્યારે રાજકુમારીના સેહેલમાં દાખલ થયે, વારે પૃવેષે 
જે ઝર્ખામાં તેને બેઠેલી દીઠી હતી, તેજ ઝર્‌ખામાં અને તેજ 
સ્થળે અત્યારે પણુ તે બેઠેલી હતી. ડાખા હાથમાં પોતાતું સુખ 
સ્થાપન ચર્ઝું” હતુ. તે દિશા તરક વારવાર ઉભી થઇને દૃણિ ફેર- 
વતી હતી, કુમારના સમાગમની આશા તેણે હવે સુકી હતી. 
સ્રુખમાંથી ઉષ્ણુશ્વાસ નિશ્વાસ નીકળતા હતા. ઝુખ સ્લાનિને પાસેયુ 
જણાતું હતું અને વિચારમાં લીન થઈ ગઈ હતી, તથા આજુબાજુ 
શું થાય છે તેતું' તેને ભાન નહોતુ. 

કુમાર થોડો વખત તેની સન્સુખ ઉલેો રહ્યો, પણુ તેતો 
ખરેખર ધ્યાન નિમગ્ન થઈ રહી હતી, તેથી જુમારના આગમનને 
પણુ તે નાણી શકી નહોતી. 


કુમારે જણાવ્યું. ““સૃગાક્ષી! આ તરક નજર કર. તારા 
હૃદયમાંથી નીકળી હુ' તારી સન્‍્સુખઃ ઉલો છુ- ” 


અસમૃતસમાન આ વચ્તૈ! સાંભળતાં જ પોતાની રોઝ પાછી 
વાળી નેસ તો પોતાની પાસે રાજકુમારને ઉલેલે। જેચો, તેને નેેતાં 
જ તત્કાળ સલયસુંદરી ઉભી થઈ, લન્ત્જળથી નસર સુખ કરી 
સન્સ્ુખ ઉભી. રહી.. ] 

રાજકુમારે જણાવ્યું “રાજકુમારી: ! તારા પ્રશ્ષને ઉત્તર 
આપવા માટેજ હુ અત્યારે આવા. વિષસસ્થાનમાં આવી ઉલ છુ. 
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રાજકુમારીતાો મેળાપ ૭૩ 





પૃથ્વીસ્થાનપુરના મહારાજા સુરપાળા અને મહારાર્ણી "પદ્માવતી તે 
મારા પિતાશ્રી અને માતુશ્રી છે. માર્‌ નામ સહાખળા કુસાર છે 
દેશ નવા નિંસિત્તે ગુસપણે હુ' મારા પરિવારની સાથે આવ્યો 
છી. આ રેશમાં માર્‌ આગમન ગુપ્ત જ છે. મારા પિતાશ્રીની આજ્ઞાથી 
મારા પ્રધાન સાથે હુ' આવ્યો છું, તથાપિ અહીંના લોકોને અને 
વિશેષ પ્રકારે તમારા પિતાશ્રી વીરધવળને કોઈ પણુ રીતે માર્‌ 
આવવુ જાડેર થસું નથી. 

આ આશ્ચર્યથી ભરપૂર નગરીને ન્નેતાં, ફરતાં ફરતાં તમારા 
પ્રાસાદ-મેહેલ નીચે આવ્યે; તેવામાં જન્માંતરના સ્તેહને પ્રગટ 
કરનાર અરસપરસ આપણે ટૃછિમેળાપ થયો. ત્યાર પછી જે થયુ 
તે આપણુ ખન્નેને પ્રકટજ છે. મહાન્‌ સ'કટમાં પ્રવેશ કરીને પણુ 
અત્યારે હું તમને મળવા આવ્યો 3. 

હવે હું જઈ છુ. મારાં માણસોને તૈયારી કરતાંજ મૂટીને 
હું આવ્યો છું. અમાર્‌' પ્રયાણુ હમણાંજ મારા શહેર તરક થશે.” 

કુમાર હમણાંજ મારી પાસેથી જવા માગે છે એમ ધારી 
લન્ઝ્ત અને મૌનપણું મૂકી, સલયસુદરીએ નસ્તાથી ખોલવું શર્‌ યશે. 

“રાજકુમાર | તમારે અહોંથી ખીલકુલ જવું નહિ હું તમને 
અરહોંથી જવા નહિ દઉં. તમારા દર્શનવિના હું પ્રાણુ ધારણુ કરવાને 
અસમર્થ છુ. ને તમે અતિ નિષ્ઠુર થઈ મારી અવજ્ઞા કરી ચાલ્યા 
જશે તો. હું માર પ્રાણને જલાંજલિ આપીશ, માટે મારાપર 
કરણા લાવોને અહીં જ રહી, સારા સતેરરથે પૂરણુ કરો. ન્ત્યાંસુધી 
હું તમને જ્ેપરે ત્યાં સુધી'જ મને નિવૃત્તિ રહેરો. 

રાજકુમાર! હું તમારી શી ભક્તિ કર્‌: આજન્મપર્ય'ત આ 


આત્મા તમને અર્ષણુ કર્‌ છુ. વિશેષમાં આ લક્મીધુ'જહાર તમે 
શ્રહુણુ કરે. 7 





૭૪ મલયસુ?રી ચરિત્ર. 





નદજ-નર સ ૦૦૨૨ડા૯શબ-નન૪ ઝ-ટ૨૪અ અરઝાાનડતક ગતનઝઅ ૨૦૪, 


જૂ 


આ પ્રમાણે કહી પોતાને હાથે તે હાર કુમારના કેડમાં 

નાખ્યો. હાર નાખીને જણાવ્યુ” કે, આ હાર મે આપના ગળામાં 
નાખ્યો, પણુ આ હારના ખાનાથી મે” તમને વરમાળા આરોપી 

છે. માટે અત્યારે ગાંધર્વ વિવાહુ કરી મને ચ્ડુણુ કરો અને પછી 
હું અત્યારેજ તમારી સાથે આવીશ. અન્યોન્ય વિચોગ જનિત 
દુ:ખ ન થાએ; એજ મારી પ્રખળ ઈચ્છા છે. 

સહાખળે ઉત્તર આપ્યો “ રાજકુમારી ! તમાર્‌' કહેવું સત 
છે. તમારા મનોરથો ઉત્તસ છે. મનનો ખરો સ'ક્લહ્પ તમે જણાવી 
આપ્યો છે, તથાપિ મનુષ્યોની સાક્ષીએ «ત્યાંસુધી માતા પિતા 
કન્યા ન આપે ત્યાંસુધી પોતાની ઈંચ્છાએ વિવાહ કરવે। તે 
કુલીન મતુષ્યોને ઉચિત નથી. 


અત્યારે તમાર્‌ પાણી ગ્રહણુ કરવાની અને સાથે લઈ જવાની 
હું ના પાડું છુ તેથી તમે ખેઠ ન કરશે! ઝુરશે! નહિ ઉતાવળ 
ને કરે. આંહો કેટલાક દિવસ સુધી શાંત ચિત્ત કરીને રહે. હૂં 
તમને વચ્નન આપું છુ કે અહીંથી જઇનેજ એવી રીતે મચત્ન 
કરીશ કે, તમારાં સાતા પિતા; તસાર્‌ લગ્ત મારી સાથેજ 


કરકે. 
હુવે શાંત થાએ. અને સને રજ આપે. ” 





૦3૭. 
હિઝ 


પ્રકરણુ ૨૦ સુ. 
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એપશ્માન સાતા, રંગમાં ભગ 





્્ડ 
ભવિષ્યના દંપતી આ પ્રમાણે -આન'ટમગ્ન થઈ આખર છટા 


પડવાની તૈચારી કરે છે, તેટલામાં અકેસ્માત્‌ ઝપાોઝપ સેહેલનાં 








અએર્માન માતા, રંગમાં ભ'ગ. છ્ષ 





દ્વાર ખધધ થયાં. દ્વાર ખ'ધ થતાં જ તેએ। નગૃતિમાં આવ્યાં. દ્રાર 
જોણું ખપ કર્યા”? ખ'ધ ફરવાનું કારણુ શું ? એમ ખન્ને જણુ વિચાર 
કર છે; એટલામાં કનકવતીનેો શખ્ઠ સભળાચે!. તે ખુશી થઈ 
તાબોટા-તાળીએ[પાડતી ખોલવા લાગી. અરે! લુચ્ચા મહાખળ 1! તુ' મને. 
ઠંગીને કુમારીને જઈ મળ્યો, તો યાદ રાખજે કે સને છેતરવાતું 
કૂળ હું તમને હમણાં જ અપાવું છું. મલયાસુંદરીએ સહાખળને 
જણાવ્યુ આ સારી એરમાન માતા છે. મેહેલને પહેલે માળે રહે 
છે. તે કોધપાયમાન થઈ હોય તેમ જણાય છે. અરે! મારી કેટલી 
ગક્લત! તે આહીં આવેલી છતાં તેને સે' ન «ણી, તેણે આપણી સર્વ 
ખીના દેખી અને સાંભળી જણાય છે. રખેને તે કાંઇ ઉત્પાત પેદા કરે. 

સહાખળે જણાવ્યું. સુંદરિ! «યારે હું તારી પાસે આવતો 
હતે તે અવસરે તેણે મને રસ્તામાં રોક્યો હતો. કામાતુર થઈ 
વિષય ચાચના ફરી હતી. મે' તેને આડું અવળી સમજાવી જુઠો 
ઉત્તર આપી શાંત કરી હતી; છતાં છુપા ટૂતની માકક મારી 
પાછળ આવી તેણે આપણે વ્યતિકર સાંભન્યો છે અને તેથી 
કૌધાતુર થઈ ૪1૨ અ"ધ કર્યા” જણાય છે. 

આ પ્રમાણે બન્ને જણુ પોતાની ગફ્લતને પશ્ચાતાપ કરતાં 
હતાં, તે અવસરે કૅનક્વતી દ્વારે તાછી મારી રાન પાસે ગઈ 
અને બન્ને જણુનો રેખેલો તથા સાંભળેલો! વૃતાંત, વિરેષ પ્રકારે 
સીઠુ' મરચું ભભરાવી કહી ખતાવ્યો. 

પોતાની સુત્રીનું સ્વચ્છટી અને અનાચારી વર્તન રાણીના 
સુખથી સાંભળતાં જ રાજાનાં નેત્રો કોધથી લાલ થઈ આવ્યાં. અનેફ 
સુભટેને સાથે લઇને, “ સારે, મારો, પકડો. પટો.” વિગેરે 
ચખ્દા કરતે! વીરધવળ રાજા, તત્કાળ સલયસઝુંદરીના સેડેક આગળ 
આવ્યો. સુભટોએ તે મેહેલ ચારે બાત્તુથી વેરી લીધે. 


"હ મલયેસુ'રી ચરિત્ર. 
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રાન્તના શબ્ટો સાંભળતાં જ રાજકુમારી ગભરાઈ ગઈ, હિસ્મત 
હારી ગઈ, ફુ:ખસસુદ્રમાં ડુબી ગઈ. “અરે! આ સુંદર આપૃતિ- 
"વાળા રીજકુમારતુ' જું થશે? હું તેનો ખચાવ ફેવી રીતે કરીશ ? 
ધિક્કાર થાએ મને વિષકન્યાએ કે, હજી તો મારા સ'સેલન જ-દૃછિ 
મેળાપ જ થચે છે, તેટલામાં તો આ કુમારને હું ઘાત કરાવનારી 
ચ. મારે નિસિત્તે આ સુરૂષ રત્નને હુમણાં જ વધ થસે. 9 
ઇત્યાદિ ચિતાનનળમાં ગુ'થાચેલી અને આકુળવ્યાકુળ થતી રાજ- 
-કુમારીને જેઇ સહાખળે તેને ધીરજ આપી. “હે સુંદરી! તું 
બીલકુલ ભચ ન રાખીશ અને મારા અનિઇ થવાની ચિંતા પણુ ન 
કરીશ. જે સુર્ષ આવા ભયવાળા સ્થાનમાં સાહસ ફરીને આવ્યે 
છે, તેની પાસે પોતાના રક્ષણુને પણુ ઉપાય હરો. ” 


આ પ્રમાતે જણાવી પોતાના કેશમાં ગુસ્ રાખેલી એક શુઢીકા 
“બહાર કોહી અને મલચસુંદરીના નેતાં જ પોતાના સુખસાં નાંખી. 
સભામાં ખેઠેલી ચ“પકસાલા રાણીતુ' રૂપ તેણુ સવારમાં જ રેખ્યુ” 
હેતું. તેવું જ રૂપ ગુટીકાના પ્રભાવથી કરી, સહાખળ સહયસુંદરી 
પાસે બેઠો. સાક્ષાત પોતાની માતાતું રૂપ જેઈ સલચસુંદરી 
1વિસ્મચઃ "પામી અને નિર્ભય થઈ શાંત ચિત્તે બેટી. 


રાજા પણુ તોછીં તોડી દ્વાર ઉઘાડી જુમારીના મેહેલમાં ટાખલ 
-થચે।. તપાસ કરતાં ચ'પકમાલાઃ સહિત સલચસુંદરીને ત્યાં બેઠેલી દીટી. 


રજા કૅનક્વતીના સન્સુખ ન્નેઈ બોલ્યો. પ્રિયા !-તપાસ કર. 
૧5૦ ર ૨ ક ફ શ કે ૦ #. ૭ ક ક. 
“લે સને. શું. લું હતું. અહીઃતો તે માંહીયું કાંઈપેણુ, જણાતું? નથી, 
ફનકવંતીઃ અદર આવીઇ ચારેબાજુ. તપાસ કરી,. તો : સાલો 
સહિત સલચંસુંટરી. સિવૌધ કેરઈ પણુ ખીજ્તુ' ન. જણાયું; : 


_એઆઓર્માન માતા રંગમાં ભ'ગ ૭૭ 


કૅનક્વતીને જેઈ ચ“પકમાલાતું રૂપ ધારણુ કરનાર મહાખળ 
ખોલ્યો “ આવો બેહેન ! આજે અકસ્માત આ મેહેલમાં તમે 
ક્યાંથી ? શું રાજન મારાપર કોપાયમાન થયા છે ? ” 

ચ*પકમાલા રાણીને જેઈ વ્યાં આવેલા સર્વ લેકે કૅનકવતીને 
આકેદશ કરવા લાગ્યા કે, ખરેખર શેોકયોની આપસની ષ્ય તેનાં. 
ખાળકે! ઉપર ઉતરે છે ને કૅનક્વતીના સ'મ'ધમાં પણુ તેમજ 
ખન્યું છે. કુનકવતીએ જણાવેલી વાત સત્ય નથી વિગેરે. 


કેનવતીએ જણાવ્યુ “ સ્વામીનાથ ! અહી આવેલા એક સુર્ષને. 
કુમારીએ લક્ષ્મીયુંજ હાર આપ્યો છે, આપ તેની તપાસ કરો. ” 


આ વાક્યો સાંભળતાં સ્ત્ીરૂપ ધારક કુમારે પોતાના કૅઠમાંથી 
કાઢી રાજને દેખાડયો. તે હાર સર્વ લોકોએ પણુ જેયે.. રાન્તની. 
શકા નિવૃત્ત થઈ. કૅનકવતીએ ઈ્યાથીજ આ પ્રમાણે અસત્ય વાત 
ઉભી કરી છે વિગેરે ખોલતા રાન્તદિ પોતપોતાને સ્થાને ગયા. 


ચ*પકમાલા રાણી એ વખતે એક જીદા મેહેલમાં હતી. તેને. 
આ વાતની ખખર પડી, પણુ શેોકચેોની આપસ આપસની ઝષ્યા્‌થી 
તેમજ પોતાની સુત્રીની લઘુતા થશે એમ પારી આ વાતમાં તેણે 
ખીલકુલ લક્ષ ન આપ્યુ. તેમજ તે સખળ'ધમાં કોઈની સાથે. 
વાતચીત પણુ ન કરી. 

પોતાની આ યશે લુ થયેલી જણી કેનક્વતી વિષાદ. 
પામી ચિંતવવા લાગી. અરે! ઝુમાર ક્યાં ગગો? આ શું થયુ'? 
સે' તેને ખરે[ણર નતેયો હતો. શુ' મને બ્રમ તો! નહિ થયો હોય ? 
હદ! હા 1 અધા માણુમા મારી નિંદા કરે છે. ચાર કોટવાળને દડ 
તેવી મારી સ્થિનિ થઈ. અસત્ય બોધલનાર તરરીકે મારી પ્રખ્ચાતિ 
થઈ. તમા કુમારીએજ મારી આટલી લઘુતા કરાવી છે. સલયસુંદરી. 





'૭૮ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 
સારી પૂર્વજન્મની ખરેખર વેરણુ છે. તેને હાલતી, ચાલતી, 
ખોલતી જતાં પણુ મને ઉદ્દંગ થાય છે આ કુમારી ક્યારે અનચમાં 
પડેશે અથવા ક્યારે મરી જશે. મત્યાદિ ચિતવન કરતી કનકવતી 
પોતાના સેહેલમાં આવી. 

જ્ેળાહુળ સર્વ શાંત થતાં ઘણી ખારીક્તાથી તપાસ કરી 
“સલયસુંદરીએ સેહેલનાં દ્વારો મધ કર્યા, એટલે સહાખળે સુખ્યમાંથી 
ગગુઢીકા ખહાર કાઢી પોતાતું સ્વભાવિક રૂપં મકટ કર્યું. 


ચ દ 


સહાખળ--રાજકુમારી ! આ સર્વ મહિસા મારી પાસે રહેલી 
'ગુઢીકાનો છે, 

સલયાસુદરી--આ ગુટીકા આપને ક્યાંથી મળી ? 

સહાખળ--એક દિવસ સારા શહેરમાં એક વિદ્યાસિદ્ધ સુર્ષ 
આવ્યો હતે, તેની સેં સારી રીતે સેવા કરી હતી. તુષ્માન થઈ 
તે સિદ્ધપુર્ષે રૂપપરાવર્તન કરવા વિગેરેના અનેક પ્રચોગે ખતાવ્યા 
છે. તે સર્વ મે' સિદ્ધ કરી રાખ્યાં છે. તે માંહીથી અ! ગુઢીકા છે. 
“જેના પ્રભાવથી આજે આ આક્તર્‌પ સઝુદ્રનો હું પાર પાષ્ચો છું 


સલયસુદરી--આવાજ ચમત્કારિક પ્રયોગવાળી ખીજી પણુ 
"ગુટીકા- આપની પાસે છે ? પા * 


સહાબળ--હા, છે. તેને પ્રભાવ એવો છે કે આંખાના રસ 
"સાથે ઘસી તિલક ડરવાથી સ્ત્રી, સુર્ષતુ' રૂપ ધારણુ કરી શકે છે, 


"પણુ તે ગુટીકા અત્યારે અહીં સારી પાસે નથી. 


પણુ હુવે મસે અહીંથી જવા રો. તહીં વિશેષ રહેવાથી 
વળી કોઈ બીજે ઉત્પાત ન થાય. સુરિ! આપણે: વિધિ--પૂર્વ કર્સ્ડ 
અત્યારે અતુરુળ છે. નહિતર આપણે રુર્થભ સ ચોગ અડ્સ્માત્‌ 
જેવી રીતે ખની શે? “તે વિષિજ આપણી નિરતર ચિંતા કરશે: 


એઆર્માન માતા ₹ંગમાંભ'ગ છ્ટ 


આપણે ચિંતા કરવાની કાંઈ જર્‌ર નથી. લ્યો; હું તમને એક 
ભ્લોક આપું છુ. મનની શાંતિ માટે તેનું” નિરંતર સ્મરણુ કરજે 
અને સ'ક્ટ સમચે તો વારવાર તેને! ભાવાર્થ યાદ કરશે. આ 
ગ્રમાણે કહ્ઠી મહાખળ એક શ્લોક આપે છે. 
સિષતે ચજિપિસ્તત્લ્યા, ત સ્થાત્‌ દરયિતિવ ॥। 
પ્તમેવોત્લુજ સિત્ત, શુષાયાંશિતવેન્દૂન્‌ 1૨1 ' 

આખરે તે! પૂર્વ કર્મ જેમ કરે છે, તે મમાણે ચાય છે; 
પણુ હૃદયમાં ચિંતવ્યા પ્રમાણે થતુ' નથી. આ ચિત્ત ઉત્સુક થઇને 
'જ્‌ાગટ અનેક ઉપાય ચિંતવ્યા કરે છે. 

રાજકુમારી ! પૂર્વ કર્મની પ્રબળતા હોય તે પ્રમાણે કાર્ય 
અની આવે છે. જે કાર્ય પ્રખળ કર્માધીન છે તેને માટે કરાયેલો 
ગ્રયત્ન નિષ્કૂળ ,જાય છે. વાવેલ ખીજ અવશ્ય ઉગરેજ. આ કાર- 
શુથી ઉદ્યમ ન કરશે એમ માર્‌ કૅહેવુ' નથી; પણુ મહાન્‌ આપત્તિ 
ગ્રસગે મતિ સુંઝાઈ જતાં, “આ' વિચારો હૃદયને ધીરજ આપૅ 
છે, વિશેષ સંતાપ કરવા દેતા નથી. નવીન કર્મ અધ થતેર અટકાવે 
છે, સમભાવે ટર્મ વેદાવે છે અને ઉત્સાહિત રાખે છે, કે, આ 
કર્મ' લ્ૈગવાઈ જતાં જ હું આ વિપત્તિમાંથી સુક્ત થઈશ. વળી 
આ માર્‌ કથન ગ્રમળ કર્મોદય ચા નિકાચીત-અવસ્ય ભોગવવા 
લાયક કર્મોદય આશ્રિનેજ છે. માટે હે રાજકૃમારી! આ શ્લોકને 
તેવા પ્રસંગમાં અવસ્ય સદ્ઉપચોગગ કરજે. 

ટાંકણાથી કોતરેલા અક્ષરોની માકક આ શ્લોક સલયસુંદરીના 
છૂદયમાં કોતરાઈ રહ્ઞો. *લે।ક્તે! ભાવાર્થ વિચારી તે મસ્તક ધુણાવા 
લાગી. અહા ! કૃમારનો શે! વિવેક ! કેવી ઉત્તમ ખુદ્ધિ! પર્સ્ડ « 
શાસ્માંકેટલી નિસુલુતા !મારા ભાગ્યોદયથી જ આ સમાગમ થયો છે. 








૮૦ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 


ડત-૦-૯-ર૦નન૦ડ-નસા-૨૦૦૮૯-૦૦-ક, 





-સ્‍ત૦૦૦૦૫૦નડ-ત૫.-૧-૦૦૦નન૨ન૦ ૭૮૧૦૦૦૦ ૦ઝનઝઇનઝઝ૦-જ:તર-૨૦૦૦.અા૪,૦નાન,જનનસાન જન્ય ઝડપ. 


સહાખમળ--હુવે સને રાજી ખુશી થઈ રતન આપે. વખત 
ઘણે। થઇ ગયો છે, મારાં માણુસો મારી રાહ જતાં ચિતામાં પડ્યાં હેશે- 

મલયસુ'દરી--જએ? શખ્ટ નિઃસ્તેદૂતા સૂચક છે. માટે 
તેવી રન હુ' મારા સુખથી નજ આપુ; છતાં આપતું મન જવાને 
વિશેષ ઉત્સુક્ર છે અને આપ મારી સાશ્રે વિવાહિત થવાતે સને 
ક્ખુલાત આપો છે, તો હું અત્યારે એટલાથી જ સતોય પામી 
જણાવું છુ કે, “ તમારો માર્ગ નિવિથ્ન થાએ અને શાંતિથી 
આપ નિર્ણય કરેલ સ્થળે પહોંચો.' આ શખ્દો બોલતાં જ 
આંખમાં અક્ર ભરાઈ આવ્યાં, કઠ ર્‌ધાઇ ગયે, એટલે આગળ 


સલયસુ "દર્‌ીથી વિશેષ ન આલાજ્ુ તેથી નિનિમેષ દખ થી ભહાખળને 
નનેલી ઉભી રહી. 


સહાખળઝુમારે પણુ છેવટની સ્તેહુ લાગણી દર્શાવી, કોઈ ન 
જાણે તેસ જે રસ્તેથી આવ્યો હતો, તેજ રસ્તે થઈ પાછે નીકળી 
પડચેો. અને તૈયાર થઈ રહેલા પરિવારને આવી સન્યે. 


પ્રયાણુ કરતાં રસ્તામાં રાજકુસારીને પરણુવાના અનેક ઉપાયૉ 
ચિંતવવા લાગ્યો. તે વિચારમાંને વિચારમાં અવિચ્છિન્ન પ્રયાણે થોડાજ 
વખતમાં સહાખલ કુમાર પૃથ્વીસ્થાનંપુરમોં આવી પહેંચ્ચે. 


માતાપિતાને નસસ્કાર કરી, સલયસુ“ટઢરી પાસેથી લાવેલ 
લક્ષ્મીયુજહાર પિતાને સૉંપ્યો. પિતાએ ન્ત્યારે હારપ્રાસિતું કારણુ 
પૂછ્યુ, ત્યારે શરમથી અસત્ય ઉત્તર આપ્યો કે, ચ'દ્રાવતીના 
રાજસુત્ર સલયકેતુકુમારે સિત્રાઈનો સખ'ધે આ હાર સને આપ્યો છે. 
,  શાજાએ કુમારની ઘણી પ્રશ'સા કરી, પુત્ર ! તારી ૩ળા કોઈ 
અલૌકિક 'છે. ઘણા થોડાજ વખતમાં તે ફૅમાર સાથ્રે' તારી આવી 


ગાઢ મિત્રાઈ થઈ. ઇત્યાદિ દ ગ્રશસા કરી રાજાએ તે હાર કુમારની 


ઓરમાન ભાતા રંગમાં ભ'ગ રૃ 


હેન 


ઝડ: ડડ 
સાતા પદ્માવતીને સોંપ્યો. માતાએ પણુ પુત્રની પ્રશ'સા કરી તે 
દિવ્ય હાર પોતાના કૅઠમાં નાંખ્યો. 

રાજકુમાર અહોનિશ ઝના વિચ્રાર કર્યા કરે છે કે તેના 
પિતાએ નહિ અર્ષશુ કરેલી તે કન્યાનું હું કેવી રીતે પાણિગ્રડણુ 
કરીશ ? તે કુમારી સમક્ષ આ પ્રતિસ્તા સે ખરેખર ડુષ્કર કરી છે. 
આ પ્રતિજ્તાનો નિર્વાહુ મારે કેવી રીતે કરવો ? આ ચુસ વાત 
સતાપિતાને કેમ કહેવાય ર પત્યાદિ વિચાર કરતો ર1%કુમા૨ 
ચિંતાતુર થઈ રહ્યો છે. 





મકરણુ ૨૧ સુ. 


ડસ્વડ્ક્ક 


સ્વય'વર ભ'ડપ, મહાબળતે આમત્રણ. 


-્ક્ડ્ડઝ્- 

ચ'દ્રાવતીના મહારાજા વીરધવળે મોકલાવેલ ટત રાજસભામાં 
આવી પહોંચ્યો. ખરે અવસરે મિત્રતા ભૂલાઈ જવાતી નથી. સુર- 
પાળ રાજા, મહામળ કુમાર અને સામત, પ્રધાનાદિ સભામાં બીરા- 
જેલા છે. પ્રતિડારે પ્રવેશ કરાવેલો ટૂત રાજાને નમસ્કાર ટરી, ક્ષેમ- 
વાર્તા કહેવા પૂર્વક પોતાના સ્વાસિનો આદેશ નિવેદન કેરવા લાગ્યો. 

“ શહાારાનન સુસ્પાળ ! ચ'દ્રાવતીપતિના પરમ મિત્ર | માર્‌ 
આગમન ચ'દ્રાવતીથી થયું છે. અમારા સહારાનએ આપન સર્જ 
કુકુંબને પ્રભામ પૂર્વક શાન્તિ ઈચ્છી છે. વિદ્દેષ વિસ્તપ્તિ કરવાની 
એજ છે કે, મડાસજા વીરધવળને રતિંથી પણુ અધિક ર્પવાન્‌ 
સલયસુંદરી નામની કન્યા છે. અમારા મહડારાન્તએ તેમનો સ્વય'વર 
મંડપ રશ્યો છે. વશપર"પરાથી આવેલ વજસાર નામનું પતુષ્ય તે 
મંડપમાં મૃફ્વાર્મા આવરે. પોતાના પશકમથી જે કમાર ધનુપ્યપર 
પ્રત્યંચા ચડાવરે, તેને તે રાજકુમારી વરમાળા આરેપશે. 


૮૨ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 





આ સ્વય'વર ઉપર અનેક રાજઝુમારોને આમ ત્રણુ કરવાને 
દૂતો! સોક્લવાસાં આવ્યા છે, મહાનૂ ગુણુવાન; રૂપવાન્‌ સહાખળ- 
ઝુમારને બોલાવવા નિમિત્તે મને સોફેલવામાં આવ્યો છે. આજે જેઠ 
માસની અ'ધારી એકાદશી છે. સ્વય'વર્તુ' સઝુહૂર્ત જેઠ વદ ચતુદશીતું 
છે. સને સો[કલ્યાને ઘણા દિવસે। થયા છે; પણુ રસ્તામાં ખીમાર 
થવાથી હું વખતસર આવી શકયો નથી. માટે હે મહારાન્ત ! હવે 
વખત ઘણે થોડો છે, તો મહાબળકુમારને તરત ચચ'દ્રાવતી તર 
આવવાને અપ આજ્ઞા ફરો. વિલ'ખ કરવાનો હવે વખત નથી.” 


મહારાજના વીરધવળના આમ'ત્રણુથી રાજા ઘણે! ખુશી થયે. 


આમત્રણુ ઘણા સાનપૂર્વક સ્વીકારી, ટ્ૂતને વસ્રાદિકિથી સત્કાર કરી 
વિસર્જન ડર્ચો. 


સહાબળકુમાર આ વખતે રાજાની જડે જ બેઠેલો હતે. 
ટૂતનાં વચનો સાંભળી તેતું હૃદય પ્રમોદથી પ્રફુલ્લિત થયું. તે 
ચિતવવા લાગ્યો. અહા! સુણ્યની ફેવી પ્રબળતા ! જે પાર્ચું હુ 
તે થઝું. કકડીને ભૂખ લાગી હતી, તેવામાં થાળમાં પકવાને। આવી 
પડયાં તેમજ થર્યું. જે કાર્ય સામર્થ્યથી કે ધનથી થવું સ'શય યુક્ત 
હેતું, તેજ કાર્ય દૈવયોગથી ઝુડીસાં આવી પડયુ”. મારી ચિંતાને 
સોટો ભાગ આજે ટ્ર થયે દુઃખને। સંચાર નણ થયે. મન છુર્ષથી 
પૂર્ણ થયું. અહા! શું પુણ્યતું માહાત્સ્ય ર વિધાતા પણુ અતુકુળ 
જ ને! ઓગણીશ વસા કામ સિદ્ધ થયું' એમ કહી શકાય. 
પિતાના આદેશથી હું જલટી ચ'દ્રાવતીમાં જઈશ. ખીન્ત રાજઝુમારેતું 
સાન મર્દન ફરી મલચસુંટરીતું પા્ણીગ્રહણુ કરી કુતાર્થ. - થઇશ, 
ઈત્યાદિ અનેક વિચાર લહેરીઓથી હર્ષાયુળ થચેલા રાજકુસાર 
તરક રાજાએ દૃષિ કરી જણાવ્યું. 


સ્વય'વર સ'ડપ, મહાબળને આસતત્રણુ. ૮૩ 


“ખોટા મડાખળ! તુ' આજ જ સ્વય'વર ઉપર ચ-દ્રાવતી 
સુરીમાં જવાની તૈયારી કર. સાથે સોટુ સૈન્ય લઈ જજે. ચ"દ્રાવતીપતિ 
મ્રોટો રાજ છે. તેમજ મારે મિત્ર હોવાથી વિરોષ પ્રકારે સાનનીય છે.” 

સહાબળકુમાર હાથ નતેડી, મસ્તક નમાવી, વિનયથી બોલ્યે! 
“ પિતાજી ! આપની આણા પ્રમાણુ છે. આપ કહો તે અવસરે 
જવાને તૈયાર છુ.” 

શાન્તએ પ્રધાન તરક નજર કરી જણોવ્યું. ચદ્રાવતી તરક 
રવાના થવા સૈન્ય તૈયાર કરો, રાન્તનેો હુકમ થતાં જ સૈન્યમાં 
તૈયારી થવા લાગી. 

રાજ--મહાખળ ! ચ'દ્રાવતીથી લાવેલ લક્ષ્મીયુંજ હાર તુ 
સાથે લક જજે. 

સહાખળ--પિતાજી! હું ન્‍્યારે નિદ્ટામાં હાઉ પ, તે વેળાએ 
અદશ્યરૂપે મને નિરંતર કોઈ ઉપદ્રવ કરે છે. કોઈ વખત વસ, 
તો કોઈ વખત શસ, કોઈ વખત આભૃષણુ કે ખીજી કોઇ ઉત્તમ 
વસ્તુ મારી પાસે હોય તે લઈ ત્તય છે કોઈ વખત ભચ'કર હાસ્ય 

કરી મને ખીઠઠરાવે છે. મારી માતા પાસેથી કાલ રાષે ન તે હાર 
મે' લીષો હતે; પણુ તેજ રાત્રિએ મારા ગળામાંથી તે કાઢી ગયુ” 
છે. તે હાર ગચ્દો જણી મારી માતા એટલું ખશ કલ્પાંત કરે છે 
કે, તેના દુ:ખથી હું આજે અત્યત વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છું. 

પિતાજી] મારી માતાને શાંત કરવા મે' તેમની પાસે એવી 
ગૃતિત્તા ટરી છે કે, નને પાંચ દિવસમાં તે હાર લાવી ન આરઝુ 
તો અશ્નિર્મા પ્રવેશ કર્‌ 


મારી માતાએ પણુ એવીન પ્રતિત્ત કરી છે કે ત્તે હાર 


ન્‌ 
એળે તો! ભારે પલુ મરડું. 


૮૪ મલચસુ'દરી ચરિત્ર. 





અટશ્ચપણે શા સર્વ વસ્તુએતું હરણુ કરનાર કોઈ જન્સાંતરનેા 
વૈરી ભૂત કે રાક્ષસ હોય એમ'સાર્‌ માનડું છે. 

પિતાજી ! મારી આવે વિચાર છે કે, આજ રાત્રીએ બે કે 
ન્રણ પ્રહર પર્યત સારા શચનગૃહેસાં હથીયાર સહીત સારે ન્તગત 
ગહેડું. એ અવસરે ને તે દુટ્ટ આવે તો તેને જીતી હાર પ્રસુખ 
સર્વ વસ્તુઓ તેની પાસેથી લઈ, તેમાંથી હાર મારી માતાને સોંપી, 
પાછલી રાત્રિએ મારે ચ'દ્રાવતી તરફે પ્રયાણુ કરવું. આ ગ્રસાણે 
રહી સહાળળ ઉલ રહ્યો. 

રાજએ તેમ કરવાને રજ આપી સ્‍હાખળ પિતાને નમસ્કાર 
જરી પોતાના સહેલમાં ગયે. 





પ્રકરણુ ૨૨ સુ 
સ્ય્સ્્્્ઝડ 
લગ્નમાં વિધ્ન, મહાબળનુ' અપહુરણુ 
જેઠે વહ અએકાદશીની તધારી રાત્રી 'પૃચ્વીપર છાઈ રહી હતી, 
અ'ધક્ઠાર ચારે દિશામાં વ્યાપી રહ્વો હતો. છુટક છુટક તારાએ 
કોઈકે પ્રકાશ આપતા હતા; પણુ અંધકાર વિશેષ હોવાથી તેતો 
પ્રકાશ સપણ જણાતો નહોતો. આખા શહેરમાં શાંતિ ષથરાઈ હતી. 
સહેલના સર્વ વિભાગોમાં કોઈપણુ મતુષ્યનો સ“ચાર થતો નહીતે।. 
આ વખતે પોતાનો વાસભુવનમાં હાથસાં ખડ્ગ લઈ, દીપ- 
કના ત્રધારા પાછળ ચુસપણે, સાવધાન થઈ સહાખળ કુમાર ઉભો 
હેતો. પોતાની શચ્યામાં એક વસ્ત્ર પાથરી, તેની મતુષ્ય સરખી. 
આરુતિ કરી તેના ઉપર વસ્ત્ર આચ્છાદિત ડયુ“ હતું. વાસ- 
લુવનની એડ ખારી સિવાય સર્વ દ્વારો ખ'ધ કર્યા" હતાં. ગમે તે 


લગ્નમાં વિધ્ન, મહાબળતુ' અપહરણ ૮પ 





હોય, રારીરના જેખમે પણુ આજે તેને સન્‍તજડ શિક્ષા આપવી છે, 
એન વિચાર કરતો કરતે! રાજકુમાર ઉલ્ો છે. 


હ 


ગરધ્ય રાત્રિનો “સમય થયે. હશે, તે અરસામાં ખુલ્લા ઝરૂખા- 
શાથી એક હાથ અદર પ્રવેશ કરતો કુમારને જણાયે, તે નેતાંજ 
તે વિશેષ પ્રકારે સાવધાન થયો, હાથ તે વાસભુવનમાં કરવા લાગ્યો. 
તેને નઇ કુમાર આશ્ચર્ય સ[હેત ચિંતવવા લાગ્યો અરે! શરીર 
સિવાય એકલે! હાથ કેમ દેખાય છે ? વળી કકણુ પ્રસુખ ભૃષણૂ।થી 
ભૂષિત, તેમજ સરલ હોવાથી હાથ કોઈ સ્રીનો હોય તેમ જણાય 
છે. આજ સ્રી મને નિરતર ઉપદ્રવ કરે છે. તે ઘણા દિવસે આજેજ 
દેખાણી છે, માટે મારે તેતે હમણાં પૂર્ણ શિક્ષા આપવી. 


દૈવીમાયાના કારણુથી તેતું થરીર ચુસ જણાય છે. ખડગનટ 
ઘાથી ને હુ તેને! હાથ છેદી નાખુ તો તે કરી મારે હાથ નહિ 
આવે અને એમ થશે તે! લદ્દમીપુહાર કેવી રીતે મળશે ? માટે 
તેનો હાથ તો ન કાપવો; પણુ તેને સર્વથા પકડી લેવી. આ ઈરા- 
દાથી સહુસા ઝુદીને કુમાર તેના હાથપર ચઢી બેઠો અને પાતાના 
અનને હાથશ્રી તે હાથ દૃહપણુ પકડી રાખ્યો. 


કુમારના આવા સાહસથી તે હાથ સેહેલમાં વધારે વખત 
સ રોકાર્તાં આકાશમાં ઉંચે ચડવા લાગ્યો. કુમાર તે ડાથપર બેસીજ 
રહો. આકાશમાં જતાં વાયુના નેરેરથી ચાલતી ધ્વજની સાકક તે 
હાથ કપવા લાગ્યો. હાથ ઉપરથી કુમારને ફેકી દેવા માટે તેણે 
ઘણુ પ્રયત્ન કર્ચો. વારવાર હાથ જમીન તરક તરછોડયો, પણુ 
તેનો પ્રયાસ નિષ્દ્ળા ગયે; કેમકે કુમાર પણુ નીચે પડવાના ભયથી 
સેને મજબૂત પકડી રાખતો હતો. હાથ ઉંચે જઈ નીચા ષડતે- 


૮૬ સલયાસુ'રી ચરિત્ર 


હાય તેમ ડેલવા લાગ્યો. થોડા વખતમાં તો તે દેવીનું સ'પૂર્ણું 
શરીર ભહાખલના નનેવાસાં આર્વ્યું. 


કુમાર વિચારવા લાગ્યો કે, આ કોઈ દેવી દેખાય છે. તેને 
વધારે વખત હેરાન કરવાથી, કદાચ કોપાયમાન થઈ સસુદ્રમાં કે 
પર્વતની ખીણુમાં મને ટ્રેંકી દેશે, માટે હવે વધારે વખત આ 
હાથ ઉપર રહેવું તે મારા માટે સલામતી ભરેલું નથી. એમ વિચાર 
કરી, નેરથી એક, સ્ુણિનો પ્રહાર દેવીના મસ્તક ઉપર કર્ચ. આ. 
પ્રહાર પડતાંજ તે દેવી કર્ણુસ્વરે રદન કરલી બોલવા લાગી. “ હે 
સાહસિક ! કરૂણા કરી સને મૂકી દે. હવેથી હું તને હેરાન નહિ. 
કરૂં ' કુમારૈ કર્ણાથી તેનો હાથ સૂફી દીધા. હાથ મૂકતાંજ તે દેવી. 
જીવ લને નાસ્રી ગઈ. તેનો જવાને! માર્ગ પણુ કુમારને ન દેખાચે।. 


દેવીનો! હાથ સૂકતાંજ ફૅમાર નિરાધારપણુ આકાશથી નીચા 
પડ્યો. નીચે પડતાંજ સૂર્ચ્છા આવી ગઈ. વનના શીતળ વાયુવડે 
આશ્ચાસન કરતાં કુમાર કેટલાક વખત પછી શુદ્ધિમાં આવ્યો. પડ- 
વાથી તેને વિશેષ વ્યથા-પીડા થઈ નહોતી. કુમાર ચિતવવા લાગ્યો. 
હું ક્યાં પડેચો] છું” ર વસ્તીમાં ? પાહાડ ઉપર ? વૃક્ષ ઉપર? ઝે 
જમીન ઉપર ? બૅ અવસરે ગાઢ અ'ધકાર હોવાથી દૃષિથી કાંઈ 
દેખાઈ શકાય તેસ નહોતું. હાથથી નીચેના ભાગનો સ્પર્શ કરતાં 
તેને જણાયું કે, હું આંખાની ટોચ ઉપર રહેલે છું. આંખાનાં ફળે 
પાકેલાં જણાય છે અને તેથી આંખો નીચા નમી રહ્યો છે. કુમાર 
તરતજ ત્યાંથી બૅઠો થયે, અને શરીરનો ભાર સહન કરી શકે 
તેવી મજ્ણુત શાખાનો આશ્રય લીધે. શ 
થોડા વખત પછી આંખાથી નીચો ઉતર્યો. અતે તેના થડ 

પાસે ઉભે! રહી વિચાર કેરવા લાગ્યો. 


લગ્નમાં વિધ્ન, મહાખળતુ' અપણુરણુ. ૮૭ 


અહા! દેવીએ કરેલા અપહરણુથી હું આજે કેવી અવસ્થા 
પાસ્ચો છું ? લક્ષ્મીયુજહાર હવે મને કેવી રીતે અને ક્યાંથી 
મળશે? હાર મેળવ્યા સિવાય માતા આગળ કરેલી પ્રતિજ્ઞાનો નિર્વાહ 
હૂં કેવી રીતે કરી શકીશ ? હાર સિવાય માતા કેમ જીવશે ? માતાના 
સમરણુથી પિતા કેમ પ્રાણુ ધારી શકરો ? હા ! હા ! અત્યારે મારા 
વ'શનો સ'હાર્‌ ચવાનો વખત આવી પણોંચ્ચો છે. એ વિધિ 1! 
તારી અકળકળા છે, ઘડીકમાં તું રમાડે છે, હસાવે છે, આશા 
અ'ધાવે છે અને ઉંચા શિખરપર ચડાવે છે. થોડાજ વખતમાં તેજ 
મનુષ્યોને તું ખ'ધાવે છે, રોવરાવે છે, નિરાશ કરે છે અને ઉંચા 
શિખરથી નીચે1 પછાડે છે. તાર આડું વિલસિત મહાત્માએજ 
જાણી શકે છે, આ પ્રમાણ ચિતામાં મગ્ન થઈ રહ્યો છે. 








મકરણુ ૨૩ સુ. 


મલયસુ'દરી અજગરતા સુખમાં. 


ડડ. 


રાત્રિનો ત્રીજે પ્રહર શરૂ થઇ ગયો હતે. આકાશમાં 
તારાએ ચમકતા હતા. તારાના પ્રકાશથી અ'ધકાર કાંઇક એછે 
થયો હતે.. ચ'દ્રોદ્ય થવાની પણુ તૈયારી હતી. રાત્રી હોવાથી 
વિશેષ પ્રકારે મતુષ્યોને! સંચાર ખ'ધ હતો. આ અવસરે આંખાના 


જાડ ઉપર બેઠા બેઠો સહ્ાખળ અનેક પ્રકારનાં માનસિક તર'ગેદ 
ઉછાળી રહ્યો હતે1. 


આ અવસરે તેજ આગ્રવૃક્ષના મૂછ નજીક ત્તેરથી ઘસડાટ 
ચતો તેનાં સાંભળવામાં આવ્યો. સાવધાન થઈ કમાર વૃક્ષના મૂછા 





૮૮ સલયસુ'દરી ચરિત્ર 


તરફે દૃષ્ટિ કરે છે તો નજીકમાં એક મહોટો અજગર આવતે! 
જણાયો. તેના સુખમાં અરધું ગળેલું' માણુસ જણાતું હેતુ. 


કુમાર ચિતવવા લાગ્યો. આ કૂર પ્રાણી માણુસને ગળીને 
આ ઝાડ સાથે આંટો સમારી-ભરડો દઈ સારી નાખવા સાટે આવે 
છે. આ અજગરના સુખમાં પડેલા પ્રાણીએ જે હુ' જીવિતદાન આપુ 
તો, આ વિપત્તિમાં માર્‌ આવી પડવું પણુ સકફેળ થયું ગણાય. 
કાળચકે દરે% સતુષ્યતે સાથે ફરી રહ્યું છે. જન્સ્યો તેને મરવુ 
અવસ્ય છે જ. નાશવ'ત આ શરીરથી પરને ઉપકાર થાય તેજ સકળ 
છે. હુ પોતેજ હમણાં મરણુના સુખમાંથી બચ્યો છું, તો આ 
ક્ષણુભ ગુર શરીરથી અવશ્ય પરને। ઉપકાર કેરવો। જ. એસ નિશ્ચય કરી, 
કેરૂણાથી પૂર્ણું" હઢયવાળે કુમાર સાહસ અવલ'ખી વૃક્ષથીનીચે ઉતર્યો. 


અજગર આંખાની નજીક આવી, જેવામાં તેને આંટો ફરી વળી 
અધ ગળેલ સાણુસને ભશ્ચરડી સારી નાખવા પ્રયત્ત ફરે છે, 
તેવામાં કુમારે તેના ખે હોઠે બે હાથથી પકડી લીધા, અને જીર્ણ 
વસ્તની સાક્ક તેના ઉભા બે વિભાગડરી નાખ્યા. અજગરના સુખના 
ખે વિભાગ થતાંજ, તેના સ્ુખમાંથી મ'ટ ચૈતન્યવાળી એક ્ુવાન 
સ્રી નીકળી પડી. 


તે સ્ત્રી જીવતી હતી, છતાં' અત્યારે તેનામાં જેઈ એ તેટલી 
સાવધાનતા નહેિતી. તથાપિ ઘણા વખતના પરિચ્રચવાળી હેય તેમ 
“સતને સહાખળ કુમારતું શરણ થજે” આટલા શખ્દછો નીચા 
પડતાં પડતાં તેના સ્ુખમાંથી નીડુળી ગયા. 


પોતાના નામને યાદ કરતી તે સ્રીને નેંઈ કુમારને . ઘણે વિસ્મય 
થયો. હાથમાંથી અજગરની ખે ટ્રાળા ટૂર ફે”કી દઇ, નજીક આવી; 
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નીહાળી નીહાળીને તે સ્રીનુ' સુખ નવા લાગ્યો. જેતાં પૂવે" ચ'દ્રાવ- 
તીના રાજમહેલમાં નેચેલી સલયસુદરીના સરખી આકૃતિ જણાવા 
લાગી. તેથી કુમારને વિશેષ આશ્ચર્ય થયું. પરોપકારની લાગણી 
તો હતી જ, તેમાં વળી આતો ગ્રેમપાત્ર, એટલે સોતું' અને સુગધ. 
કુમાર તેની નજીક આવી બેઠો. પાસે બેસી પોતાના વસ્રવડે શીતળ 
પવત નાખવા લાચ્યો. એ અવસરે મૂર્ચ્છામાં પરવશ થચેલી ખાછાના 
સુખમાંયો હૃદયમાં ક્ોતરાઈ રહેલો અને વિશેષ પ્રકારે મનન થયેલે। 
શખ્ટનો! ધ્વનિ નીકળ્યો. 


વષસે ચરિધિસ્તત્સ્વા, સ સ્નાત્‌ રર્યાચિતિર્સ । 
પવમેવોત્યુજું સિસ્ઇ છુપાયા શિતયેર્વદૂત ॥ ૨ ॥ 


આ શ્લે!ક સાંભળતાં જ સહામળે નિર્ણય કર્ચો કે, આ 
સલયસુંદરી જ છે. તેથી વિશેષ તેનુ” શરીર સાહન કરવા-ઠખાવવા 
લાગ્યો; વનના શીતળ પવનથી અને સહાબળની મદદથી થોડા 
વખતમાં કુમારીએ પોતાની દૃછિ ખોલી. 

સહાખળે જણાવ્યું, “ મૃગાક્ષી ! નિદ્રાનો હ્યાગ કર. સ્વસ્થ થા. 
તારી આ અવસ્થા નેઈ માર્‌ હૃદય આકુળવ્યાકુળ થાય છે. 





આ શાખ્ટ્ો કાન પર અથડાતાં જ નેત્ર ઉઘાડી રાજખાળા 
બેઠી થઈ. પોતાની પાસે બેઠેલા અને શરીરને સ'વાહુન કેરતા રાજ- 
કુમાર સહાખળને નઈ, તેના હર્ષે પાર ન રહ્યો. તેના રોસેરાસમાં 
આનદ ઉછળી આવ્યો. પોતાને માથે પડેલું દુ:ખ ભૂલી ગઈ. શરીર 
સજાથી, વસ્ર ખરાનર પહેરી, સ્નિગ્ધ દૃછિએ કુમારના સન્સુખ નનેઈ રહી. 

સલ્યસુંદરી--રાજકુમાર ! હું કેવી રીતે જીવતી રહી ? અને 
તમારા મેળાપ અહી' અકસ્માત્‌ કેવી રીતે થયે! ? 





દર સલયસુ'દરી ચરિત્ર 


સહાખળ--રાજકુમારી | તે વાત આપણે "પછી કરીશું. આ 
નજીકમાં નદી જણુય છે, ત્યાં જઈ પ્રથમ તાર્‌' શરીર મળ અને 
કાદવથી ખરડાચેલું છે તે સાક્્‌ કરીએ. 

સલચસુ'દરી--જેવી આપની આજ્ઞા. 

અન્તે જણુ નદીના કિનારા પર ગયાં. શરીર સાષ્ટ કરી, વ 
પોઈ, પાણી પી, પાછાં કરી તેજ આશ્ચવૃક્ષની નીચે આવી ખેઠોં. 

સલયસુંદરી--જરા સ્વસ્થ થઈ રાજકુમાર ! તસે આંહી કયાંથી ? 
સહાખળે પે પોતાનો વૃત્તાંત, વ્ય'તર્‌ીએ હરણુ કર્યાથી તે, અજગરતુ 
વિદ્ારણુ કર્ઝું ત્યાં સી કહી ખતાવ્યો. તે વૃત્તાંત સાંભળતાં સલય- 
સુ'દરી કુમારના ધૈર્ય અને સાહસથી ચમત્કાર પાસી વારવાર 
પોતાનું મસ્તક છુણાવવા લાગી. કુમાર ઉપર સ્તેહવાળી કૃછિ જે"ક્તા 
તેણે જણાવ્યું. સુંદર ! તમે ઘણું કટ સહન કર્યુ. 

“ શહાખળ--સુંદરી ! તું તારી વાર્તા મને મૂળથી જણાવ. 
મારા જવા પછી શું શું ખનાવ ખન્ચયા ? આ ભયકર અજગસ્ના 
ઉદરમાં તું કેવી રીતે આવી પડી ? અનેક સુભટોથી વિટાએલ રાજમેહેલમાં 
રહેનારી, તતે આ પાપી અજગરે ગળીને આંહી કેવી રીતે આણી ? 
સલયસુદરી--ન્હાલા ! અજગરના સુખમાં ફેવી રીતે પડી 
તે હું જણુતી નથી. તે સિવાયનો સર્વ વૃત્તાંત હું આપને કહું છું 
આપ વજસસાન હદય કરીને સાંભળશે. 
 સશલયસુદરી પોતાને વૃત્તાંત શર્‌ કરે છે, તેવામાં કોઈ માણુ- 
સના પગલાંનો અવાજ મહાખળને કાને આવ્યો. સહાખળ તરત 
સાવધાન થયો અને વિચાર કસવા લાગ્યો કે રાત્રિની અદર આવા 
સરેશમાં કરનાર કોણુ હશે ? આવી અ'ધારી રાત્રિમાં ટૂરનાર ચોર, 
૦ર, જુગારી કે ઘાતફી હે હોવા જેઈએ. જે. તેવોજ સુર્ષ હાય 
તતો! સ્રી પાસે છતાં તેને શિક્ષા આપવાં કાસ મતે અશક્ય થઈ પડરે- 
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અથવા કોઈ રાજકુમારીનો સબધી હશે તે!, કુંમારીને મારી. 
પાસે જેઈ તે ઉપદ્રવ કરશે. એમ પારી કેશપાશમાંથી ચુટીકા કાઢી, 
તેજ આંખાના રસમાં ઘસી, કુમારીના ભાળે-કષાળમાં તિલક કર્યુ” તે. 
શુટીકાના પ્રભાવથી સલયસુદરી પુર્ષર્પે થઈગઈ. સુર્ષરૂપ થયૅથું જેઈ. 
કુમાર જણાર્વ્યું. રાજકુમારી જ્યાંસુધી મારા થુકેથી આ તિલક 
ખગાડવામાં નહિં આવે ત્યાંસુધી આ તાર્‌' ચુર્ષતું' રૂપ કાયમ રહેશે. 
હજી રાત્રિ વધારે છે. ઉન્માગેચ કોઈ ચાલ્યુ” આવે છે. “તે કેણુ 
છે? તેને ન્ત્યાંસુધી નિર્ણય ન થાય ત્યાંસુધી અને હવે પછીના 
તેવા પ્રસગોમાં પણુ તાર્‌ આવું રૂપ કરવાની જરૂર છે. 

સલયસુદરી--આપને જેસ યોગ્ય લાગે તેમ કરો, આ શરીર. 
જન્મપર્ય“ત આપનેજ સેપેથું છે. 

સહાખળ--તાર્‌ ટહેવુ' ગશખર છે, પણુ હવે આ માણુસ. 
નજીક આવે છે. આપણે મૌન રહેવું જેઈએ. વળી તે માણુસ 
ગમે તે હો, પણુ તારે નિર્ભાયજ રહેવું. ન્યાં સુધી તું મારી. 
"પાસે છે, ત્યાંસુધી તારો વાળ પણુ વાંકો થવા નહી દઉં. વધારે 
શું કહુ, તારા માથા ઉપર થઇને જતે વાયુ પણુ ને તને ફુઃખ 
આપીને જશે તો તેના પણુ અટકાવ કરીશ. આ પ્રમાણે કુમારીને. 
પીરજ આપી ખ'ને મૌનપણે ઉભા રહ્યાં. એટલામાં ઉતાવળી ઉતાવળી. 
નછીક આવતી એક સ્ત્રી તેમના નેવામાં આવી. કુમારે તેને મૃટુ- 
સ્વરે બોલાવી. શુલે ! તું કોણુ છે ? અ'ધારી રાત્રિએ એકાકી કેમ ? 
તારા શરીરપર આટલે! ખધો કુન્તરા-કપારો શા માટે? આંહી 
નજીકમાં કયું શેહેર છે ? ત્યાં કોણુ રાજા રાન્ય કરે છે? અમે. 
પરદેશી છીએ, અહીજ રાત્રિએ રહ્યા છીએ, તેથી અમે આ પ્રદે- 


શથી અજાણ્યા છીએ. મધુર સ્વરે અને મીઠા વચને કુમારે તેને 
આશ્ચાસન આપ્યુ. 


નઃ 


નૈ 


સલયસુ%રી ચરિત્ર 





કુમાર ઉપર વિશ્વાસ પામેલી તે સ્ત્રીએ જણાવ્યું યું કે, હે ક્ષત્રિય 
કુમારે ! તસે જે પૂછડું, તેનો ઉત્તર હું તમને આસુ છું. 


જ્ડુ* 


તમે જે સ્થળે ઉભા છે, તે સ્થળ ગે।ળા નદીના કિનારાતુ' 
રું. આ નજીક ચ'દ્રાવતીપુરી છે, ત્યાં વીરધવળ રાન્ત રાન્ત્ય કરે છે. 


કુમાર સનસાંજ બોલી ઉઠયો, અરે ! આતો સોટું આશ્ચર્ય ] 
રેવીએ મતને કેચાં લાવી મૂડયો ? પડતો પડતો હું કયાં પડયો ? 
“અહા ! મારા પિતા સતને જે સ્શ્રળે સોકલવાના જવા અને સાર્‌ 
વાંછિત જે સ્થળે હેતું, તેજ સ્થળે આવી પહોચ્ચો છુ. 


અહો ! પુણ્યનો વૈભવ ! ચમના સુખમાં ગચેથી કુમારી પણુ 

સને અહી' જીવતી મળી. મારો વિધાતા હજી સ છે. વિઘ્નો 
“ણુ અતુકૂછા સુખર્પ થાય છે. ખરેખર વિથ્નોથી કે સ'ક્ટોથી ખેટ 
કરવો ન જેઈ. પણુ “જે થાય તે સારા સાટે એ સાન. 


સહાખળ--તલદ્દે ! જ આ રાત્તને ઘેર હમણાં કાંઈ નવીન 
"જાણુવા લાયકે બીના ખની છે 


આવનાર સ્રી--હા, તે રાજને એક સલયસુદરી નામની 
કુવરી હતી. તેને માટે રાજ્યએ સ્વય'વર સડપ ક છે. રાજ- 
સુત્રોને બોલાવવા નિસિત્ત અનેક સ્થળે ટતા. મોકલ્યા છે. આજ્થી 
ત્રીજે દિવસે અચાત્‌ ચતુદશી ને દિવસે સ્વય'વર ચવાનો હતે, તેને- 
માટે ઘણા હર્ષથી રાન્તએ સર્વ સામગ્રી તૈચાર કરી હતી, પણુ તે 
જે દરીની, એર્સાન સાતા કેનક્વતીએ રંગમાં ભ'ગ પાડયો 
ક 


છે. કનક્વતીની સે સોમા નામની હું સખ્ય હાસો 3, તેના દરેક રહુ-" 


સ્ચોને. જાણુનારી, તેસજ દરેક કાર્યમાં આગેવાની ભર્ચોય ભાગ લેનારી: 
જે ફોઈ હચ તે [ડું પોતેજ ૪. * કડ ર 


'હ€૪ મલયસુ'દરી ચરિત્ર 


નિશ્ચય થાય છે કે, હું સારી કરેલી પ્રતિસ્ઞા પૂર્ણ કરીશ, માર્‌ 
સર્વ ડુટુંબ જીવતું રહેશે અને મારી માતાને પણુ હર્ષ થશે. 
સહાખળ--સેાસા! તે હાર લઇને કૅનક્વતીએ શું કર્યું” ? 
“હેમણાં તે હાર કયાં છે ? 
સેપમા--હાર સળ્યાથી હર્ષ: પાસતી કૅનક્વતીએ સને જણાવ્યુ. 
હે હલે | અપૂર્વ આશ્ચર્ય તું નતો ખરી. મતુષ્યોના સ-ચાર વિનાના 
સ્થાનમાં “આ? કુમારી સલયસુરીનેો હાર અકસ્માત્‌ મારા ઠમાં 
આવી પડયો છે. તું તપાસ કર. આ મહેલમાં કોઈ છીપું સાણુસ 
તે! નથીને, જેણું આ હાર અહીં ફેક્યો હોય. મે' અને વિશેષ 
ગ્રકારે તેણીએ સર્વત્ર તપાસ કેરી પણુ કોઈ જવામાં ન આવ્યુ. 
થોડીવાર મૌન રહી, કાંધકે વિચાર કરી, કેનક્વતીએ સને 
જણાવ્યું, “આ હારના લાભની વાર્તા તારે કોઇને પણુ ન કહેવી. ? 
મે ક્ખુલ કર્યું, એટલે તેણે હારને એક સ્થળે છુપાવ્યો, ત્યાર 
“પછી અસે બન્ને જણુ રાન પાસે ગયાં. 
કૅનવતી--સ્વામીનાથ ! આપ એકાંતમાં પધારો, સરે કાંઈ. 
આપના હિતની અને લાભની વાત કહેવાની છે. 


વીરધવળ--ઘણ્‌ી સારી વાત. રાજા ઉડી એકાંતસાં ઝૅનક- 
“વતીની સાથે બેઠે. 


કેનકવતી--સ્વાસીનાથ ! પૃથ્વીસ્થાન 


સુરના સ્વામી જ્ઝુરપાળ 
લ ૧ 
રાજાને મહાન્‌ પરાકમી અને તેજસ્વી સહાખળ નાસને। કુમાર છે: 


૨ નિ * 
તેનું એક માણુસ નિરંતર ગુસપણે અહીંઆ તમારી અતિવહાલી 
કુમારી સલક્સુ'દરીની પાસે આવે છે. રાનયના ભૂષણુતુલ્ય “ લક્ષ્મી- 


ગુંજ હાર? આજેજ તેની સાશ્રે મહાબળ માટે કુમારીએ સોકલ્યેદ 
જે. સાથે જણાવ્યુ” પણુ છે કે, 


ઈસ્વર્યવરના સિષથી સોટા સૈન્ય 


મલયસુ'દરી અજગરતાં સુખમાં લપ 


ઝગ “૬ “સક 
સહિત તસે અહીં આવને. ખીજ રાજકુમારો પણુ આવરે, તે પણ્‌ 
તમને મદદ કરે તેવો સ' કેત કરી રાખને. આ રાન્ય તમે ઞહણુ 
ડરને, હું તમારી સાચે લગ્ન કરીશ. 


મહારાજા | ખરેખર કુમારી સરલ સ્વભાવની છે. તેને રાનત્ય- 
લોભી, પૂર્ત, પોતાના ખળથી ગર્વિત, સહાખળ કુમારે ભરમાવીને 
પોતાને સ્વાધીન કરી લીધી છે. તેથીજ તેણે આવો શય'કર રાજ- 
દ્રોહ અને કુળઘાતકપણાને। વિચાર કર્ચ છે 


ગ્રાણુનાથ ! સ્રીઓની ખુદ્ધિ તુચ્છ જાય છે. તેની વાણી 
મધુર હોય છે, પણુ હૃદય વજથી પણુ કઢીણુ હાય છે. સુખમાં 
જુદુ અને હૃદયમાં કાંઈ જુદજ હાય છે. મૂર્ખ આએ, પિતા, 
બ્રાતા અને પતિ પ્રસુખતે મહા અનર્થની જાળમાં ફસાવે છે. 
સ્વામીન્‌]1 સહા અનર્ય* થશે એમ પારી /આ- ગુપત રહુરય સે 
આપને નિવેદિતિ કર્યું” છે. આ સ'ખ'ધમાં આપને ચેગ્ય લાગે તેમ કરો. 


સારા વચને પર આપને પ્રતીતિ ન 'આંવંતી” હોય તો, 
કુમારી પાસે આપ હારની તપાસ કરે. ઈહાદિ અનેક અસત્ય વચ્ચનોા 
વડે રાજનને એટલે; ખધેદ પ્રકેઈષિત કર્ચ કે, રેષાંધ રાન્તસમે તત્કાળ 
અસોને વિસજન કેરી, કુમારીની સાતા ચ'પકમાલાને એકાંતે 
ઓલાવી, કેનકવતીની કહેલી સર્વ વાતનિવેદિતિ કરી. 


ચ'પકમાલાએ આ વાત માનવાને અનાકાની કરી, પણુ દ છેવટે 
ત્તેણીએ જણાવ્યુ કે, રાજન્‌! મલયસુદરી તે હાર ન આપે તો 
ત્તે વાત સય છે એસ માનવામાં ડૉઈ હરકત નથી. રાણીનો અભિ" 
ગ્રાય મેળવી રાનતએ સલયયસુંદરીને પોતાની પાસે બોલાવી અને 
તેની પાસે હાર ત્રાગ્યો. પ્રથમ તો. કુમારી સ'બ્રોંત થઈ; પછી ક 
“પાસી અને-છેવર્ટે થોડીવાર વિચાર કરી તેણે ઉત્તર"આપ્યો “જે 


લદ મલયસુ%રી ચરિત્ર 
ડડ 





નનન, 





પિતાજી !'તે હાર મારા પાસેથી ચોરાઈ ગયો હાય તેમ જણાય 
છે. તપાસ કરતાં મને મળતો! નથી. ?' 

આ ઉત્તર મળતાંજ કોપથી રાતના તેતો લાલ થઈ આવ્યાં, 
હોઠ ક્રકવા લાગ્યા, શરીર કપવા લાગ્યુ". 
ઉઠ્યો. “ અરે પાપિણી ! મારી પાસેથી ટ્રે 
અતાવ, તારાં કર્તવવ્યની સને ખખર પડી છે. ” 


જેરથી રાજા ખોલી 
“4. તારૂં જુખ ન 


સ તરક અ પક્માલા પણુ તિરસ્કાર ડરી ફીટકાર રેવા લાગી. 
માતા સહિત પિતાને કોધાતુર થયાં નાણી સલયસુંદરી તત્કાળ 
લાંથી પાછી કરી પોતાના મેહેલમાં આવી. 

સુખપર શેરટની છાયા છવાઈ રહી. અરે 
માતાપિતાના સ'બ'પ્રમાં કાંઈ પણુ અપ્રિય 
સારા ધારવામાં નથી. મારા પર ખન્નેને 
વહાલામાં વહાલી વસ્તુ ચારાઈ જે તાશ પ 
બન્યું હશે; છતાં તેઓએ આવે કેપપ કેઈ પણુ વખત કર્ય નથી. 
મારાપર પિતાજી જરા સાત્ર ગુસ્સે થતાં નહાતા. આજે આવે 
અસહ્ય કોપ શા માટે! આ કારણુની સને કાંધ ખબર પડતી નથી. 
હેવે શું થશે વિગેરે સુખથી ખોલતી, હૃદયથી ઝીચ્તી, દુ:ખીણી થઈ 
રાજ્મેહેલસાં ઉઢાસીનપણે આવી બેડી. 


! આ શું ? સ્નેહી 
કયું” હોય તેમ ખીલકુલ 
આવડો કોપ શા સાટે ? 


સી, એમ કેઈ વખત 


રાજાએ ચ"'પકમાલાને જણાવ્યુ, દેવી ! આ ફૂ 
કુમારીએ હાર મહાખળને સૌંપ્ચે! છે. કેનકવતીનુ કહેવું અસત્ય 
નથી. પાસે હાર નથી. એકઠા મળેલા અનેક રુછઠ રાજ્કુમાસા પાસે 
તે પાપિણી સને સારી નખાવશે. આ ડુષ કેવરી આપણુતે પ્રાણુથી પણુ 
વહાલી હતી. જેને માટે મહાન્‌ ખચ્ચ્થી 


સ્વચવર સ'ડપની તૈચારી 
કૅરી છે. પુત્રીને ખડાને તે આપણી વેરથુ નીકળી. ખરેખર રાગી 


હંદયવાળી 





મલયસુંદરી અજગરતાં સુખમાં હજ 


થયેલી સ્ત્રી જીવિતવ્ય અપે છે અને વિર્ત થયેલી સ્રી જીવથી 
મારે છે મિત્રને શઝુ કરે છે અને શત્ઠુને પણુ મિત્ર ખનાવે છે. 
સાટે હે પ્રિયા ! મારો એવે વિત્રાર થાય છે જે, «ત્યાંસુધી તે દુષ્ટ 
વેરી કુમારો આવી નથી પહોંચ્યા, લાં સુધીમાં આ છોકરીને 
સુખે નાથ કરી શકારો. ઈત્યાદિ અનેક વિચારો કરતાં, રાણી સાથે 
શનએ દુઃખે રાત્રિ પસાર કરી. પ્રાત:કાળ થતાં જ કેોટવાળને 
ખોલાવી રાનએ આદેશ આપ્યો કે, અરે દ'૩ પાશિક ! મારી 
પાપિષ્ટ કુમારી સલચસુ'દરીને અહીંથી ટ્ર લઇ જઈ, તારે જીવથી 
સારી નાખવી. આના સખ'ધમાં તારે બીલકુલ વિચાર કરવો! નહિ 
તેમજ પૂછવું પણુ નહિ. 





આ વૃત્તાંતની ખખર પડતાંજ ખુદ્ધિનિધાન સુખુદ્ધિ પ્રધાન 
રાન પાસે આવ્યો. અત્યારે રાજનો કોધ શરીરમાં સમાતો! નહોતે।, 
પણુ શરીરથી ખડાર આવ્યો હતો. કોધથી ધમધમતા રાજને જેઈ 
નજક આવી પ્રધાને નમસ્કાર કરી જણાવ્યુ. 


મહારાન્ન | આવું અસમંજસ અને દાર્‌ણુ કાર્ય શા માટે 
આદું” છે? શું હમણાં સલયસુ'દરી આપની પુત્રી નથી ? આપનો 
સ્તેહુ તેના ઉપરથી કું' ચાલ્યો ગયો ? કન્યાએ કાંઇ મહાન્‌ અપ- 
શાધ કર્યો છે ? મહારાન્ન જે કાર્ય કરવું તે ખટુ વિચાર પૂર્વક કરવું 
સેઇએ. અવિશ્વાસ્તિ કાર્યને! વિપાક મરણુથી પણુ વિરોધ દુ:સહ આવે છે. 


રન્ત--પ્રધાન ! તમાર કહેવું ખરાખર છે, પણુ હું અવિશ્વા- 
રિત કાર્ય કરતો! નથી. કૃમારીએ ભય'કર ગુને। કર્ચો છે. તેણું મારા 
વશતો ઉચ્છેદ'કરવાર્નું કાવતર્‌” રચ્યું છે. આજે તે પકડાઈ ગયુ" 
છે. ઈત્યાદિ ક્હેવાપૂર્વક ઝનકવતીએ કહેલો સર્વ વૃત્તાંત એવી 


હ૮ મલયસૈદરી ચરિત્ર 


આનન૦સ,-૦૦-ન. નનન. 


રીતે પ્રધાનને સમજાવ્યો ફે પ્રધાન ભયથી મૌન ધારી રહ્યો. વિશેષ 
તપાસ ફરવાની તેની હિમ્મત કે છહુદ્ધિ ચાલી નહિ. 

રાજાના આદેશથી જોટવાળ કેટલાક માણુસો।ને સાથે લઈ સલય- 
સુંદરીના મેહેલમાં આવ્યો અને મ'દસ્વરે સલયસુદરીને કહેવા લાગ્યો. 


રાજકુમારી ! રાન્ન તમારા પર કે।પપાયમાન થયા છે. તમારે 
વપ્ર કરવાની મને આજ્ઞા આપેલી છે. હા ! હતભાગ્ય, પરાધીન- 
વૃત્તિ! હું જુ કર્‌. 


આ અવસરે સલચસુંદરીનાં તેત્રમાંથી અશ્રુનો પ્રવાડુ ચાલી 
રહ્યો હતો; અશ્ચુથી વસ્રો ભીંજ્તઈ ગયાં હતાં, સુખ દીનતા લરેલું 
જણાતું હતું અને હવે શું કરવું એ વિચારમાં સમૂહ થઈ ગઈ હતી 
મટસ્વરે ફુમારીએ ઉત્તર આપ્યો. 


કોટવાળ | મારાપર આવડો કે।પ થવાતું કારણુ તમે ફાઈ ન્તણેપ 
છો. ? કોટવાળે જણાવ્યું, રાજયુત્રો ! હું આ વાતનો કાંઈ પણુ 
પરમાર્થ જાણુતો નથી. 


સલયસુદરી બેભાન સ્થિતિમાં બોલવા લાગી, પિતાજી! 
નિર્રોષગ બાળાપર નિષ્કારણુ આટલે! ખધે કેપ ! ચાદ રાખશે। તમસે 
મહાન્‌ પશ્ચાત્તાપ થશે. હા! હા! એવે! તે વ. વૈર્‌ી કેણુ 
હેરી કે જેણે રાજાના મતપર આવે! વિસ'વાદ ઠંસાવ્યે। છે ! ષિતાજી ! 
તમારે હાથે આજપર્ય“ત આવું અવિચારિત કાર્ચ થયુ નથી. આજે 
આ તમને શું સુજ્યું છે? અપત્યપરને। નિ: સીસ સ્નેહ કયાં ગયે, કે 
થાયો વખત ખહાર ગઇ હોઉં તો પણુ અનિષ્ઠની શકા ઉત્પન્ન જરતા ? 


અરે સાતા ચ'પક્સાલા!' લું પણુ આજે પથ્થરની સાકેકે કઠોર 
કેમ થઈ? સ્તેડુથી લાલન પાલન કરી આજે કાંઇ યુક્તાયુક્ત વિચાર 


---___.---:----------- 
મલયરુદરી અજગરના સુખમાં ક્ટ 


-...--..................--.-...----------------------:- 
પણુ કરલી નથી? મે'અપરાધ કર્ચો છે એમ પણુકદાચ તને જણાય 
તેોદપણુ શુ બાળકનો એક અપરાધ પણુ માતા સહન ન કરે ? 
* અરે! અસીમ સ્તેહવાન્‌ ખાંધવ સલયકેતુ તું પણુ આજે કેમ 

મૌન પ્રી રહ્યો છે! આ વિષમતા શાથી ઉત્્પતત થઈ? ચર્હો 
આવી મતે મૂછથી કેમ જણાવતેદ નથી 1 

અરે! એવો તે મેં શેદ ચુડા કર્યો છે કે આજ સર્વ પરિ- 
વાર્તો। સ્તેહુ મારાપરથી મૂળથી ઉઠી ગયો? એવા ક્યા રુષથી 
વજની માકક કઠોર હુદયવાળોા, ઓ સર્વ પશ્વાર મારા તરક થઈ 
રહ્યો છે? હા? નિશ્ચે મારાં સુર્ય આજે મૂળથી ઉચ્છેટ થયાં છે 
નહિ'તર આ સ્નેહી પરિવાર પણુ વૈરીની માફક આજે દ્વેષી કેમ થાય ? 

હૈ ભૂમિદેવી! મને તારા ટૃટયમાં વિવર કરી આપ કૈ તે 
રસાતળમાં પ્રવેશ કરી હુ' શાંતિ યાસુ'. આ પ્રમાણે બોલતી, ઝુરલી, 
એદ પામતી સલયસુંદરી વિશેષ સાવચેતીમાં આવી વિચ્રારવા લ્વાગી 
કે, એક્વાર હું પિતાજીને વિગ્તસિ કર્‌ કે, “ મારો શુ' અપરાધ છે. 
ત્યારપછી મારા ભાગ્યમાં જેમ હશે તેમ થશે. એમ ધારીવેગવતી 
દાસીને બે!લાવી પોતાનો અભિપ્રાય જણાવી રાન્ત પાસે મોકલી. 

થેગવતી રાન પાસે આવી હાથ «નેડી વિત્તસિ કરવા લાગી કે- 
“ મડાશનજ! સલયઝુંદરી મપ્રી સારક્ત કહેવરાવે છે કે મેં 
આપને! શું અપરાધ કર્ચ છે, તે આપ જણાવશે. મારા અપરાધની 
સને ખાત્રી ઘરો તતો, અવરય મરવા પહેલાં મને સતોષ થશે કે, 
પિતાજીએ મારા અપરાધના ખદલે આપ્યા છે. વળી આપે મને 
મારી નાખવા માટે કોટવાળને હુકમ આપ્યો છે તો જે આપની 
આત્તા હોય તો હું એક વખત આપનાં અને મારી માતાનાં દર્શન. 
ટેરવા અને છેલ્લી લેટ કરવા માટે આવું. આ વાત.પણુ . આપત. 


૨૦૦ મલયસુ'%રો ચરિત્ર. 








સત ન હોય તો તે ત્યાં રહીને જ આપને, અ'પડમાલા માતાને 
અતે એરસાન માતા કૅનકવતી આદિ સર્વને છેડા નમસ્કાર ડરે છે. ” 

રાજાએ રોપ કરી જણાવ્યું. અરે! પાપિણી છેકરી ! નહિ 
કૅરવા લાયક કાર્ય કેરીને મારી પાસેથી “અપરાધ? ન્તણુવા માગે 
છે. અહા! સ્રીઓનો શે. ગુઢ અભિષાય ! શી કપટ ગવીણુતા ! 
પરતે પ્રતોતિ કૅરાવનારાં કેવાં તેનાં મધુર વાકચે। ? 

અરે દાસી! મને તેના પ્રણામની કાંઈ જરૂર નથી. હૃદયમાં 
વિષતુલ્ય પણુ ઝુખે અસૃત સરખાં તેનાં વચ્ચનનો પણુ સાંભળવાં 
નથી. તું કહી દેજે કે અહોં આવીને જ્રુખ પણુ ન રેખાડે અને 
કોટવાળ જેમ કૅડે તેમ મરણુ સાધી લે. 

રાજાનાં આવાં છેવટનાં વચનો સાંભળી દાસીને ઘણુ દુઃખ 
લાગ્યું. તેનું હૃદય ભરાઈ આવ્યુ. આંખમાંથી અશ્રુધારા ચાલવા 
લાગી. છેવટે ધીરજ પરી દાસીએ સલયસુદરીનો છેલ્લે 
સ'રેશે! જણાવ્યો. 

મહારાજા 1 આપતો આ છેલ્લે જ આદેશ છે તો સલયસુ'દરી 
ગોળા નદીના કિનારાપર પાતાળસમૂળા નામનો અ'ધારો અને ઉચો 
કુવા છે તેમાં ઝ'પાપાત કરી સરણુ સાધરો. આ આટલા શખ્દો 
કહી રાજા તરફથી ઉત્તર સાંભળવા પણુ ખોટી ન થતાં, દાસી તત્કાળ. 
સલયસુંદરી પાસે આવી અને બનેલ હકીકત સવિસ્તર જણાવી. 

શાણી અને સમન્નુ સલયસુંદરીને અત્યારે ખરી કસેટીને 
વખત હતો. અચાનક તેને સાથે આ આફત આવી પડી હતી. તે 
અત્યારે પોતાનાં કિલણ ડર્મોને જ નિંદતી હતી. ખાલ્યાવસ્થાસાં તેને 
જે િક્ષણુ આપવામાં આવ્યું હતું, તે શિક્ષણુના પ્રભાવથી જ 
આવી વિપત્તિમાં તેની હિસ્મત ખની [રહી હતી. તેના સુખમાંથી 
ઘણીવાર આ શખ્દો નીકળતા હતા. 


સલયસુ'દરી અજગરના સુખમાં ૧૦૨ 


? “સન સિવી જસે તેરી થરો, 
સિ થાય ૪ર સિતવ્યું તાર; 
સ સિત્ત થાન ઝતઝુવડ શર્ે, 
અત્તેજ ઝવાવ સિતતે કા તાલ?” ॥૬ ॥ 


રાજનો છેવટનો હુકમ સાંભળી મલયસુદરી મરવાને તૈયાર 
થઈ. પ'ચપરસેઈછી મ“્રને નપ કરતી, અ'ધકુવાનું લક્ષ કરી, નિર્ભ- 
ચપણે પોતાના રક્ષકની આગળ ચાલવા લાગી- 


રાજકુમારીની આ સ્થિતિ જેઈ તેના સ્નેહી સખી વર્ગની 
સ્થિતિ બહુ દયાજનક દેખાતી હતી. તે વર્ગ ચાધારાં આંસુએ રડતો 
અને વિલાપ કરતે! હતેો!. કુમારી! તારી આ દશા તેઈ અમારું 
હૃધ્ય કાં કુટી જતું નથી] દુ:ખથી દગ્યમ્રાણે।! તમે શા માટે બેસી 
રહ્યા છો? અરે! તારા મધુર આલાપ, સાસ્તિક ગોછી અને હૃદયની 
સરલતાથી થતો. આન'દ હુવે કોની પાસેથી મેળવીશું? તારી આ 
દશા અમને કાં ન પ્રાપ્ત થઈ? હવે જીવતાં અમે શા કામનાં? 
આજે જ ખસખર અમે નિર્નાથ થયાં. તારા વિનાં આ શહેર મૂકી 
રુવે અન્ય સ્થળે જઈ વસીશું; વિગેરે બાકી તેએ રડતાં અને 
આ્તને રડાવતાં સૂતાં. 

'રાજ્કુમારીને રાજાએ મારી નાખવાને હુકમ કર્યો છે.” આ 
વાત સાંભળીને શહેરમાં કોલાડલ મચી રહ્યો. પ્રજાના આગેવાને 
તેના બચાવ મારે રાશ્તની પાસે આવી વિરત્તિ કરવા લાગ્યા. -* 

“છે નરાધીશ! આ કોપ કરવાનું ઠૈકાણુ' નથી. ભૂલ આવી 
શને અપતોસ્ે-આળકાએ શ્પરાધ પણ્‌ કર્યો છતાં શું તેને રેડા- 
તદ આપવો ચોચ્ય છે? છે વિંચક્ષણુ મડારાજ ! સે તળે આવે 
અનર્ધ્દ દરવે! પાયે હતેોદ તેર ગ્યા સ્વયવર મ“ડપ શા માંડે સૈયાર 


શ૦ર્‌ સલયસુ'રી ચસ્ત્રિ 





કરાવ્યેપ? કેન્યાના વિવાહ માટે ઉત્સુક થઈ આવેલા સેકડો ગમે 
રાજઝુમારોને તસે શું ઉત્તર આપશે ? 
મહારાણી અ'પકમાલા ! ઝુમારીની માતા છતાં આવા ટટ 
કાર્યથી રાજને શા માટે મના નથી ટ્ટરતાં ? ” 

ઈત્યાદિ અનેક પ્રકારે પ્રજાના આગેવાનોએ શાન્ત તથા રાણીને 
સમળન્તવ્યાં છતાં કોધ્ાંધ રાજા એક પ્રીટી ખે ન થયે. તેણે પોતાને 
નિશ્ચય ન ફેરવ્યો, ત્યારે ઉદાસીન ચહેરે પ્રજાના આગેવાને 
પાછા ર્ફ્યા. 

અનેક રાજસુર્ષોથી વી'ટાએલી રાજકુમારી અધ ઝુવાના કાંઠાપર 

આવી પહોંચી. પચ પરસેણિતું શરણુ લઈ, સમહાખળકઝુમારને યાદ 
'કેરતી, લોકોના હાહાકાર વચ્ચે વીજળીની ઝડપે રાજકુમારીએ તે 
"કુવાસાં પડતું સૂક્યું. ઝુમારીના વિરહુથી, ગુણાતુરાગી અને કૅર્ણાળી 
મવૃષ્યોના -નેત્રોસાંથી અશ્રધારા વહેવા લાગી. કે[ઈ રાજાની નિંદા 
કરતા હતા. કેઈ દુટટ દૈવને આળ'ભો આપતા હતા. એવી રીતે 
'કુસારીના દુ:ખે લોકે રાત્રિના વખતે પોતાને સુક્ઠામે આવ્યા. 

રાજકુમારીએ પોતાને હાથે અધ કુવામાં ઝપાપાત કર્યે, 
ઈત્યાદિ સર્વ વૃત્તાંત, રાજસુર્ષાએ રાન્નને નિવેદિતિ કર્યે. 

કુમારીના મરણુથી રાન, કુટુખ સહિત આનદ પાસ્યો. તે 
વિચારવા લાગ્યો કે, કુંવરીને મારી નખાવી “તે ઘણુ સાર્‌ થ્યું. 
તે પાપીણીના નાશથી મારા આખા કુટુંખને કુશળ થયુ. 

સ્વચ'વર સાટે ખોલાવેલા રાજકુમારોને હું હમણાંજ જણુધવી 
આસુ છું કે, રોગોના કારણુથી સલયસુ'ઢરી અક્સ્માત્‌ સરયુ પામી. 
છે; માટે તમારે હુવે સ્વચવરના ઝાય પ્રસગે આવવું બધ રાખું. 





સુત પડદાના ઉદ્ભેદ અને કુટેલેો પાપના ઘડો. ૧૦૩ 
પ્રકરણુ ૨૪ સુ. 


--્ડ્ડ્-- 
ચુસ પડદાને! ઉદ્ભેદ. ફુટેલે! પાપનો ઘડો. 
નહ 

સલયસુઢરીના મરણુથી રાજકુટુખમાં શેકનાં ખીલકુલ 
શ્રિનડા જણાતાં નથી. છુટાં છવાયાં દાસ, દાસીઓનાં ટોળાં 
સળી આપસમાં તે સ'બ'ધી વાતો કરતાં હતાં. શહેરના મોટા 
જ્રાગમાં પણુ આજ ગ્રકરણુની વાર્તા કરતા લોકે! જણુ!તા હતા. 
શજાના મનમાં ખેઠ તો નજ હતે, પણુ લોક્લાજનેો થોડો ઘણે 
લ્ય હ્તે।. ગઈ કાલને1 રાજફકુટુખમાં ઉન્તગરા હોવાથી તેમજ 
આજના પણુ આખા દિવસને થોડો ઘણા ખેદ હોવાથી જેમ જેમ 
શત્રિ પડતી ગઈ, તેમ તેમ રાજમહેલ શાંત સ્થિતિમાં આવતે 
ગચે1. છતાં શા ખતા અક્સ્માત ખનેલો હોવાથી, અ ખનાવના 
નજીકના સ'ખ'ધીએ માં શાંતિ કે નિદ્રાદ્વીએ પ્રવેશ ફર્યો નહોતો. 

સધ્યરાત્રિના વખત થવા આવ્યો, આખા મહેલમાં શાંતિ 
પશરાઈ હોય તેમ જણાજું. આ વખતે ગુસપણે ખે સુરૂષાએ રાણી 
કૅનક્વતીના મહેલમાં પ્રવેશ કર્ચ. 

આ અવસરે રાણીનાં દ્વારો ખ'ધ હતાં. ફરતાં ફરતાં તે સુર્ષે 
તેના રહેવાસના મૂળ દ્વારપાસે આવ્યા તે ખ'ષજ હતાં, છતાં, અ'હર્‌ 
દીપકને પ્રકાશ જણાતો! હતે. તે ખને પુરૂષો ત્યાંજ ઉભા રહ્યા 
અને કુંચીના વિવરથી ટૃછિ કરી અદર નતેવા લાગ્યા. * 

કૅનકવતી, એ અવસરે આનદ સસુદ્રમાં ઝુલતી હતી, તેના 
હર્ષના એ અવસરે પાર નહોતો. તેશે ઉદ્ભટ વેશ પહેર્યો હતો. 
હાથમાં લક્મીપુ'જ હાર શોભી રહ્યો હતો. હારના સન્સુખ ન્ેઈ 
હર્ષના તઆવેશમાં તે ખોલવા લાગી. ( હર્ષયું અજીરણુ તેને એટરું 





ફ૦૪ સલાયઝુ'દરી ચરિત્ર 


---૦-૦૦૦૨૦-૯૮૦ બટ, 
-----૦--------“ૂનન*----- 


બધું થયું હતું કે, અત્યારે હું શું બોલું છું. આ ખોલડું ન નેઇએ. 
આજીમાજી કેઈ નગતું હશે. કોઈ સાંભળશે, વિગેરેતું તેને ભાન 
રહ્યું નહોતું ) “ હે હાર ! મારા મહેદ ભાગ્યથીજ તું સારે હાથ ચડયો 
છે. તારા પ્રસાટથી આજે સે સાર્‌' મનોવાંછિત સિદ્ધ ડ્યુ છે, 
તને હાં છુપાવી, અનેક વચ્ચનન પ્રપંચથી રાન્તને છેતરી, જન્માં- 
તરની વેરણુ સલયસુદરીનો આજે સે ઘાત કરાવ્યો છે, ચિતા- 
મણિની માકક તારી પ્રાસિ ફુર્લભ છે. રાજાને મારે સ્વાધીન કરી 
આપી, ડું મને નિરંતર ઈ ચ્છિત કૂળ આપજે. ” 

આ વચને સાંભળતાં અને હારને નજરે સેતાંજ, તે પુર્ષોનું 
લોહી ઉકળી આવ્યુ. શાંત થયેલ કે।પાનળ વિરેષ પ્રકારે પ્રદીસ થયે. 

તે એક્દસ બુમ પાઠી ઉઠેચો, ઢા ! હા ! પાપિણી તે સને 
ગ્રપ'્ચ કરી છેતરચો છે. પુત્રી પાસેથી હાર ચોરી લઈ “ સહાખળ કુમારને 
સોક્લાવ્યો છે.” તેસ જણાવી, મારી નિર્ઢોષ પુત્રોને તે” ઘાત કરાવ્યો. 

હૈ પાપિણી | તેં મને આખા ફટુખ સહિત ઠંગ્યો. આ મારી 
ગરીખ છોકરીએ તારૂં શું ખગાડયુ' હતું ? તે નિર્સષ છોકરીએ 
આજ પરચેત એક કીડીને પણુ ફુભવી નથી. તેને સાથે આવું ઘોર કલ ક! 

આ. પ્રમાણે બોલતો, જેરથી કમાડને તાડતો, મોટે સ્વરે 
પોકાર કરતો અને દુ:ખથી વિહ્વળ થતો તે સુરૂષ એકદમ પરથ્વી- 
પર પડી ગયો અને ભયકર સૂચ્છા અતુલવવા લાગ્યો. 

સધ્ચ રાત્રિએ કૅનકેવતીના મહેલમાં બે પુરૂષ જનાર કેણુ ? 
તે વાંચનારને સમજુ જ હશે. ખીજા કેઈ સુર્ષ નહિ પણુ તે 
મહારાજ, વીરધવળ અને સુખુદ્ધિ પ્રધાન હતા. 

તેએ રાત્રિચર્ચા .ન્‍ેેવા અને સત્ય શું 


પી છે તે નિર્ણય કર- 
વાનો પ્રયાસ અત્યારે "પણુ કાંઈ કર્ચા નહોતો ને તે 


તેટલી ' દીઘદૃણિ 


ઝુસ પડદાને ઉદ્ભેદ ગતે કુહેલો પાપનો ઘડો. ૨૦૫ 
કઝ 55 ચડ 


વ્રાપરી હોત તો ભલયસુદરીને કુવામાં ક્રેડી રેવરાવવાનો પ્રસગં 
તેમને ન આવત. તેએએ એસ ધાર્યું હતું કે, રાણી ડનકવતીએં 
ભાપણાપર મોટો ઉપકાર કર્યો છે; કેમકે તેલ “ રાજ્યહેરણુ ' કે 
( કુળછેટ 'તું કાવતર્‌ ષકડી આપ્યુ છે. માટે તેનો ઉવકાર માનવે! 
ભેઈએ અને તેને વિશેષ પ્રકારે રાજી કરવી જેઈએ. તેમજ તેની 
પાસેથી ખીજી ષણુ કાંઈ વિશેષ હકીકત મળી આવશે. એ કાર્યને 
ઉદ્દેશીનેજ સડી રાત્રિએ શાન્ત તથા પ્રધાન ખન્ને જણુ આવ્યા 
હેતા. પણુ કૅનકવતીના ઉગ્ર પાપનો ઘડો કુટી ગયો. તેના ગુપ્ત 
લેદનો પડદા ચીરાઈ ગયો, કકડે કકડા થઈ ગયા. તેની નડે પૂર્વા- 
પર વિચાર નહિ કરતાં, રભસવૃત્તિ-કતાવલ કરનાર રાના વીરધવ- 
છના હૃદયનો પણુ પડરો ચીરાવા લાગ્યો. 


રાન્તનો પોકાર અને જમીન પર પડવાનો શખ્ટ સાંભળતાંજ 
આખા રાજમહેલમાં ખળભળાટ અને હાહાકાર થઇ રહ્યો. તત્કાળ 
સ'ખ્યાંબધ લેકે એકઠાં થઈ ગયાં અને શાનનના શકફીરપર અનેક 
જાતના શીતળ ઉપચાર કરવા લાગ્યા. 


હૈ ક્ષત્રિય કુમારો ! આ અવસરનો લાગ જોઈ હું અને મારી 
સ્વામિની કૅનક્વતી ખન્ને જણીએ સરણુના ભયથી બોખદ્દારા પાછ- 
છની આજુએથી નીચે જમીન ઉપર પડતું સુકયુ' અમને સહન/- 
સાજ વાગ્યું હશે, પણુ મરણુ આગળ તેની પરવા ઇરવા તે 
રહીએ તેમ નહોતું. ત્યાંથી નાશી એક સૂન્ય ઘરની અજર સુસપણે 
શય વખત રહ્યાં જને ત્યાંથી જતા આવતા લેપકે જે કાંઈ ન્રાર્તા- 
લાપ ફરતા હતા તે ગુસ્રપણે સાંભળવા લાગ્યા. 

હૈ કૃમારા! મે' અત્યાર સુધી જે વૃત્તાંત ટલે તે સર્વ મારો 
જેયેલેદ અને અનુશવેલે! પણુ છે. ડગે હું જે સંદેજસાજ કહીશ 
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તે અસે ગુસપણે શૂન્ય ઘરમાં રહ્યાં હતાં, ત્યાંથી જતા આવતા 
લોકોના સુખથી સાંભળેલો વૃત્તાંત છે. 

સલયસુંદરીએ કહ્યું “ કાંઈ હરકત નહિ, પછી રાન્તની શું 
સ્થિતિ થઈ તે જણાવ. ” 

સૈરામાએ વૃત્તાંત આગળ ચલાવ્યો. રાજન કેટલીક્વારે ઘણી 
પ્હેનતે જાગૃતિસાં આવતાજ ઉંચે સ્વરે પોકાર કરવા લાગ્યો. 
લચથી વ્યાકુળ થચેલી અ'પકમાળા પણુ ત્યાં આવી પ્રધાનને કહેવા 
“લાગી. “ પ્રધાન ! મ્રાણુનો નાશ કરનાર વળી આ ખીનને અકસ્માત 
શું ખન્યો છે ?” 

જશ્રધાર મૂકતા ગ્રધાને પોતે ન્નેચેલે! અને સાંભળેલો ડૅનક- 
વતી સખધી સર્વ વૃત્તાંત રાણી ચ'પકમાળાને જણાવ્યો. 


નકેવતીસું કપટ અને. રાજકુસારીની નિદોષતા ગ્રધાનના સુખથી 
સ, સલચસુદરીના મરણુના શોકથી સર્વ લેકે રડવા લાગ્યા. 


રાણી ચ'પકસાલા, રાજાના કડૅડૅેને અવલ'ખી, સુત્રીના મોહથી 
કરૂણુ સ્વરે રૂઠન કરતી, સતુષ્યોને રડાવવા લાગી. 

આ અવસરે આખા સહેલમાં તો શું, પણુ આખા શહેરમાં 
શૈેક્તું સાચ્રાન્ય વ્યાપી રહયું. રાજ્સેહેલસાં એટલે! ખધે। કર્ણા- 
જનક 1વિલાપ થતો હતો કે; તે સાંભળી સતુષ્યોનાં હૃદયો 
ચીરાઈ જતાં હ્તા. ી 
[ વિલાપ કરતા રાજા રાણીને શાંત કરી, ગ્રધાને જણાવ્યુ” 
સહારાજા ! આસ રેદન કરવાથી શે ફાયદો થશે ? ચાલે, પેલા 
અ કુવામાં તપાસ ફરીએ. કદાચ સુશ્યોદયથી રાજકુમારી હજી 
જીવતી મળી આવે. 

રૂદન બધ કરી રાજા ગ્રસુખ હજારો મતુષ્યો મધ્ય રાત્રિએ 
તે અધારા કેવા પાસે ગયા. તત્કાળ સોટી મસાલે કરી તેમાં 


ગુષ્ત પડદાના ઉદ્ભેદ, અને કુટેલો! પાતો ઘડો. ૧૮૦૪ 


'માણુસોને ઉતરાત્યાં. ફૅવામાં ચારે ખાજુ તપાસ કરાવી છર્તા ઝુમા- 
ર્‌ીતું ચિન્ડુ માત્ર પણુ ત્યાં દેખવામાં ન આવ્યું. 

લાંથી નિરાશ થયેલો, કોધથી ધમધમતે। રાન્ત મારી સ્વામિ- 
નીના મહેલમાં આવ્યો. દ્રાર ઉઘાડી અ'દર તપાસ કરી પણુ કૅનક- 
વતી તેવામાં ન આવી. ત્યારે રાન કેપ કરી કહેવા લાગ્યો. “અરે! 
તે વૈરણી ડ્યાં નાશી ગઈ? «એ. ચારે ખાજી તપાસ કરો; તે. 
પાછલા બધાખથી નાશી ગઈ જણાય છે. પગલે, પગલે તપાસ કરી. 
તેને "કડી હવે. 

રાજાના આદેશથી તેતું સર્વસ્વ રાજસુર્ષાએ લુંટી લીછું અને. 
તેના સર્વ પરિવારને કેટ કર્યો. એનું કર્યાથી કાંઈ રાન્નનું મન શાંત. 
થાય તેમ નહોતું. તેને તો કારી ઘા લાગ્યો હતો. નિર્સૈષ પુત્રીના નિગ્રહ. 
કરવાના પશ્ચાત્તાપથી રાજા, રાણી સાથે પાછે સૂર્ચ્છાસાં પડયો છે. 

હૈ લત્રિય કુમારો ! રાન્ન વીરધવળ રાત્રિના ખે પહોર જીવતો 
રડે તો મોટુ' ભાગ્ય સમજવું. પ્રાતઃકાળે તે! અવશ્ચ ઝિંતાર્સા, 
પ્રવેશ કરી મરણુ સારે. 

અમારી મશ્રોધર્મા ફરતા રારત્સુટ્પોને જેઈ ઇનક્વતીએ મએે 
જણાવ્યુ' કે, હવે આપણુ બન્નેને એક હેકાભે સહેવું તે કોઈપણૂ 
રીતે સલાસતી ભરેકું નથી. રાજપુરૂપા આપણુને દેખરે તો તત્કાળ, 
આપણું મરણુ ચયું' સમજવુ. આ પ્રમાણે મને કહી લક્ષ્મીપુંજ* 
હાર ઇત્યાદિ સાર સાર વસ્તુ મારી પાસેથી લઈ, પોતાની ન્ડાલી 


સખી સગપા તામની વેરયાને ત્યાં તે ગઈ. હું એકલી તે સ્થળે 
રહેવાને અશક્ત હોવાથી, હાંધી કોઈ ન જણે તેમ નીકળી ઉતા- 
વળી ઉતાવળી અહીં આવી છું. ક 

હે રાજ્મુમારે 


ી 1! તમે જે મારા ભયનું કારણુ પૂછ્યુ તે સર્જ 
સેં તમારી આગળ કછયું. 
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સહાખળે જણાવ્યું. અહે ! ટણ સીના ટશ્રિત્રો ! દુઃપ્રાષ્ય 
કૅન્યારત્નને! નાશ કરાવ્યો. રાજાને જીવિતવ્યના સ'દેડસાં લાવી મૂકયે!; 
પ્રજાને અનાથ કેરી આખા રાન્યને છુન્તવ્યું. પાતાના સુખને! નાશ 
કર્યો, દેશ ત્યાગ સ્વીકાર્યો. અને લે।કમાં અપકીર્તિ વધારી. પિક્કાર 
થાઓ સ્ત્રીઓની તુચ્છ ખુદ્ધિને ! 

સેપ્માએ જણાવ્યું. રાત્રી પૂર્ણ થવા આવી છે. રખેને સ 
સુર્ષ મારી શોધ કરતો આવી ચહે માટે હું હવે નાઉ છું. કેમકે 
સારી પાછળ ભય છે. આ પ્રમાણે કહેતી તે સ્રી ત્યાંથી સી ગ. 

સહાખળ સલયસુંદરીને કૅહે છે. જે દિવસે આપણે! પ્રથમ 
'સેળાપ થયો! હતે, તે દિવસથી કે।પાયમાન થયેલી ઝ્નકવવીએ 
'આજ્ટે લાગ શે।ધી તેતું વેર વાળ્યું છે. 

હે સુલોચના ! આ ડૅનકવતીની દાસ્રી પાસેથીજ તારો સમગ્ર 
ન્વૃત્તાંત મારા જાણુવામાં આવ્યો છે. 

અહે ! સ્વલ્પ જાળમાં તે તે સહાન્‌ દુઃખનો અનુભવ કર્યો છે. 
આવા સહાન્‌ દુઃખમાં પણુ તારૂં હૃદય હેદાયું નથી, એ સાટું આશ્રય છે. 

સુરી ! અ'ધ ઝુવામાં ઝપાપાત કર્યા પછી અજગરના સુખ- 
સાંથી તારૂં નીકળવું થ્યું, તે સખ'ધમાં મારૂં એમ ધારવું છે કે; 
કુવામાં ઝ'પાપાત કર્ચા પછી ત્તયારે નિશ્ચેછની માક્ક તું પડી 
હશે, ત્યારે તે કુવામાં રહેનાર હોય કે આજુખાજુથી આવેલ હે હાય, 
“તે અજગરે તને ગળી લીધી જણાય છે. તે કુવામાંથી ખહાર નીક- 
છવા માટે કૈઇપણુ ગુસ દ્વાર જુવામાં હું. જેઈએ. તને ગળીને 
તે ૬૫૨ આ અજગર ખણહાર આવ્યો છે અને આ આસ્રવૃક્ષ: સાચે 
'આંટો-ભરડો દઈ તને મારી નાંખવાનો પ્રયત્ન કરતો હેતો, તેવામાં મે 


તેના હોઠ પકડી વિદારી નાખ્યો. તેના જ્ુખમાંથી લું નીકળી. અહા ! 
સુણ્ચના ઉઢચથીજ# અકર્માતૂ આપણુ સેળાપ થયો છે 


ગુપ્ત પડદાને. ઉદ્લેદ, અને ફુલો! પાપના ઘડા. ૧૮૬૯- 





તે અજગરને રખી સલયસુંટરી જચથી કંપવા લાગી. સહા- 
બળે જણાવ્યુ'. રાજયુત્રી ! ભય પામવાનું કાઈ કારણુ નથી. આવી. 
સમહઢાન્‌ વિપત્તિમાં આવી પડ્યાં છતાં પણુ આપણે રૂર્ઘધટ મેળાપ. 
થયા છે, તો! નિશ્ચે સમજવું કે આપણે વિધિ હજી અઝુકૃળ છે. 

આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ કરતાં, ચોગ્ય મેળાપથી આનદ અતુ- 
ભરવતાં, પૂર્વ *લેક્ને યાદ કરતાં, ભવિષ્યનાં દ“પતી ટરી ગોળા નદી. 
તરક ગયાં. યાં દતસાવન, સુખ પ્રક્ષાલનાદિ કર્તવ્ય કરી, તે પાકા 
અંખાનાં જેટલાંએક ટ્ળાતું તેએએ લેોજન કર્યું”. ત્યારખાઢ નદીના 
કિનારા ઉપર કરતાં ફરતાં તેએ ભટ્ટારિકા દેવીના મદિરમાં ગયા. 
ત્યાં ઘણા વખતથી ઉભી કરેલી લાકડાની ખે ફાળા-ફાડો મડાખળના 
નેવામાં આવી. જેમાંથી પૂવે" ચ*“પકમાલા રાણી મળી આવી હતી. 
તેની અદર પોલાણુ જેઈ મસ્તક ધુભાવતા સહાખળે કાંઈક વિચાર 
કેરી રાજઝુમારીને જણાવ્યુ'. શજખાળા ! હુમણાં મારે ન્નણુ કાર્ય કુર- 
વાનાં છે. ષહેયું કાર્ય તો એ છે કે, મરવાને ઉજમાળ થયેલા તારા 
ફૅડુબનું રક્ષણુ કરવું. બીન્ઠુ કાર્ય વીરધવળ રાજ્તએ અ્ષ"ણુ કરેલી રાજ- 
કુમારો સમક્ષ તારં પાણિગ્રહણુ કરવું. ત્રીન્ડુ કાર્ય મારી માતાને. 
હાર આપી, તેના જીવિતવ્યનું રક્ષણુ કરી મારી કરેલી મ્રતિત્તા પર્ણ ફરવી. 

આ ત્રણુ કાર્યમાં મને તારી મદદની પૂણુ જરૂર પડશે. આ 
સુર્ષનો વેશ ફાલ તે તારે કાચમ રાખવાને છે. આજ વેપે સ'ધ્યા 
સમયે શહેરની અદર તારે સગધા વેશ્યાને 


કુનકવતી તેને ઘેરજ હશે. તેની રાયે તારે 
અતે એવી રીતે વર્ત્ટ્ન કરું કે 
આ કાર્ય તારે કરવાતું છે. 


ઘેર જવું, કેમકે હજી 
એવી બુદ્ધિ કેળવવી. 
» લક્ષ્મીમુંજડાર આપણે હાથ આવે, 


હું તે. અહીથી સિહ્ધોજ સ્મરાન તરક જઉ છુ. જેમકે તારા 





“૧૧૦ મલયસુ'રી ચરિત્ર. 
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'વિચાગથી દુ:ખી થયેલ તારા માતા પિતા અશ્નિમાં પ્રવેશ કરી ખળી 
સરવાના છે; તેએને। ખુદ્ધિબળથી ખચાવ ફરવાનો છે. કુમારો ! 
તારૂં સુદ્રા રત્ત-વીંટી મને આપ. કદાશ્ચ કેઈ ચોરની ભ્રાંતિથી તને 
હેરાન ન કરે. ઝુમારીએ સ્ુદ્રારત્ત-નામાંક્તિ વીંટી સડાબળને આપી. 
સહાખળે વિશેષ સૂચના કરી કે, જેમ રાજસુર્ષપો તને વિશેષ ન 
જુવે તેમ શહેરમાં કરવું. આજની આખી રાત્રિ વેશ્યાતે ઘેર ડેતક- 
તીની અને હારની તપાસમાંજ પૃરણુ કરવી. તેમજ કાલનો દિવસ 
“પણુ વેશ્યાને ઘેરજ પુરે કરવો. કાલે સાંજે પાછું અહીં આવવું. 
હું પણુ ધારેલ કાર્ચેય યથાયોગ્ય કરી, આ ભટ્ટારિકાના સદિરેમાં જ કાલે 
સાંજે તને મળીશ. જેથી આપણે સેળાપ હવે કાલે સાંજે અહીં થશે. 

વિનીત રાજકુમારીએ મહાખળનાં કહેલ દરેક વાક્યે ધ્યાન- 
“પૂર્વક સાંભળ્યાં અને આવી નિરાધાર સ્થિતિમાં જરામાત્ર જુદા 
“પડવાની સરજી નહે છતાં, ઝુસારની આજ્ઞા સસ્તકપર ચડાવી તેમ 
કરવાને ખુશીથી હા કહી. થોડીવાર લેગાં રહી, પોતપોતાના કાર્યની 
સિદ્ધિ માટે ખન્ને જણુ ત્યાંથી જુદાં પડયાં. રસ્તે ચાલતાં સહાઈ 
વિચારવા લાગ્યો કે, આજે અહી અનેક રાજજુમારો આવશે. તેઓની 
“પાસે સોટો પરિવાર હશે, યારે હુંતો એક વટેમાર્ગું'ની સાટ્ક એક- 


લોજ છું. રાજદ્વારમાં સને એકલાને પવેશ પણુ કેવી રીતે મળશે ! 


જ્યાં મવેશની આશા નથી તો, રાજકુમારીનું પાણિગ્રહણુ કરવાતું 
અતે તે પણુ રજાની આપેલી તથા અનેક રાજકુમારોની હરીફાઈ 
“વચ્ચે, તે બનવું અસ'ભવિત જણાય છે. સાટે કાંઈ પ્રષયચ તે! 
અરવોજ પડશે. શરીરથી અસાધ્ય જાર્ચો. ખુદ્ધિથી સુસાધ્ય થઈ શકે 
છે. ઇત્યાદિ વિચાર કરતો ભહાબળ આગળ ચાલ્યો! ન્ય છે, તેવામાં 
વડના ઝાડની નીચે ખાંધેલેો એક હાથી તેના જવામાં આવ્યો. તેની પાસે 


-કેટલાએક રૉજસુર્ષો, તે હાથીની વિષા પાણીમાં ગાળતા બેઠેલા હુતા. 





પરોપડારી નિમિત્તિએ. ૬૨૨ 


શાજકુમારે તેઓને પૃછયુ', ભાઈએ ! તમે આ શું કરા છો? 
તે પુરૂષોએ જવાળ આપ્યો. મહાશય 1 ગઈ કાલે કેટલાએક રાજ- 
કુમાર સુવર્ણુની સાંકળથી સેલડી ખાંધીને રમતમાં આ હાથીની 
આગળ ઉછાળતા હતા. તે સેલડી નજીક પડતાં હાથી પોતાના 
સુખમાં ઉતારી ગચે1. સુવર્ણની સાંકળ હાથીના પેટમાં ગઈ. રાજાના 
આદેશથી આ હાથીની વિછા અમે ગાળીએ છીએ. તેમાંથી કોઈ 
વખત એક, કોઈ વખત ખે, એમ સુવર્ણના કકડાઓ મળી શ્વે છે. 

આ વાત સાંભળી મહાળળ કુમારે એક ઘાસનો પજા લઈ 
તેના પોલાણુમાં સલયસુંદરીના નામવાળી વીંટી નાંખી તે ઘાસનો 
ચૂળોા હાથીના સુખમાં આપ્યો. હાથી «ત્યારે તે ગળે ઉતારી ગયો, 
ત્યારે રાજઝુમાર ત્યાંથી આગળ ગાલતે! થચે1. 








મ્રકરણુ ૨૫ મુ. 
-સઝ્ડ્ડ- 
પરોપકારી નિમિત્તીએ।. 

અતુમાન એક પહોર જેટલે! ઝૂર્ય આકાશમાં ઉચે આવ્યે 
હતો. આ અવસરે ગો!ળાનદીના કિનારાપર હત્તરો લોકોનો કેળા- 
હળ સ'ભળાતોા હતે. નજીકમાં એક ચિતા સળગતી હતી. તેમાંથી 
છૂચ્રની શિખા આકારાસાં ઉછળી રહી હતી ઠેકાણે ઠેકાણે નિરાશાના 
ચિન્ડ જણાતાં હર્તા. 

આ અવસરે હાથ ઉચો કરી, “હે અપત્યવત્સલ રાજ ! સાહસ 
નહિ કર, સાડુસ નહિં કર. તારી સુવી મલયસુંદરી જીવતી છે, 
જીવતી છે.” વિગેરે. બૂમ પાડતા, રેપ્ડપ, દોડતો એક નિગિત્તીએ, 
«યાં આવતે જણાયે. 


૧૫ 





કૃવર્‌ ' મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 





કાનને અમૃતસસાન આ તેનાં વચ્ચનો સાંભળી. અશ્રુધારા સ્ુકતાં 
સ્ચાળ'પ્ર લોકે તેના તરક દોડતા ગયા અને કહેવા લાગ્યા હે ઉત્તમ 
નેર ! તું જલદી આવ, જલદી આવ, તારી સોનાની જીવ્હા તારી જીભની 
અસે આપત્તિ ઉતારીએ, શું રાજસુત્રી જીવતી છે? આ નેત્રથી અસે 
તેને જેઈ શકીશું ? નિમિત્તઝ્ ! આને પ ડું જલદી આપ. 

નિમિત્તે જણાવ્યું, અરે લોકો ! હું તેના જવાખ આપું છું 
પણુ પ્રથમ આ ચિતા ખુઝાવી યા. 

માણુસોએ ચિતાને ખુઝાવી નાંખી અને ખાહ્યાભ્યતર તાપથી 
તસ થયેલાં રાન અને રાણીને ચિતાથી ખહાર કાઢયાં, નિમિત્તીએ 
રાજાની નજીક આવ્યો અને મધુર શખ્દે બોલ્યો. મહારાન્ન ! વ્યાજુળ 
ન થાએ. નિમિત્તના ખળથી હું જાણું છું કે, ક્યાંઇ પણુ તમારી 
પુત્રી સલયસુંદરી જીવતી છે 

અસૃતના સિશ્ચનતુલ્ય વચનોથી શાંત થચેલા રાજાએ જણાર્વ્યું. 
“નિમિત્તસ્! એવાં મારાં સુણ્ય નથી કે હું રાજકુમારીને જીવતી 
દેણ. ફુતાંતના ઉદર સરખા અ'પ્ર ઝુવામાં પડયા છતાં તે જીવતી રહે 
એ વાત ન બનવા ચોગ્ય છે. તે યુવામાં અમે ઘણી સારી રીતે 
તપાસ કરાવી, પણુ કુમારીના રની નિશાની સરખી મળી નથી, 

તેથી અસાર એમ માનવું છે છે કે કોઈ હિસક પ્રાણીએ અવશ્ય તેને 

નાશ કચ હશે. તો હવે તું મને શામાટે સરણુમાં વિધ્ન ફરે છે ?” 

નિસિત્તગ્ે ગ'ભીરતાથી જણાવ્યું. “ રાજન્‌! આજે જેઠે માસની 
કુષ્ણુ દાદશી છે. આજથી ત્રીજે દિવસે અર્થાત્‌ ચતુર્દ પ્શીને દિવસે, 


જદા જુદા દેશના, રાજકુમારો આવી સ્વચ'વર સડપમાં ખીરાજમાન 
થશે, એ અવસરે હજારો લોકોની મેદની વચ્ચે બે પહોર ગયા :પછેી, 


નાના પ્રકારના વસ્ત્રાલકારોથી વિભૂષિત રાજડુમારીનું તપા 'સર્વસે, 
અકસ્માત દર્શન થશે. 


પરોપકારી નિમિત્તિએ!. ૧૨૩ 


રાજન્‌ ! સ્વય'વવર મંડપ તમારે તેયાર કરાવવે.. અને આ પ્રસંગ 
પર આવતા રાજકુમારોને ખઓીલુલ પાછા ન વાળવા. મારા કહેવા ઉપર 
જે તમને વિશ્ચાસ ન આવતે! હોય તો, સ્ાનદૃણિથી તપાસ કરી સારા 
કહેલાં વચનોની તમને પ્રતીતિ થાય તેવી કેટલીક નિશાનીઓ 
હું તમને જણાવું. ” 

. શાનએ તેમ કરવા હા કહી, એટલે થોડો વખત ધ્યાનસ્થ 
જેવી સ્થિતિમાં રહી, નિમિત્તસે જણુર્વ્યું. 

રાજકુમારીનું સુદ્રારત્ત કોઈ પણુ પ્રકારે કાલે તમારા હાથમાં 

આવવું નેઈ એ. ચતુર્દશીને દિવસે પ્રાત:કાળે પૂર્વની પ્રતોલી દરવાન્ન 
આગળ નગર ખહાર રાજાઓની પરીક્ષા માટે છ હાથ પ્રમાણુને, 
નાના પ્રકારના ચિત્રોથી ચિત્રિત, એક સ્થ'ભ તમારી ગોત્રદેવી કઈ 
પણુ સ્થળેથી લાવી મૂકશે. 
“ ત્તે સ્થ'ભ સ્વયવર સ“ડપના વશ્ચમાં તમારે સ્થાપન કરવો. તેની 
આગળ વજભસાર નાસતું ધતુષ્ય, જે તમારા ઘરમાં છે તે ખાણુસહિત- 
ચાપયુક્ત કેરી, પૂજન કરવા પૂર્વક સ્થાપન કરવું. તે ધનુષ્ય ખાણુ 
ઉપર ચડાવી જે મતુષ્ય સ્થ'ભતું ભેદન કરશે તે રાજકુમારીનું પાણિ- 
ગહુણુ કરશે. તે સ્થ'ભની પૂન્ત કરવાની ફૈટલીક વિધિ પણુ છે. 

આ સર્વ વૃત્તાંત સે મારા નિમિત્ત સ્ાનના ખળથી જાણું 
છે. હૈ રાજન! આ મારી કહેલી નિશાનીએ ન મળી આવે, તેમજ 
રાજકુમારી પણુ જીવતી ન મળે તે! પછી કાઇભક્ષણુ કરવું અર્થાત 
અળી મરવું તે તમારે સ્વાધીનજ છે. 

 નિમિત્તત્તનાં આવાં વગને સાંભળી ત્યાં રહેલા સર્જ લોકોના 
આન'દનો પાર ન રહ્યો. લેણકે તેની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. હે મહાશય ! 
આ અવસરે તમાર આગમન અમારા મઢાન્‌ સુણ્યોદયથીજ થર્યું 








૧૧૪ મલયસુ'દરી ચરિત્ર 


છે. એકલા રાજ ઉપરજ નહિ; પણુ તમે આખા દેશપર ઉપકાર 
કર્ચો છે, લોકો કહે છે કે ફ્ણીદ્રે અને કુર્મરાજે આ "પૃથ્વીને ધારણુ 
કરી રાખી છે, પણુ ખરેખર તે કહેવા માત્રજ છે. ખરી રીતે જતાં તમારા 
જેવા પરોપકારી નરોએજ આ પૃથ્વીને ધ્રારણુ કરી રાખી છે. અહે ! 
પરોપકાર કરવામાં ઉપચોગી તારી જ્ઞાન લક્ષ્મી ! સહોપકારી નિસિતસ ! 
તું ઘણે1 કાળ જીવતો રહૈ. આ પ્રમાણે ખોલતા તે મુતઝ્ લોકોએ 
હર્ષના આવેશમાં અને ઉપકારના ખદલાસાં, પોતાના શરીરપરનાં વસ્ત્રો 
અતે આભૂષણ ઉતારી ઉતારી, નિસિત્તિઆને આપવા માટે તેની 
પાસે નાખવા માંડયાં, થોડા વખતમાં તો વસ્ત્ર અતે આભૂષણુને 
એક ઢગલે! થઈ પડયો. 

લેકે! હાથ જેડી નિમિત્તઆને કહેવા લાગ્યા હે પરોપકારી ! 
અમારાપર પ્રસજ્ઞ થઈ, આ વસ્તતાભૂષણ્‌। તું ગ્રુણુ કર, આ અવસરે 
તે' અમને જે આનદ અતે જીવિતવ્ય આપ્યું છે, તેના ખદલામાં 
અસે અમાર્‌ સર્વસ્વ આવીએ તે પણુ થોડ છે 


ત ણુ થોડુ છે. અર્થાત્‌ તો।પણુ 
તારા ઉપકારનો ખદલે। વાળી શકે તેસ નથી. 


નિમિત્તસે જણાવ્યું, હે મતુષ્યો ! હું તમાર્‌ તે માંહીલું કાંઈ 
પણુ લશે નહિ ઝરણુ કે ઉપકારીને તેના ખટલાસાં કૉઈ પણુ વસ્તુ 
લેવામાં આવે તો તે ઉપકાર કેમ કહેવાય ? અને પરોપકારતું ફળ 
પણુ પછી કેમ મળે ? 

નિસિ-તજ્તના નિસ્પૃહેપણાથી રાજા તથા લેકે સવે ઝાય 
પાસ્યા. રાજાને વિશેષ પ્રકારે તેના વચન ઉપર આસ્થા ખ'ધાઈ. 


.... ગરોજાએ જણાવ્યું. નિસિત્તસ ! સ્થ'ભના પૂજનની જે કાંઈ વિધિ 
હેય તે સર્વ ઝમ તારે પોતેજ કરવું. 


._.. છાના આ શખ્રોથી શુક્નગ્રથી ખાંધી નિમિત્તરો તે કાસ 
કરવાનું પોતાને. માથે' લીધું. 


ચરોપકારી નિમિત્તીએ!. ૧૧૫ 





રાજાએ વિરેષ આશ્ચર્યથી પૃછ્યુ; સાની આશાજનક આ 
સર્વ નિશાનીએ તે તે' ખતાવી, પણુ સ્તાનદછિથી તપાસ કરી આ 
“ણુ જણાવ કે, મારી સુત્રી સલયસ્ુંદરીનો સ્વામી કેણણુ થશે ? 
“  નિમિત્તજ્ત જરાવાર ધ્યાનસ્થ થઈ ગ'ભીરતાથી ખોલ્યો, "ૃથ્વી- 
સ્થાનેસુરના મહારાજા સૂરપાળનતે! પુત્ર, સહાભળઝુમાર મલયસુંદરીનેદ 
પતિં થશે. વર ફન્યાને! લાયક ચે!ગ થશે, તેમ જણી સર્વ લોકે 
ચશ'સા કરવા લાગ્યા. તેવામાં ખ'ીવાને જણાવ્યું-- 
સત્વત્તપૂવવણેડ્યં, દસોવસ્તતેઞણા । 
સૂઇ! ત્રવર્પતે તેતર, છોશાનાં ત્તમિવોપરિ ॥શ॥ 
હૈ રેવ! તમારી માફક સૂર્ય, પૂર્ક કાછાનેો-દિશાનેો ત્યાગ 
કરી તમે પણુ ડાઇભક્ષણુ--ખળી મરવાનેદ-ત્યાગ કરી પોતાના 
તેજથી દુઃખે દેખી શફાય તેવે] થઈ અત્યારે સર્વ લોકોના ઉપર 
રહો છેં. અર્થાત્‌ મધ્યાન્ડ વખત થયે છે. 
અવસરત્ત મ'ત્રીએ વિ્્તસિ કરી, મહારાન્ન ! મધ્યાન્ટકાલ થયે 
છે ચાલો નગરીમાં જઈ એ. 
સધાનના વગ્ચનથી, નિસિત્તસતે સાથે લઈ, ચાચ્રકોને દાન 
અપપર્તા રાજે શહેર્સાં પ્રવેશ કર્યો. 
ત્રથમ નિગિત્તસને લોજન કરાવી, પછી રાજ્તએ લોજન કર્યું. 
સ્યાર પછી તે જ્ઞાનીની સાથે વાર્સ્સાલાપ કરતાં પાછળના બે પાહેોર 
અને કાંકકે નિદ્રા લેવા પૂર્વક રાત્રિ પણુ પસાર કરી. 
ત્રાત:કાળ થતાંજ હાથીની વિછા ગાળવા ઉપર રોકાયેલા માણુસો 
રાજની પાસે આવ્યા અને નીચે પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. હે સ્વામીન્‌ 1 
“અમે વિશેષ કૉઈ જણુતા નથી, પણુ હાથીની વિષ ગાળતા હુતા 
-સેમાંથી રાજકુમારીનું નામાંક્તિ સુદ્રારત્ન-વી'ટી મળી આવ્યુ છે” 
. આ પ્રમાણે કહી તે સુદ્રારત્ન રાન્તના હાથમાં મૂકયુ. 


“જ્જ મલયસુ દરા સ્ત્ર. 


રાન, કુમ રીનું દ્ારાને ન્તેપ જ છૂણાવ તવા ગયે] પ 
થાડો વખત નિસિત-્તીઆના સુખ સાસુ જેક રહ 


જપ જ ક 


નિમિત્તસે જરા હિસ્સતથી જણાવ્યુ. ક સાનીતું જેચંકું 


" ભવિષ્ય કેઈ વખત અન્યથા નજ થાય. 


રાજા જરા નિશાસે। મટી ખોલ્યો, નિમિત્તત્ ! જુમારી ક 


સુદ્રારત્ત, આ મરદોન્મત્ત હાથીના પેટમાં કેવી રીતે શ્રાવ્ય” હરે ! 


નિરાશાજનક મને સોટી શકા થાય છે. 

સ્ાનીએ જરા સોહું ઠાવકુ રાખી જણાવ્યુ; સહારાન્ત ! તે 
વિષેનો પ્રગટ ખુલાસો! મારા જ્ઞાનમાં જણાતે! નથી, તથાપિ આ 
સર્વ પ્રભાવ ફુળદેવીનો હોય એમ માર્‌ માનવું છે. 


કુળદેવીનું કર્્તત્ય એ સ'ભવી શકે તેમ હોવાથી રાજા આ 


ખુલાસાથી હર્ષ પાસ્ચો અને તત્કાલ સ્વચ'વર મ'ડપની સર્વ તૈયા- 
રીએ ઘણા ઉત્સાહથી ડરાવવાનો તેણે આદેશ આપ્યો. 


પ્રથમ કેટલીક તૈયારીએ તે! થઈજ હતી. વચસાં આ વિથ્નથી 
કામ ખ'ધ કું હેતું; પણુ એક પ્રતીતિ મળતાંજ કામ ધમધોકાર 
ચાલ્યું અને સાંજ થતાંજ વિશાળ મંડપ તૈયાર થચે. બીજી ખાજી 
* રાન અને રાજકુમારોતે ઉતરવાના આવાસો! પણુ તૈયાર થયા. સ્વય- 


: વર. મ ડપાદિકે સર્વ તૈયારીઓ થતી જેઈ શહેરના લેકે તરેહવાર 


વાતોના ગપગોળાઃએા ચલાવતા હેતા, અરે ! જુએ : તો . ખરા 
રાજાની સૂર્ખતા ! કન્યા સિવાય સ્વચ'વર માંડી ખેઠો છે.? સાને 
કે કદાચ [નિસિત્તીઆના કહેવા સુજબ રાજ્કન્યા નહિ સળી. આવે 
તો, આ સર્વ એકઠા થતા રાજમુમારને તે શું ઉત્તર'' આપશે-? 


 --રાજની દેશમાં. લઘુતા થશે. ક્ટાગ્ય નિરાશા અતે અપમાનથી' કેોપા- 


ચસાન થઈ, તે સર્વ રાજકુમારો-અ'ડ.તો નહિ ઉઠાવે ? અથવા 


પરોપકારી નિશિત્તીએ।. કૃશૂછ 





આ યુધ્ત છે અને આ અયુક્ત છે; તે અત્યારે આપણે શું કહી. 
શકીએ ? અવસરે ખધું જણાઈ આવશે. 

સ'ધ્યા વખત થતાંજ અનેક રાવ્તએ અને રાજકુમારો જીદી 
જુદી દિશાએ! તરફથી પરિવાર સહિત આવવા લાગ્યા. રાન્તએ પણુ 
તે સર્વનું સન્માન કરી, જુઠા જીદા આવાસ ઉતરવા માટે આપ્યા. 

નિગિત્તીઆએ રાન્તને જણાવ્યુ. રાજન્‌! મારે એક સત્ર 
સાધવાનો છે, તે અર્ધસિદ્ધ તો થઇ ચુકયો છે; પણુ ખાકીનો ભાગ 
હજી હુવે સિદ્ધ કરવાનો છે. તે મ'ત્ર ને આજની રાત્રિએ સિદ્ધ 
ન થાય તો, માર્‌ કાર્ય સિદ્ધ ન થઇ શકે; માટે તે મંત્ર સિદ્ધ 
કરવા આજની રાત્રિ માટે સને રજન આપવી જેઈએ. પ્રાતઃકાળ 
ચતાંજ પાછો રું આપની પાસે આવીશ. 

રાજાએ ખુશી થઈ રજા આપી. વિશેષમાં જણાવ્યુ' કે મત્ર- 
સાધન માંટે કાંઈપણુ ઉપયોગી વસ્તુ કે દ્રમની જરર જણાય તો 
સાથે લેતા નએ. રાજના કડેવાથી ઉપયોગ જેટલું દ્રવ્ય લઈ તે 
«યાંથી ખડાાર નીકળી પડયે. 

નિમિત્તીઆના જવા પછી નાના પ્રકારની ચિંતા અને વિચાચ 
રમાં તે રાત્રી રાન્નતએ ઘણા ફછથી પસાર કરી. 

પ્રાતઃકાળમાં શહેરના દરવાજા ઉધડ્યા કે તરતજ નિમિત્તીઓ 
શેષેસ્માં આવી રાત્તને આવી મળ્યો. નિમિત્તીઆને જેતાંજ રાત્તના 
આનદનો પાર ન દલ્લો. નિમિત્ત ખરેખર સત્યવાદી છે. રાજ્તએ 
તેની વિગ્નેષ પ્રર'સા કરી સન્માનપૂર્વક જણાવ્યું “કેમ તમારો 
ગ્ર સિદ્ધ થયો કે ?' નિશ્નિત્તરો જણાવ્યુ” મડારાવ્ત! એ મર 
હુઃસાધ્ય છે. હમણાં તેના મોટા ભાગની સિદ્ધિ થઈ સુકી છે, હજી 
કેટલીક સિદ્ધિ ઘવી ખાદી છે, છતાં એ" આપને પ્રાતઃકાળમાં પાઠું 


નઝર 


૧૧૮ મલયસુ'દરી ચરિત 
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ન.) 0-તાજ ૦૦૦૦૦ જકન-*.ક-જતાઝાતનનક* ડાન 


આવવાડું વચ્વન આપ્યું હતું, તે વચન સંભારીને આપને અઘૃતિ 

ન થાય માટે હું જલદી પાછો આવ્યો છુ. અહીં સ્થભના અર્ચઃનની 

વિધિ કરી, ફ્રી પાછુ મારે તે મંત્ર સિદ્ધ કરવા જવું પડશે. 
રાજા--(આશ્ચર્ય પૂરક ક ) અહો ! જ્ઞાની તારી પરોપકાર ખુદ્ધિ! 

- સારા માટે અર્ધ સાધિત મંત્રને અધુરા સૂડી ક્હેલ વખતે ડું 
હાજર થયે!. ખરેખર અંગીકાર કરેલ કાર્યને નિર્વાહ કરનારા તારા 
જેવા ઉત્તમ પુદ્ષે આ મા વિરલા છે. પત્યાદિ પ્રશ'સા કરી. 
શાન્ત શાંત સિ ચિત્તે ખેઠો છે, તે અવસરે સ્થ'ભની શોધ ડરવા માટે ગામ 
અહાર મોકલાવેલ સા આવી પણજેંચ્ચા. હાથ જેડી રાન્તને આ. 
મમાણે કહેવા લાગ્યા. 


“ સહારાના ! આપના આદેશથી સ્થભની શેધ કરવા માટે 
અમે ગામ ખહાર ગયા હુતા, અસે આજીખાજી કરતા હતા તેવામાં 
દરવાજાની ડાખી ખાજીએ, કિલ્લાના ખુણામાં, વિચિત્ર ક રી 
ચિત્રિત એક મહાન્‌ સ્થભ ત્બસારા નેવાસાં આવ્યે! છે 
સ્થભની વધાસણ્‌ી સાંભળી, ત્તાનીની પ્રશ'સા કરતે! રાજ તે. 
ગાણુસોને સાથે લઈ, જ્ઞાની સાથે નગરની ખહાર આવ્યે. 


સ્થંભ જેઈ સર્વને આશ્ચર્ય થયુ. રાન્ન પ્રસુખ સવે એકી. 
નજરે તેના સારુ જેઈ રહ્યા. તેની પૂજન કરવા સાટે હાથ લગાડવા 
જતા હતા, તેવામાં તે સાની. નિસિત્તીઆએ . આગળ આવી સર્વને 
અટકાવ્યા અને જણાવ્યું. કે. આ સ્થ ભને કેઈ એ હાથ લગાડવો 

નહિ, નહિતર કુળરેવી ફરેપાયમાન થશે. 
' સનીના ડ્હેવાથી રાન્તદિ સર્વ લે[ઝ પાછા હ હઠી. ગયા. એટલે 


સુષ્પાદિ પૂજનની સામગ્રી મગાવી;. સ્ાનીએ- પોતેજ. સ્થભની 
'પૂજાને1 પ્રારંભ -ડર્ચા. 





પરોષડપરી નિસિત્તીએ।. ક્ટ 


ચલ્ાસન કરી, ધ્યાનસ્થની માષ્ક બેસી હીંકારાદિ મતને જ્ય 
શર્‌ કર્ચ. થોડા વખત પછી ગાયન અને જૃત્યાદિ સગીત શર્‌ કરાર્જ્યું. 

આ પ્રમાણે રોઢ પહાર દિવસ ચઢચે] ત્યાંસુધી પૂજન વિધિ 
ચાલી, ત્યાર પછી મજયુત ખાંધાના ખળવાન્‌ સુરૂષાનેસ્તાન કરાવી, 
કંઠમાં સુગધી સુષ્યની માળા પહેરાવી, તેઓની પાસે સ્થંભ ઉપ- 
ડાવી સવે" નગરની તરક ચાલ્યા. 

શાન્ત વીરધવળ પણુ સર્વની સાથે પગે ચાલતો હતે।. સ્થ ભ 
આગળ વિવિધ પ્રકોરનાં નાટારભ થઈ રછ્ય॥ા હતા. ખ'દીવાને જય 
જય શખ્રા બોલી રહ્યા હતા. એમ આદરપૂર્વક તે સ્થ'ભ સ્વય'વર 
સડપમાં લઈ આવ્યા, ત્યાં છ હાથની એક શિલા મંગાવી, તેને 
ખે હાથ જમીનમાં દટૉવી, તે શિલાને આધારે જ્તાનીના કહેવા 
સુજખ સ્થ'ભ ગોઠવવામાં આવ્યો. શિલાના પશ્ચિમ ભાગે વજસાર 
પતુષ્ય ષાણુ સહિત મૂકવામાં આવ્યુ. 

દક્ષિણુ અને ઉત્તર વિભાગમાં રાજનઓનાં સિંહાસને ગોઠવ્યા. 
ગૌંધર્વોએ મધુર સ્વરે ગાયન રર્‌ કર્જ”. નર્તકીઓએ તાલ, માત 
અને લયાતુસાર નૃત્ય શરૃ કર્યું. એ અવસરે ધનુષ્ય અતે ખાણુર્નુ 
પૂજન કરી, નિમિત્તીઆએ સર્વ રાજઝુમારાદિને મ'ડેપમાં બોલાવવા 
માટે વીરધવળ રાનને જણાવ્યું. 

રાજનએ સર્વ રાજકુમારાદિને મ'ડડપસાં પધારવા આમત્રણુ કર્યું”. 
આગ્ત્રણુ થતાંની સાથેજ પોતપોતાના ચોગ્ય પરિવારને સાથે લઈ 
જાજકુમારાો મહડપમાં દાખલ થયા અને પાતાના ૬૨૦તજને લાયક 
સિહઠાસત્તો ઉપર બેઠકો ઉપર ગોઠવાવા લાગ્યા. મડપમાં આવતા ર।2/- 
કુમારાદિને ચથાયોગ્ય માન આપવા અને લાયક સ્થળે" બેસાય્વાની 
ગડળડ્માં વ્યમ થએલા વીરધવળ રાન્તને તેઈ, નિમિત્તીઓ એકા- 
શેક ત્યાંથી જુમ થઈ ગયો. . 7 





૧૨૦ સલયસુ'દરો ચરિત્ર. 


થોડા વખત પછી રાજ પાછું વાળી જુવે છે તો નિસિત્તીએ 
જોવામાં ન આવ્યો. રાજા બોલી ઉઠ્યો અરે | તે જ્ઞાની ક્યાં ગયો: 
હમણાંજ તે અહી હુ હતો, પોતાના સાણુસો પાસે આખા મંડપમાં 
શોધ કરાવી પણુ તેનો પત્તો લાગ્યો નહિ. 


રાજા વિચારમાં પડચો. થોડીવારે તેને ચાદ આવ્યું જ, તેનો 
અર્ધ સાધિત સ-ત્ર સિદ્ધ કરવો ખાકી હતો, તે સિદ્ધ કરવાને ગયે હશેઃ 
નિસિત્તીઆનાં કહેલાં સર્વ વચને સળતાં આવ્યાં છે, પણુ 
કેન્યાના સ્વામી સહઢઠાબળ માર થશે, તે વાત મળતી આવી નહિ. 


કઈ કારણુસર આ મહોત્સવ ઉપર ક શક્યો જણાતો! નથી. 


તો મારી કન્યાતું પાણિગ્રહણુ તે કેવી રીતે કરશે ? વિગેરે વિચ્વા- 
શેમાં રાજા ગુથાચે. 





આ તરફે સર્વ રાજકુમારો સ્વય'વર સ'ડપમાં ચથાયોગ્ય 
સ આવી ખેઠા, પણુ રાજકુમારી કોઈનો જવામાં ન આવી તેવામાં 
_રાજકુમારીને અધ કુવામાં રાજાએ નખાવી દીધી છે વિગેરે” 
વૃત્તાંત સ્વચ'વર ઉપર આવેલા સર્વ રાજ્કુમારાદિના સાંભળવામાં 
આવ્યો. તેએ અન્યોઅન્ય વાર્ન્લાલાપ કરવા લાગ્યા જે કે, કેસ શું જીવો 
છો ? શા સાટે ખેસી રહ્યાં છો ? જેને માટે આવ્યા છે તેને તે! 
રાજાએ અ'ધ ઝુવામાં ફેકકાવી દીધી છે. ઉઠો જેને પરણુશે! ? રાન્ત એ 
આપણી સરકરી તો! નથી કરી ? વિગેરે કહી એક દાડ - મન 
ઉક્કેરવા લાગ્યા. 
] ક અવસરે રાન્તના આદેશથી ખુ “રીવાને નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું - 
“ ફુ્ધર બાહુખળને વારણુ કરનારી રાન્તે,' મહારાજા અને રાજ- 
કુમારો 1! તમે સાવધાન "થઇને સાંભળશે. આ વજસાર ધનુષ્યંને 
લીલાપૂર્વક પ્રય ચાર્ઢ કરી દૃહ નારાચનાં એકેજ પ્રહારથી બેઈ હાથ 


પરોપકારી નિમિત્તીએ।. રૃર્જૃ 


શ્રમાણુ સ્થભના _અગ્રભાગને લેદી જે ખળવાન્‌ રાજ તે સ્થ'ભના 
બે ભાગ કરશે, તે રાન હમણાંજ કોઈ પણુ સ્થળેથી પ્રગટ થયેલી 
રાજકુમારી મલચસુ'દરીને પરણુરો. આ ગ્માણે અમને ગોત્રદેવીએ કહેલું 
છે માટે સામર્થ્યવાન રાજાઓએ તે સ્થ'ભ લેદવાને। પ્રયત્ન કરવો.” 
,* બ૩'રીવાનના વાક્યોથી પ્રેરાચેલો મહાન્‌ ઉત્સાહી લાટ દેશને 
રાત ઉલે। થચે1, પણુ પતુષ્યની ફૂર્ધ્ષતા તેઈ હિમ્મત હારી પાછો 
આસનપર બેસી ગચેા. 

અ'રદીવાનની પ્રેરણાથી ચૌલ દેશના રાન્તએ સિહ્ઠાસનપરથી 
ઉભા થઈ જમીનપર પગ તો મૂક્ચે, પણુ પ્ડપ્ય્ની €તટટતા «ને 
તેના સુખપર ગ્લાનિ આવી ગઈ. તેથી હાંસીપૂર્વક તેતે પણુ પોતાની 
જગ્યા પાછી લેવી પડી. 

આપમર્ષથી ઉઠેલો ગૈડડ દેશનો શાન્ત ધનુષ્ય હાથમાં લેતાંજ 
તેના બોન્તથી જ#ભીનપર પડી ગયે, તેને નઇ રાજકુમારો પરસપર 
તાળીએ1 આપવા લાગ્યા. શરમથી નીચું સુખ કરી તે પણુ પોતાના 
આસનપર આવી બેઠૅ(. 

કેર્ણાંટ દેશને રાજા ધનુષ્ય લઇ ખાણુ સુક્તાં જ નીચો પડચે!. 
આ પ્રમાણે સોટા રાજએને શપમાન પામેલા ત્ેઈ કેટલાએક 
સ્રાસ્રનથી ઉડયા ૮૪ નિ. કેટલાએક લક્ષધી ચૃકયા. કેટલાએકે શ્થ'ભ 
ઉપર બાણુનો ગ્રકાર કર્યો પણુ ખરો, છતાં સ્થ'જના બે વિભાગો 
ન થયા, એટલે લત્ત્તથી પાતાની નિંદા કરતા અઢુ'કાર રહિત થઈ 
અઆગનતપર આવી બેઠા. 

શન વીરધવળ પળુ ચિંતા કરવા લાગ્યો ટે, હજી સુધી ટન્યા 
ગ્ત્રગટ ઘઈ નથી તેધી ખરેખર લેાકેોમાં મારી હાંસી ઘશે. 
“. શજાજને ચિંતા ચફૃપર આર્ટ થયેલો કેઈ, ડાયમાં વીણા લઈ 








જૃરૃર્‌ સમલયાસુ'દરી ચરિત્ર 


એક વીણાવાદક સ્થ'ભ ગળ આવી ઉલેો રહ્યો. પ્રથમ તેણે વીણા 
વગાડી વીણાન] મધુર અતે સોહકે શખ્દવડે લોકોને સ્થ'ભી લીધા, 
પછી તરતજ હાથમાં ધતુષ્ય લઈ વીરધવળ રાજાને કહેવા લાગ્યો 
ફે, હે રાજ ! તું મારં સામર્થ્ય જે. 

વીણાવાદટકતે હાથમાં ધતુખ્ય લેતો જેઈને' કેળાહુળ મચી 
રહ્યો. લોકે! તેને કહેવા લાગ્યા કે અરે ગાંધર્વિક ! તું પતુષ્ય હાથમાં 
નહે લે નીચું મૂકી દે. આ મહાન્‌ ખલિદ રાજાએ! પણુ જે સ્થ'ભને 
ભેદી શકયા નથી, તેને તું કેવી રીતે ભેદી શકશે ? ઈત્યાદિ લોકોનાં 
નિષેધક વચનોનો અનાદર કરી તત્કાળ તેણે ધતુષ્યયર ચાપ-દોરી 
ચડાવી દીધી અંને શ્રૃતિને બેહેરી કરી નાખે તેવે] * ટ'કારવ - કર્યો: 
ખદીવાનના કહેલા સ્થાનને મૂકી, મર્મસ્ વીણાવાદકે તીઠ્દણુ 'ખીલી- 
નાપર લીઠ્દણુ રીતે જેરથી ખાણુ માર્યું”. ખાણુ સ્થ'ભપર વાગતાની 
સાથેજ જાણુ વીરધવળ રાજનું ભાગ્ય ખુલ્યું હાય નહિ તેમ, તે 
સ્થભના ખે સ'ચુટો એકીઃ સાથે જુદા થઇ ગયા. 


સ્થલ સજુટને ભેદનાર વીણાવાદકની આ સ્થળે એળખાણુ 
આપવી તે જર્રની થઈ પડશે. તેમજ પેલો નિગિત્તિએ કોણુ 
હ્તો. અને હમણાં તે ક્યાં ગેખ થઈ ગયે તે પણુ અવશ્ય જણાવવું 
જોઇએ, જેથી વાચકોની અધીરતા શાંત થાય. ર 

નિશિત્તીઓ અને વીણાવાટક, તે આ ચ્ચાલતી વાર્તાને! નાયક 
સહાખળ કુમોરજ છે. હાથીના ઝુખમાં ઘોસને! સુળા આપ્યા પછી, 
આગળ ચાલતાંજ તેણુ પોતાને છુપાવવા સાટે નિસિત્તીઆને! વેષ 
લીધો હતો. અને તે વેશથીજ રાજને સમરણુના સુખસાંથી ખચાવ્યો 
હતો. તે વખત' એવોજ હલે કે નિસિત્તીઆ સિવાય “મલયરુંદરી 
વતી છે” આ વિશ્વાસ રાજાને આવવો અશક્ય હતે. “સલયસું- 
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ઘડીને એક્દમ તેના પિતાને સૉંપી દેવી તે પણુ પોતે એકાકી હોવાથી 
પોતાના હષ્કમાં તુકશાન કર્તા હતુ, તેમજ સલયસુદરીની શ્રતિષ્ટામાં- 
જ ગૌરવતામાં એટલે વિશેષ વધારો કેરતાર નહોતુ. ઈત્યાદિ અનેક- 
કારણે।થી નિમિત્તત્નો વેશ લીધો હતે।. પોતાનો પ્રપંચ ખુક્લે થાય, 
યા તે વેશમાં રહેતાં રાજઝુમારી પોતાને ન મળે, ઈત્યાદિ કારણૂ।થી- 
સ્વચ'વર મ'ડપસાંથી તેને ગુમ થવુ“-છુપાઈ જવુ' પડયુ હેતું. ચુમ 
થવા પછી તરતજ શુટિકાના પ્રયોગથી રપ ખદલાવી એક વીણાવાદ- 
કતો વેશ લીધો! હતો. ખીન્ત રૂપમાં તેને ત્યાં જગ્યા મળવી સુશ્કેલ 
હેલી મલયસુંદરી સાથે સ'કેત પણુ ડર્યો હતો કે, ન્યારે હું વીણા 
ખજાવુ', ત્યારે તારે અ'દર ચત્રપ્રયોગથી દાખલ કરેલી ખીલી ખેચી 
લેવી એટલે લાકડાની કાળો આપોઆપ ખુલી જશે, ધત્યાદિ કારણથી 
તેતે વીણાવાદકતો વેશ લેવો! પડયો હતે, વળી પોતાના પરિવારનું 
ત્યાં કોઇપણુ માણુસ ન હોવાથી, પોતાનું રૂપ પ્રગટ કરવુ' તે માનનીય- 
વિશ્વાસપાત્ર અને ચોગ્ય નહોતુ. સલયસુંદરી આ કાણમાં કેવી રીતે 
આવી એ વિગેરે હુડીકત મહાળળ અને સલયસુ'દરીની રહ્ય. 
વાતોના પ્રસગે આપણે પ્રગટ નણીશું અહીં આટલો ખુલાસો 
કેરી હુવે આપણે પાછા ચાલતા વિષયપર આવીએ 


“ઈઝત્ઝડ્ડઝલ્ઝ- 
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૧ નન” 
મલયસુ“દરી સ્વય'વર મ'ડપમાં. 
૬: 
ખાણુના પ્રહારથી સ્થ'શ સસુટનો ઉદ્લેદ થતાંજ તે સ્થ'ભના 
ક હિન ક 
પોલાણુમાં સડેલી મલયસુંદરી સર્વના ન્તેવામાં આવી. તેના રરી૨ 
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ઉપર કર્પુર, ચત અને કસ્તુરી આદિ સુગધી દ્રવ્યોનું વિલેપન 
ઝરેલું હતું. તેણીએ સુદર વસ્ત્રો અને દિવ્ય અલ'કાર પહેર્યા હતા. 
'હૃદયપર લક્ષ્મીપુ'જહાર શોભી રહ્યો હતો. સુખથી તાંણછુલ ચાવતી 
હેલી. ડાખા હાથમાં પાનનું ખીડું અને જમણા હાથમાં વરમાળા 
પ્રારણુ ડરી હતી. 
આસ અકેસ્માત્‌ સલયસુદરીને નેતા, સતુપ્યોનેો અને વિશેષ 
પ્રકારે રાજા રાણીના આનદનો પાર ન રહ્યો. 
હર્ષથી ભેટવાને માટે મહારાન્ન વીરધવળા કુમારીની નજીક 
આવ્યે. અને ઉત્સુકતાથી પૂછવા લાગ્યો, સારી વ્હાલી ચુત્રી સલયા ! 
તું આ સ્થભમાં ક્યારે અને કેવી રીતે પેઠી તે જણાવ. 
શુભાશુભ કર્મ વિપાકેને જાણુનારી અને તેથીજ પિતાને નહિ 
પણુ પોતાના કર્મને રોષ આપનારી સલચસુદરીએ કાંધકે સ્તેહિત 
દૃષ્ટિએ પિતા સાસુ જેઈ ઉત્તર આપ્યો. 
પિતાજી! જેના પ્રસાદથી હું જીવતી રહી છુ, તે કુળદેવતાજ 
આ સ્થજભમાં ક્યારે અને કેવી રીતે પેઠી તે સ'બ'ધમાં ન્તણે છે. 
કુમારીને સાક્ષાતૂ પૂર્વની સાફ્ક બોલતી ન્નેઈ, આરતી ઉતા- 
રતા હોય નહિ તેમ લેકે વસ્તા છેડાથી ઓવારણાં લેવા લાગ્યાં. 
રાજ્કુટુબ--કુમારી! અમે તાર્‌' સ્મરણુ જ કરતા હતા કે; 
શું અમે આ નેત્રોથી કુમારીને જેઈફું ? તેવામાં અકસ્માત્‌ 
તાર્‌' દર્શન થયુ. 
ચ'પકમાળા-સુત્રી! હું તારી માતા છતાં ખરેખર આ અવસરે 
વેરણુ જ થઈ છુ. બેટા! તે અપરાધ ક્ષમા કરજે. અરે | આટછું 
અધું દુ:ખ તે' કેવી રીતે સહન કર્યું” ? 
 શાજા--સુત્રી! અ'ધ કુવામાં પડતાં તને આપણી ઝુળરેવીએ 
“અધર ઝીલી લઇ પોતાની પાસે રાખી હતી. તને થોગ્ય પંતિ પ્રાસ 
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થાય તે હેતુથી રાજકુમારોના ખળની પરીક્ષા ડરવા માટે આ. 
સ્થ'ભસાં રાખવામાં આવી હાય તેમ જણાય છે. વળી કનકેવતીની 
પાસેથી આ લક્ષ્મીસુજ્હાર પાછે લાવી તારા ક'ડમાં આરોપી, દિવ્ય 
વસ્રોથી શણુગારી, હાથમાં વરમાળા આપવા પૂર્વક તેણે જ વિભૃષિત 
કેરી જણાય છે. આ સ્થ'ભ પાણિગ્રહણુ મહોત્સવના પ્રસગે આજેજ 
અમને કુળદેવીએ સોંપ્યો છે. 
સલયસુ'દરી પોતાના મનમાં બોલી, આ કર્ત્તવ્ય કુળદેવીનુ 
“છે કે કુળદીપક્તું છે તે સર્વ વાત હું જાણુ છુ. 
શાજા-આ સર્વ ખીના અમને એક જ્તાની નિમિત્તીઆએ કહી 
હેતો, પણુ કુળદેવીએ આ સ'ખ'ધી ફાંઈ પણુ વાત અસે]ને સ્વપ્નમાં 
“પણુ જણાવી નથી, આર્ત શું કારણુ હશે? કદાચ તે જ્ઞાની એજ 
કુળદેવી હોય તો કેોણુ ન્નણે! 
પ્રધાન! માર્‌ ઇચ્છિત સર્વ સિદ્ધ થયુ, ચિંતા દ્ર ગઈ, 
જ્ઞાગ્ય ઉઘડચુ', પણું એકજ વાત મારા હૃદયમાં ખટકે છે કે, તે 
સનીએ પુત્રીનો પતિ સહાખળ કુમાર ટલા! હતે. તેની કહેલી 
સર્વ વાત મળતી આવી છે, પણુ આજ વાત અન્યથા થઈ કે ચુત્રીનેદ 
* પતિ મહાખળ નથી પણુ કોઇ અન્ય છે. અરે! આવે। મહાન્‌ 
* સ્થભ, મહાન્‌ તેજસ્વી વીણાવાદકે વિદાસ્તિ કચે।, તો નિશ્ચે પુત્રીને 
પતિ પણુ તેજ થરેને.? 
રાજા વીરધવળના વાક્યો! ધ્યાન દઈને સહાભળ પાસે ઉભરો 
- ઉલ સાંભળે છે. તેમજ પોતાને કૃતાર્થ માનતો મનમાં હસે છે. 
એ અત્રસરે સ્થલ સ'પુટમાં રહેલી સલયસુ'હરી પાસે દાસીએ। દોડી 
* આવી. દાસીઓ એ ટેકો આપ્યો. સલયસુ'દરી ખડાર આવી ઉભી રહી. 
સલયસુદરી--અરે દાસી ! તે કળાનો. નિધાન, વીરસુર્ષ ટયાં 
ગયે જેણે મારા ષિતાના ડુ:ખની સાથે સ્થભનુ' વિદારણુ કઝુ 
નક, હું તેના કંઠમાં વરમાળા આરેપુ- 


252626. 554928 8825325222. 
શ્ર મલયસુ'દરી ચરિત્ર 


પ્રકરણુ ૨૭ ઝુ 


કાક નારા નાજ 
“5-૦-૧૦૦૭” 


વરમાળા ક અતે લગ્ત 
ધાવમાતાએ નજીક વી. સ્થભ વિદારણુ કરનાર વીર ચુર્ષ 
“સલયસુંદરીને ખતાવ્યે।. 


સ્તેહુરસથી ભરપુર નેત્રે નીછાળતી, અનેક રાજુમારોના સને!- . 
રથની માળાને મૂળથી તોડતી, લોકેના ચિત્તને સતોષ આપતી; 
ગાંધાવિકના વેષમાં રહેલા છતાં કામરૂપને ધારણુ કરતા, સહાખળ 


કુમારના કૅઠેમાં પોતાના હાથમાં રહેલી વરમાળા મલચસુ'દરીએ 
આરોપિત કરી. 


એલયસુ'દરીના ર્‌પથી ચમત્કાર પામેલા અને ગાંધર્વિક જેવા 
'હુલકી જતના મતુષ્યના ૩ ઠંમાં માળા આરોપિત થયાથી પરાભવ 
“પામેલા રાજકુમારો આપસમાં કહેવા લાગ્યા. અરે ! આ વિટગ્ધા . 
રાજઝુમારીની આર્વી અધમ પીય] ! ઉત્તર વ'શના રાજકુમારાને 
સૂફી, અજ્ઞાત કુળ વશાદિ ગાંધર્વિકના કંઠમાં* વરમાળા. આરોપી. 
“આવે દુ:સઢુ પરાભવ અસે સહન નહિ કરી શકીએ. ગાંધર્વિકને 
“મારીને તે સ્વય'વરાને અમે ગ્રહણુ કરીશું. આ _વિચ્ચાર કરી તે સર્વ 


રાજકુસારે એકડા .થઈ, તે ને વેશસાં રહેલા સહાઅળને 
મારવાને 'માટે ઉઠેયા.. 


આ સર્વ વિપરીત સેચારીએ। થતી ન્ેઈ વીરધવળ સે 


- એક્દમ .પોતાતું સૈન્ચ બોલાવ્યું. અને સહાખળતું પે કેરવા માટે 
તેની ચારે ખોજીુએ સૂડી દીધુ. 


સહાખબળ પણુ સડપમાં મૂકેલું 'વજસાર પછય ક સે 


*છૂ છાણ 1૯2 
જાટ ઉ છોટ ડ્‌ રાઇડાર 
પાદરા? 1 ારાટાર છ છાટ 
ઝપટ પુવુષાપ્ણૂું છકે 


'જૃ છાર ધદાઇાઝ 1૪ 
ઝાર[2ારટે રેટેટે ૦ 'દ કક 





વરમાળા આરોપણ અતે લશ્ન ૧ૃરૃછ 





રાજકુમારો ઉપર તુટી પડો. સહાખળની મહાખાડુને। ગ્રડાર પડતાં 
જ જેમ લાકડીના પ્રહારથી કાગડાએ દરે દિશામાં નાશી ન્તય તેમ 
રાજ્ઝુમારા નાસવા લાગ્યા. 

પોતાના ખરા રૂપમાં પણુ ગાંધર્વિડના વેશમાં રહેલા મહુ!- 
ખળને દેખી એક ભાટના સુત્રેતેને આળખ્યો. તે ઉચ્ચસ્વરેબાલી ઉઠયો. 

“ સુસ્પાળ રાજના પુત્ર, સહાવીર્યવાન્‌ મહાખળ કુમાર ! 
પૃચ્વીતળપર ઘણે! કાળ વિજય પાસે. ” 

આ શખ્રો સાંભળતાંજ વીરધવળ રાજના હર્ષના પાર ન 
રહે. અહા ! કર્ણને અમૃત તુશ્ય આ વચનનો સત્યજ હશે. નહિતર 
ગાંપર્વિકમાં આવું અસહ્ય પરાકમ ક્યાંથી હોય. 

શાજન નજીક આવી ખ'દીવાન ભાટપુત્રને પૂછવા લાગ્યો. અરે 1 
શું તુ' આ કુમારને ઓળખે છે ? 

અ'રીવાને વિનયથી જણાવ્યું. મહારાજ મારા કહેવામાં અ'શ 
માત્ર પણુ સરે નથી. તે રાજકુમારતા મેહેલમાં બાલ્યાવસ્થાથી 
ઉછરી વૃદ્ધિ પાસ્ચો! છું. નિશ્ચે તે સહાબળળકુમારજ છે. 

રાજ્ત હર્ષાવેશમાં બાલી ઉઠયો. અહા ! અકસ્માત્‌ વાદળ વિનાની 
વૃષ્િ! જે કાર્ય મનથી પણુ અગમ્ય જણાતુ' હતું, તે કાર્ય ગ્રત્ય- 
ક્ષપણે ફિયામાં આવી ગયુ સ્તાનીનું વચન સત્યજ થયુ”. મહાખળ- 
ઝુમારજ મારી પુત્રીનો પતિ થયો. અરે! મેર્ચુલા પણુ કદાચ ચળિત 
ચાય, પણુ જ્તાની્વું વચન અન્યથા નજ થાય; પણુ આ કુમાર એકાકી 
અહીં ક્ચાંયો આવી ચડચો હરો ? શું આકાશમાંથો પડયો ? દિગૂ- 
“ચક્રમાંથી કે રસાતળમાંથી ? આ વાતની ખખર ન પડી. 

જરા વિચાર કરી રાન્ત નિર્ણયપર આવ્યો કે, અત્યારે આ 
ચિ'તા કરવાની જર્‌ર નથી. થોડા વખત પછી કુમારના સુખથી તે 
સર્વ વાત જા'્યીશ, અત્યારે જે કાર્ય વિનાશ પાસે છે તેને પ્રથમ 


રહ 





“૧૨૮ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 





------ 


'સુધાર્‌. રાના વીરધવળ તરતજ ઝુદ્ધને માટે તૈયારી કરત રાજકુમાસે 
પાસે આવ્યો. અને તે “વીણાવાદક નથી પણુ સૂરપાળ રાજાને 
કુમાર સહાખળ છે” પત્યાદિ વાક્ચોથી સસજાવી ચુષ્ધના પ્રસંગથી 
.સર્વતે નિવારણુ કર્યા. 

પાછા આવી સહાખળકુમારને સલયઝુ'ટરી સાશ્રે લજન 
કરાવ્યુ. તેમજ અન્ય સ્વજનોને જમાડી, સ્વચ'વર ઉપર આવેલા 
રાજકુસારોને તેમના ઉતારા પર જમાડવાની ગોઠવણુ ડરાવી. 

આ શુભ પ્રસ'ગ ઉપર નિસિત્તીઆને ખુશી ડરવા માટે રાજાએ 
તેની ઘણી તપાસ કરાવી, પણુ તેનો પત્તો નજ લાગ્યો. પરેપકારનેો 
ખદલે। ન વાળી શકાવાથી રાન્તને થણે! ખેદ થયો. અહા પરોપ- 
કારી જ્ઞાની! નિરીઢુ હોવાથી સાર્‌ કાર્ય કરી કાંઈ પણુ લીધા 
સિવાય ચાલ્યો! ગચે. ખરેખર પરોપકારી સુર્ષો આવા નિસ્પૃહી જ 
'હોય છે. વિગેરે વિચારો કરી મન શાંત યું. 

રાજાએ વિધિપૂર્વક જુળદેવીની પૂજા કરી, ખધુવર્ગ આદિને 

વસ્ત, અન્ન; તાંખુલાદિ વડે સતોષિત કર્યા. આ માંગલિક પ્રસ'ગે 
રાજાએ દાનર્‌પ પાણી વડે ચશરૂપ વદ્લીતું એવી રીતે સિંચન કયું કેતે 
 ચશૈ।વછ્ધી ફેલાતી ફેલાતી વિશ્વમડપમાં પણુ સમાઈ ન શકી. 
ન આ ગ્રસગે શ્રુતિના મર્મને લેદેઃ તેવા તૃર્યના રવો! ઉછળી 
જણા હેતા. મછુર સ્વરે ગવાતાં ગાંધર્વના ગાચનો, અસ્થિર મનતે 
યણુ સ્થિર કરતાં હુતાં. નૃત્ય કરતી વારાંગનાએના ગ્રુટ્તિ મૌક્તિક્હાર, 
ફે ફેમદ્રવથી સિષ્ત્ત ભૂમિપર પડતાં હર્ષના અ ઝુરો ઉદ્ભવ્યા હોય 
તેમ શોભતા હેતા. સ્કોર શૃગારને ધારણુ કરતી સપ્રવા સ્રીએ 
“કોકિલ કૅ ઠે મધુર ધવળમગળ ગાતી હતી. 

અતે ભૂષણે્‌।થી ભૂષિત થયેથું આ વચવધૂનું નેડુ) કલ્પવૃક્ષનો 
આશ્રય કરવી કેલ્પવલ્લીની સાક્ક શોભતું હેતું. ભાટ, ચારણેુાના 


વરમાળા આરોપણ અતે લગ્ત શર્ટ 


જય જયરાવ વચ્ચે વરવધૂએ વેદિકા અલ કૃત કરી. એ અવસરે 
વેઠકાના ચારે અ'ગો ચાર સુર્ષાર્થની માકક શોભવા લાગ્યાં, પાણિ- 
સ્રઢણુ કરવાના અવસરે ઉત્ત્તત નેપથ્ચને પારણું કરેલ દ પતી, 
સાક્ષાત્‌ લક્ષ્મી અને સુણ્યરાશિ હાય તેમ શોભતાં હતાં. 

માતાપિતાએ દંપતીને આશીર્વાદ આપ્યો કૈ, ચ'દ્ર અને તેની 
ચાંદનીની માકક તમારો અવિચ્છિન્ન સચોગ કાયમ રહો. રાજાએ 
પોતાની સ'પત્તિના પ્રમાણુમાં હાથી, ઘોડા, રથ, હીરા, માણેક, મોતી, 
હથીયાર અને ગ્રામાદિકે આપ્યાં. 


વિવાહ પ્રસંગ પર્ણ થતાં હર્ષ પાસેલાં ટ'યતી એકાંત નિવાસ- 
સ્થાનમાં ગ્યાં; એ અવસરે શાન્ત વીરધવળ, સહાખળ જુમાર પાસે 
જઇ પોતાને સશય પૃછવા લાગ્યો. 

રાજુમાર ! તમે પોતાના શહેરથી આ પ્રસંગ ઉપર અકસ્માત્‌ 
શકાકી કેવી રીતે આવી પહોંચ્યા ? 

પોતાની પ્રિયા સન્મુખ દૃણિ કેરી પૂવે" ગોઠવી રાખેલા 
ગ્રપંચિત કેપટાનુસાર કુમારે ઉત્તર આપ્યો. મહારાજ ! મને શા 
સ્થાનથી ઉપાડીને કોઈ દેવીએ અકસ્માત અહીં લાવી મૂક્યા છે 
- શન્ત--તમાર્‌' કહેડું ચરાઅર છે. આ કાર્ય કુળદેવીર્નું ક્શ્યુ 
હોય આમ સ'ભવે છે. 

સહાાખળ--મારા વિરડને સુન નહિ કરનાર મારાં માતા 
પિતા મારા વિરકથી દુ:ખી થઈ આમ તેમ મારી રાડ સ્‍ેથાં કરતાં 
જરે. અતિ સ્નેહિિત છૂદયવાળાં માતા પિતા «તે મને ખાર ગ્રટરની 
અદર નહિ જુવે તો નિશ્ચે મરતી પામશે. માટે મયારાત ! મારા 
પર ષૃપા કરી મને જલટી વિસર્ન્ટ્ન કરે. ને છું પડવાને દિવસે 
સૂર્યોધ્ય વેળાએ પૃથ્વીસ્થાનપુર પહોંચીશ તેા મને સારા માતા 











૨૩૦ સલયસુ'દરી ચરિત્ર, 





પિતાનો સેળાપ થશે, નહિતર પછી તેમને મેળાપ થવો મને 
અસ'ભવિત જણાય છે. 

રાજ--કુમાર! તમારે જરા પણુ અધૃતિ નર્હિ કરવી, તમારી 
સર્વ ચિતા મારા શિર પર છે. “હૃથ્વીસ્થાનપુર અહીથી ખાસઠૅ 
ચોપજન છે. -માટે શાત્રિના પ્રથમ પ્રહર પર્ચ“ત અહી રહો ત્યાં 
સુધીમાં તમારા સાટે હું એક ઉત્તસ ન્તતની અને ઝડપથી ચાાલ- 
નારી સાંઢણી તૈયાર કરાવું છું. તેસજ કોપાયમાન થચેલા રાજછુમારોને' 
સત્કાસ્પૂર્વક વિસર્જન ફરી આવું છું. આ પ્રમાણે સહાખળને 
જણાવી, તે કાર્ય માટે વજીરધવળ રાન્ત ખહાર ગચે. 
કઅહાખળ--પ્રિયા! આપણું ઇચ્છિત કાર્ય સિદ્ધ થયું. મારી 
કરેલી પ્રતિજ્ઞા આજે પૂર્ણ થઈ. તારા પિતા સમક્ષ તાર્‌' પાણી- 
ગ્રદુણુ થયું, પણુ 'પૃથ્વીસ્થાનસુર જઈ સારી સાતાને હાર આપવાની 
કરેલી પ્રાતિગ્ઞા હજી ખાકી છે; તે પૂર્ણ થતાં આપણુતે શાંતિનો 
વખત સારી રીતે મળશે. ' 

આપણે કાલેઃ ભટ્ટારિકાને મ'દિરે સન્યાં હતાં, પણુ પોતપોતાના 
કાર્ચમાં ઉત્સુક હોવાથી ખે દિવસમાં ફરેલા ઝાર્ચ સ'ખ'ધી વાર્તાલાપ 
કરવાને આપણુને વિશેષ 'વખત મળ્યો નથી. અત્યારે એકાંત સારી 
છે. રાન્ત પણુ આપણા ગ્રચાણુની તૈયારી છેરવા ગયા છે. સાટે તે 
વાતા આપણે અત્યારે કરીએ. . ક 

આ પ્રમાણે સહાબળ કહે છે, તેવામાં લેગવતી નામની 
સલયસુ'દરીની ધાવમાતા ત્યાં આવી પહોંચી તે સલયસુટરીને 
પૂછવા લાગી કે  સલચા! તુ સાચેસાચું કહે આ સર્વ દેવર્તું 
કર્તવ્ય છે કે કાંઈ ખીન્ને પ્રપંચ છે ? . 

શલયસુંદરી--સ્વાસીનાથ ! સારા ગુસ રહગ્યોતું સ્થાન આ 
મારા ધાવસાતા છે. સાટે. આપણી. અતેલી હુકીક્ત આપ. આ 
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સેગવતીને કહા તો કાંઈ હરકત જેવું નથી. તે જણુવા માટે તેવું 
“મન વિશેષ ઉત્સુક થઈ રહ્યું છે. 

સલયસુંદરીના આગ્રહથી સહાખળે વલેગવતીને સંભળાવવા 
સાટે પોતાને! વૃત્તાંત શર્‌ કર્યો. ભટ્ટારિકા દેવીના મદિરથી ખન્ને 
જીદ પડયાં ત્યાં સુધી વેગવતીને જણાવી પાછળને। વૃત્તાંત મલય- 
સુ'રીને ઉદ્દેશીને મહાબળે કહેવો! શર્‌ કર્ચો. 

સહડાાબળ--ગ્રિયા! તારી પાસેથી જુદા પડ્યા પછી ઘાસના 
સુળામાં સુદ્રા નાખી હાથીના સુખમાં આપી, સ્મશાન તરક જઈ 
નિગિત્તીઆને વેષે રાજાનો ખગ્ચાવ કર્યો અને ખીન્ત દિવસની 
સ'્યાપર્ય“ત હું રાના પાસે રણો. સ'ધ્યા વખતે મત્રસાધનતું ખહાર્તું 
કાઢી રાજા પાસેથી કેટલુંક દ્રવ્ય લઈ હું યાંથી જીરો પડચે. 
અજાસ્માં આવી તે દ્રવ્યથી કેટલાંક સુતારનાં હુથીઆર, કયુર, કસ્તુરી, 
ચદન, રંગ અને વસ્્રાદિ લઈ ભટ્ટારિકા દેવીને મ'દિરે ગયે, ત્યાં 
અદર પોલાણુવાળી જે લાકડાની ખે ફાળા જેઈ હતી, તે છોલીને 
ઘણીજ રમણીય ખનતાવી તેની અ'દર ઉર્ધ્વ ભાગમાં ચત્ર પ્રયોગ- 
વાળી એક ગૂઢ કીલીકા-ખીલી ગેાઠવી. 

એ અવસરે એક પેટી લઈ કેટલાક ચોદો ત્યાં આવ્યા, તે 
પેઢીને રક્ષણુ કરવાવાળા એક ચે।ર સહિત મદિરેની પાછળ મૂડી 
આકીના ચોરા પાછા શહેર તસ્કૂ ગયા. 

સુતારનાં હથીઆર અને ખીજી વસ્તુએ એક સ્થળે છુપાવી 
ચોરની સ'જ્ઞાસ તે ચારને બે!લાવતે હું તેની પાસે ગયે. 

મને ચોર નણ તે લોભી ચોરે મને પ્રાર્થના કરી કે, આ. 
પેઢીનું તાળુ ટુ' ભાંગી શકતો નથી, માટે તુ' મને પેટી ઉઘાડી આપ. 

મે' તેને તાજુ' ઉઘાડી આપ્યુ, તેસે પેટીમાંથી સાર સાર 
વસ્તુ એકઠી કરી એક પોય્યું બાંધ્યું” તે હીનસત્તવે ફ્રી મને 
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જણાવ્યુ" કે, હે સહાભાગ! જે હું અહીથી ચાલ્યો જદો તો 
સારૈ પગલે, પગલે, ચોરે અથવા રાજસુર્ષાો આવશે અને સને 
પકડી લેશે. માટે સારા ખચાવને. કોઈ ઉપાય ખતાવ. 

તેના ખચાવ સાટે સેં ભટ્ટારિકાદેવીના મદિરતા શિખરનો 
ઉપરનો પથ્થર કાઢી તે પોટલા સહિત તેને અ'દર ઉતાર્ચો. ઉપર 
પાછી શિલા મૂકી દીધી, પછી મ'દિરના નજક રહેલા વડના ઝાડે 
પર ચઢી ઉલેો રહ્યો અને તારા આગમનની રાહુ જેવા લાગ્યે।. 
તેવામાં તે વડ ઉપરના એક પોલાણુ તરક મારી દૃષ્ટિ પડી; તે 
પોલાણુમાં કેટલાંક વસ, અલ'કારાદિ સારા નેવાસાં આવ્યાં. તપાસ 
કૅરતાં મને સાહસ પડયું કે, તે વસ્ત્રાલ કારાહિ સારા પોતાનાં જ 
હેતાં. કેટલાક દિવસ ઉપર રાત્રિએ જે દેવીએ હુરણુ કરેલાં હતાં, 
તેણેજ અહી લાવીને મૂક્યાં હશે એમ ધારી તે સર્વ વસ્તુઓ સે' 
મોરે કખજે કેરી, તેવામાં મારી દૃષ્ટિ રસ્તા તરક ગઈ તો! ઉન્માગે* 
તને આવતાં મેં દીઠી એટલે તરત જ વડથી નીચે ઉતરી તને આવી 
મળ્યો. આ પ્રમાણે સે તને માર્‌ વૃત્તાંત કહી આપ્યુ”. હે કાંતા ! 
તું પણુ તારૂં વૃત્તાંત સને કહી સ'ભળાવ. 

સલયસુઢરી--સ્વાસીનાથ ! આપની શિક્ષા હૃઢયસાં ધારી હું 
શહેરમાં આવી. સગધ્રાવેશ્યાના આવાસ પૂછતાં અને તેને માટે 
શહેરસાં કરતાં તેને સે એક દેવળમાં દીઠી. એક પૂર્સ તેને મહા 
સક્ટમાં નાખી હતી, તેથી ત્યાંથી તે આધી પાછી જર શકતી 
નહોતી, તો લોૌજન કરવાની તો વાત જ 'શી કરવી. સે' તેને તેના 
દુઃખતું કારણુ પૂછ્યું તેણીએ નિ:શ્વાસ નાંખી જણાવ્યુ કે) 
સત્પુર્ષ! સારા દુ:ખની હું તમને શું વાત કર્‌ ? સારી ખુદ્ધિ 
જુઠિત થઈ ગઈ છે. 
હું મારા મ'દિરના આંગણામાં બેઠી હતી તેવામાં આ પૂત 
ટેરતો સારી પાસે આવીને બેઠો. “ આ પૂત્તઃ છે તેની મને. 





ક 
ટ્રતા 
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અખર ન પડી. હાસ્યમાં મેં તેને કહ્યું કે, તું મારં શરીર રુવાહેન 
કૅર-દખાવ, હું તને કોઈક આપીશ તે માણુસ સવાહુન કરવામાં 
ઘણે ઝુરાળ નીકળ્યો. મારા શરીરને એવી રીતે તેણે સ'મર્દિત કર્યુ 
જે ચારો થાક ખધેપ ટ્ર થે, હું ઘણી ખુશી થ», તેને જમવા 
માટે સે' આગ્રહ કર્ચ, તેણે જણાવ્યું કે સને જમવાની જરૂર નથી 
તે” મને કાંઈકે આપવાતું કહ્યું છે માટે કાંઈક આપ. મે' તેને વસ, 
ધન સત્યાદિ આપવા માંડયું. પણુ તે ધૂત તે માંહેલું કાંઈ લેતે 
નથી અને કોઈકે આપ, તેની માગણી કરે છે. કાઈકે તે શું ? તેની 
મતે સમજ પડતી નથી. શ કારણુથી તેણે મને અર્ડી પકડી રાખી 
છે. તે જતો નથી અને મને જવા પણુ દેતો! નથી. 

બ્હાલા ] એ અવસરે સે વિચાર્યું” કે વેશ્યા અત્યારે આપ- 
ત્તિમાં આવેલી છે. અ!માંથી તેનો ઉદ્ધાર કરવામાં આવે તે! માટ 
કાર્ય જલદી સિદ્ધ થાય. એમ ધારી મેં મગધાને કાનમાં કૉંપકિ 
વાત જણાવી. ત્યારપછી ત્તે ખન્નેને મેં જણાવ્યું કે તમે લોજન 
કેરો. મારી પાસે ત્રીજ પાહોરે આવજે, અવશ્ય હું તમારે વિવાદ 
ટર કરી આપીશ, 





મહાખળ--ગ્રિયા ! આ તેમને1 વિવાદ મડાન્‌ વિષમ છે, તેનું 
સમાધાન તેં કેવી રીતે કરી આપ્યું ? 

મશ ! તે હું આપને જણાવું છું; માર્ગથી 
[ચાલતાં થાકી ગચેલી હું તો ત્યાંજ સૂઈ ગઇ ત્રીન્ત પહોરે તે ખ'ને 
જણુ મારી પાસે આવ્યાં. મગધાએ મને ઉઠાડી. મેં ગુપ્ત રીતે 
રેવકુળમાં એક ઘડો સૂકાવ્યો અને લોકોને સાક્ષી રાખી જણાવ્યુ” 
કે હું તને કાંધકે અપાવું છું તે પાછે કરી ન નાય તે માટે તમે 
સાક્ષી રહેજે. તે ધૂર્સ અગીકાર કર્યું“, તેણે જાણયુ' કે આ કાંકકે 
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કેવી રીતે આપશે ? તે જે આપશે તેનું હ છું નામ લઈશ કે આતે! 
વસ્ત છે, આતો ધન છે, આતે અસુકં છે; પણુ મને તો! કંઇક 
નેઈએ. આતું નામ કૉંધકે ક્યાં છે? આગ કરવાથી વિવાદ 
ભાંગી નહિ શકાય. 

લોકોને પણુ વિસ્મચ થયે! કે આ કૉંઇડ કેવી રીતે આપરે ? 
સે સગધાને સસ્તા કરી એટલે સગધાએ જ્ણાવ્યું' કે ઓ 
ધૂર્સ ! આ દેવળના એક ખૂણામાં ઘડા પડચેો છે તેમાં કાંઈક છે, 
તે ઠું ગ્રહણુ કર. પૂર્ત્ત ત્યાં ગયે. ઘડાતું ઢાંકણું ઉઘાડી કાંઈક પ! 
જેવો ઘડોમાં હાથ નાખે છે; તેવોજ સુસવાટા નાખતો અને કોધથી 
ધ્રમધ્રમતે। ઘડામાં રહેલો સર્પ તેને હામે વળગ્યો, તત્કાળ તેણે. 


હાથ પાછો ખે'ચી લીધો અને ચીસ પાડી બોલી ઉઠચે(. અરે ! 
આસમાં કાંઈકે છે 





સાસુ કાનના 


પૂરો હર્ષ પાસતાં જણાવ્યું કે તે કાંઇક તારે માટેજ 
તેમાં મૂકેલું છે, માટે હવે તારે ઘેર ર સારે તારે હુવે કાંઈ 
લેણુદેણુ નથી. તારા દેવામાંથી હૂં હું સૂકાણી છું. 


લકો પણુ હસતાં હસતાં બોલવા લાગ્યા, અરે પૂત ! વસ્ત 
સોનું, રું વિગેરે આપવા છતાં તે” કાંઈ ન લીધું, તો આ કાંઈક 
તારા કરત્તવ્યને લાયક તને ઠીક મળ્યુ છે 


તે પૂર્તને સપે" ડસ્યો, તે ઉતરાવવા રી સદિરમાં 
તેને લઈ ગયા અને મને સગધા પોતાના મદિરમાં લાઈ આવી, 
તેના ગૃહમાં પ્રવેશ કરતાંજ મે' સગપાને કાંઇક આશ્ચચ પામવાં 
પૂર્વક જણાવ્યુ. સૃગધા! હું તારા ગૃહેસાં પ્રવેશ નહિં કરૂં. સને 
જણાય છે કે તારા મદિરસાં રાજદ્રોહી ક્રોઈ માણુસ છુપાચેછુ છે. 
સારા શખ્દોથી ભયબ્રાંત થઈ સગપ્રા સારા સ'ખધમાં અનેક વિર્તકે 


વરમાળા આરેોપણુ અતે લગ્ન ૧૩૫ 


કરતાં છેવટે દીન થઈ મારા પગમાં પડી અને હાથ ન્નેડી તેણીએ 
જણાવ્યુ' કે મારાપર દયા લાવી આ વાત તમારે ફોઈ સ્થળે ન ફેરવી. 

શજની કૅનક્વતી રાણી કે જેણીએ કપટ ૩રી નિર્દીષ રાજ- 
આળાને! કાલે પ્રાણુ ખોવરાવ્યો છે. તેણીનું કપટ પ્રગટ થયુ છે. તેને 
પષડવાને રાજાનાં માણુસો ચારે ખાજી ફેરે છે. પહેલાના સ્નેહથી 
પાછલી રાત્રિએ તે મારે ઘેર આવીને રહી છે. તો હે સત્યુર્ષ 
જાઇ પણુ ઉપાય કરી આ ખળતી આગને મારા મ'દિરમાંથી ખાર 
કાઢી આપ, હું તારો મોટે! ઉષકાર માનીશ. 

મે" જણાવ્યું કે હું તેને હમણાં તારા મદિર્માંથી ખાર 
કાહુ તો મારે તેની સાથે મહાન્‌ વેર ખ'ધાય. વળી તેને બહાર 
કાઢતાં કોઈ રાજપુરૂ્ષ આવી ચડે તો. આપણુ સર્વે મોટો અનર્થ 
થાય, છતાં તારો વિશેષ શાગ્રડ છે તો, હું કોઈ એવો ઉપાય 
કેરીશ કે તારા ગૃડુમાંથી પોતાની મેળે ચાલી ન્તય. આ કાર્ય 
માટે આજ રાત્રિએ એકાંતમાં મારો તેની સાથે મેળાપ કરાવજે. 

વેશ્યા ઘણી ખુશી થઈ. ઘણી ભક્તિપૂર્વક મને લોજન કરાવી 
રાત્રિએ કેનકવતીની સાથે મારા મેળાપ કરાવ્યો. 

સુર્ષર્પે મને ત્તેઈ તેનું હૃદય ટામબાણુથી વિંધાઇ ગયુ, 
વારવાર સન્સુખ જોતી અને નર્મ" વાકયો ખોલતી નિર્લજપણે મને 
વિષય માટે પ્રાર્થના કરવા લાગી. ક 

મે' તેને જણાવ્યુ; મારો એક અતિ નડાલ! મિત્ર છે; રૂપમાં 
સાથાત્‌ કામદેવ સરખે છે, તેમજ તે જીને અર્થી છે; કે કાર્ય 
મસગને લઇ જે તે ગામ ખહાર ગચ છે, તેણ મારી સાથે 
સકેત મર્યો છે કે આવતી રાત્રિએ ગોળા નદીના કિનારાપર આવેલા 
ભટ્ટારિકાદેવીના મ'દિર્માં આપસે મળીશું. મે તેતે તારી મરજી 








૧૩૬ મલયસુ'હરી ચરિત્ર. 


હોય તો તું ત્યાં આવજે. તે નિશે ત્યાં મળશે. તમારા ખન્તેનો 
સચોગ સારો સળી આવશે. કદાચ તે ત્યાં નહી આવે તો પછી 
આપણે ખન્ને તો છીએજને. 

. કેનક્વતીએ મતે 'પૃછયું' તસે કોણુ છો ? અહીં શા સાટે 
આવ્યા છો ? સેં જણાવ્યું કે અમે ક્ષત્રીય સુત્ર છીએ અને દેશાં- 
તર જઈએ છીએ. રસ્તામાં આ શહેર આવેલું હોવાથી થોડો વખત 
અહોં રોકાયા હતા, માર્‌ કહેવું સત્ય માની મારા ગ્રિય મિત્રને 
મળવા અતે વરવાતું તેણે કેખુલ કસે 


૬૧ 


લ કચુ. 
પોતાતું કરેલ સર્વ કાર્ય અને આવી પડેલી આક્ત તે સ- 


ન્‌ 


ખ'ધી વર્ણુન કરતાં આખી રાત્રિ ચાલી ગઈ, પ્રભાત થતાં સે' તેને 
પૂછયું સુંદરી ! તારી પાસે વસ્ત, આભરણાદિક કાંઈ છે ? 


મારાપર વિશ્વાસ અને પ્રીતિ રાખતી કૅનડ્વતીએ સર્વ વસ્તુ 
સારી પાસે લાવી હાજર કરી. તપાસ કરતાં તેની અ'દર હાર 
જેવામાં ન આવ્યો ત્યારે સે ફરીથી પૂછ્યુ. સુંદરી ! આટલીજ 
વસ્તુ છે કે હુછી કાંઇ ખીજી વસ્તુ ખાકી છે? તેણીએ જણાવ્યુ કે 
લક્ષ્મીપુ'જહાર છે, પણુ મે' કોઈ ચુસ સ્થળે જમીનમાં તે દાટયો 
છે ? ક્યાં દાટયો છે ? તેણીએ જણાવ્યુ. અહીંથી કેટલેક ટ્ર એક 
શૂન્ય ઘર છે તેની પાસે એક કીતિ્સ્થાભ છે, તેની ભી'તમાં. સેં 
છુપાવ્યો છે, દિવસે તો હું નજ જઈ શું, રાત્રિએ પણુ રાજસુર્‌- 
ષોના ભચથી ઘણી 'સુશ્કેલીએ જઇ શકાય. તે નિશાની પ્રમાણે તમે 
ત્યાં જઈ તે હાર લાવી શકે તો લઈ આવે, પછી અદ્પણે બન્ને 
અહોંથી ચાલ્યા જપશિં. જે તસે ન લાવી શકો તો આજ સંધ્યા 
પછી. હું. પોતે જઇને લઈ આવીશ. આ પ્રસાણે વાર્તાલાપ ટરી હું 
તેની પાસેથી ખહાર આવી. 


વરમાળા આરોપણ અતે લગ્ન ૧૩૪૭ 





સગધાએ મને જણાવ્યુ, કેમ મહાભાગ! મારા ઘરમાંથી 
તેને ખહાર કાઢવાને! કાંઈ ઉપાય કર્યો ? 
સે' જણાવ્યું, હે ભદ્રે ! તારી પ્રાર્થનાથી સે એવી ગેઠેવણુ 
કરી રાખી છે કે, તું તેને જવાને કાચ મના કરીશ તો પણુ તે 
આજની રાત્રિએ અહીંથી ચાલી જરે. હર્ષ પામતી વેશ્યાએ મારા 
માટે લોજનની સામગ્રી તૈયાર કરાવી. કુનકવતીએ ખતાવેલ નીશાની 
ગ્રમાણે દિવસે સે' ત્યાં જઈ ઘણી તપાસ કરી પણુ હારને! પત્તો 
ન લાગ્યો, પછી હું વેશ્યાને ઘેર કૅનક્વતીને જઈ મળી. તેણીને 
જણાવ્યુ' કે ટારને! પત્તો મને નથી લાગ્યો. માટે રાત્રિએ તે હાર 
લઈ તુંગાળા નદીના કિનારાપરભટ્ટારીકા દેવીના મ'દિરે આવી મળને. 
આ પ્રમાણે કેનક્વતીને જણાવી સગધાની રનત લઈ હું સાંકે- 
તિક સ્થાને આવવા નીકળી; ષણુ રસ્તામાં ભૂલી પડી. ભમતી ભમતી 
ઉન્માગે" ચાલી અને વડ નીચે સુણ્યયોગે આપને આવી મળી. 
સલયસુંદરીએ ધાવ માતા તરકે નજર કરી ને ત્યાર પછીને 
વૃત્તાંત કડવા શર્‌ કર્યો. કેમકે ભહાખળ તે વૃત્તાંતને જણુતેજ હતે. 
લેગવતી ! મેં મારા સ્વામીને આવીને તરતજ જણાવ્યુ કે 
આપને પતિપણે સ્વીકાર કરવા માટે કૅનક્વતી તે હાર લઇને 
હુમણાં આવી પહાંચરે. 
મારા સ્વામીએ જણાવ્યું' અરે | આ તું શું ખોલી ? આવી 
નીચ સ્ત્રી સાથે વાત કરવી તે પણુ મને ઉચિત નથી, તે સ્રી 
કરવાની વાતજ શી ? ઇત્યાદિ વાતચિત્ત કરી તેએ એક ખાજી 
છુપી રીતે જઈ ઉભા રહ્યા. એટલામાં કૅનકવતી પણુ આવી પહોંચી. 
મે' તેને ખોલાવી કે અડીં આવ અને હમણાં બોલ્યા ચાલ્યા સિવાય 
મૌન પણુ ઉભી રહે, કેમકે અહીં ચાર ઉભા છે. તારી પાસે જે 





૧૩૮ સલયસુ'હરી ચરિત્ર. 


કાંઈ વસ્તુ હોય તે મને સોંપી દે, ચોરના ભયથી હું તેતું રહ્વણુ 
કરૂં. મારા કહેવાથી તેની પાસે જે કાઈ હતું તે સર્વ સને 


તેણીએ સૌંપી દીધું. 

સે' તે પોટલી તપાસી તેમાંથી એક લક્ષ્મીસુ'જહાર અને સક 
કૅચવો કાઢી લીધો અતે ખાકીનો સામાન તે ચોરના માલની ખાલી 
પડેલી મ'જુષામાં મૂકંચો; કનકવતીને કરી જણાવ્યુ' કે આ ચોર 
અહોંથી ન્ય નહિ ત્યાં સુધી તું આ સ'જીષામાં પેસ્રી નત. કૂર 
હદયની પણુ કાયર સ્વભાવવાળી કુનક્વતીઃમે તેમ કરવું કુલ કયુ. 
તે મ'જુષામાં પેઠી એટલે સે' ખહારથી પેટી ખ'ધ કરી તાછીં વાસી 
દીછું. ત્યાર પછી મારા સ્વામીને ખોલાવી તે પેટી અસે ઉપાડી અને 
નજીકમાં વટુન થતી ગોળા નદીમાં પધરાવી દીધી.ત્યાર પછી સારા 
કપાળમાં રહેલું તિલક સારા સ્વામીએ પોતાના નિષ્યુતથી--થુ'કથી 
ભૂશી નાંખ્યું કે તત્કાળ માર્‌ મૂળ સ્વરૂપ થઇ ગડુ. 

મારા સ્વામીની આજ્ઞા થતાં ચદનાદિંકે વિલેપન કેરી, તે 
ઝાડના પોલાણુમાંથી મળેલાં કુંડળ અને ફુકુળાદિ મે' પહેર્યા. ૩ન- 
વતી પાસેથી મળેલ હાર અતે કવો તે પણુ પેહેરી લીધો તથા 
હાથમાં વરમાળા લઈ તે કાઇના દળસાં હું પેઠી. સારા સ્વામીએ 
સને જણાવ્ઝું. “તારે ધીરજ રાખવી. આ કાસ આ પ્રમાણે થશે. 
તારે આ પ્રમાણે કરવું. સ્વય'વર સડપમાં હું વીણા બજાવીશ. વીણા 
સાંભળ્યા ખાદ અદર સ્થાપન કરેલી ખીલી તારે ખે'ચી લેવી. ” 
ઇત્યાદિ શિક્ષા આપી વિશેષ વખત ઠૅડક રહે તેવી વસ્તુ પાસે 
સૂફી તે દળના ઉપર ખીજ દળ ચડાવી દીધું, એટલે સે' અ'ટરથી 
“ખીલીની ચાંપ ચડાવી રીધી. 

ત્યાર પછી શું ખેન્યુ'-તે વાત ગર્લગત જીવની સાફ્ક હું 
જાણુતી નથી. 
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સલયઝુંટરી, સહાબળ તરફે નજર કરી ખાલી. નાથ ! ત્યાર 
પછીની ખનેલી હુકીક્ત આપ ભને જણાવરેા. 

સહાખળ--પ્રિયા ! ત્યાર પછી તે સ્થ'ભ સુદર રગ ખેર'ગી. 
વણુદ અને સુદર ચિત્રોથી મે' એવી રીતે રંગ્યો અને ચિતર્યો કે 
તેની સાંધ ખીલકુલ જણાવા ન લાગી. ખાકીના રગાદિવસ્તુ ગોળા 
ન્રીમાં કેફી રીધી, 

એ અવસરે સ'જીષાને સ'દિરતી પાછળ મૂકીને ગામમાં ગયેલા 
ચોરે, કેટલોક ચોરીને માલ લઈ પાછા ત્યાં આવ્યા. મ'જુપા 
સહિત તે ચોરને શોધતા તેએ આજુખાજુ ટ્રવા લાગ્યા. મે' તેમને 
તેમના સ'ેત પ્રમાણે ખોલાવ્યા. તે ચારો મારી પાસે આવ્યા અને 
વિશ્વાસ પાસેલા હોય તેમ મને પૂછવા લાગ્યા કે અહીં મ'જષા 
સહિત એક ચોર હતે તે ક્યાં ગયો! મે' તેમને તાંબુલ આપવા 
પૂર્વક જણાવ્યુ કે, તમે આ સ્થલ ઉપાડી, પૂર્વ દિશાના દરવાજા 
આગળ મૂકી આવે તો તે ચારની ખખર આપુ. તેએએ તે વાત. 
કણુલ કેરી ચોરીને! માલ નદી કિનારે રાખી તે સ્થંભ ઉપાડી પૂર્વ 
દિશાના દરવાજા આગળ મારા કહેવા સુજખ તે સ્થળે ઉલ! કર્યો. 
મારૂં કાર્ય. કર્ચા પછી ચારાએ પેટી તથા ચારના સખધમાં મને 
ઉત્તર આપવા જણાવ્યુ. મે' વિશ્ચાર કર્યા કે, ચાર મ'દિરના શિખ- 
રમાં છે તેમ નને હું કહીશ તે તે લોકો તેને મારી નાખશે; એમ 
ધારી અસત્ય ઉત્તર આપ્યો કે, તે ચોરે પેઢીનું તાછુ તોડી અ'દરથી 
સર્વ વસ્તુ ખહાર કાઢી, પેટી નદીમાં તરતી સુકી માલતું પોટકું 
ઉપાડી તે પેટી ઉપર પોતે બેઠે અને તરતો તરતો નદીના પ્રવા- 
હમાં આગળ ગયે છે. અહીં રડીને મે' તેને તેમ કરતાં દીઠો છે. 

ચોારાએ જણાવ્યું આ વાત સ'ભવી શકે તેમ છે. રાન્નિ પર્ચ”ત 
તે પેટી પર ખેસીને જરો, ગ્રભાત થતાંજ તે પેદટથું લઈ કોઈ સ્થળે. 
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ચાલ્યો જરો. અરે! ગમે ત્યાં નએ, કેઈ દિવસ પાછે તે મળસેને; 
આ પ્રમાણે બોલતા તે ચોરો મારી પાસેથી ચાલ્યા ગયા. 

સે પણુ આજુખાજી કરતાં પ્રભાત પર્યત તે સ્થભતું રહ્ષણુ 
ઝચું. રાજ્પુર્ષો જ્યારે સ્થ'ભની તપાસ કરવા આવ્યા, વારે તેઓને 
જોઈ નિશ્ચિતપણે અને ચુપ રીતે હું ત્યાંથી નીકળી રાજાને આવી મળ્યે. 

ત્યાર પછીતું વૃત્તાંત તને વેગવતી જણાવશે. કેમકે તે સર્વ- 
જને પ્રસિદ્ધજ છે. 

પ્રિયા! સને પેલા ચોરની વાત યાદ આવી, તેને ને તે 
દેવળના શિખરમાંથી હુમણાં ખહઠાર કાઢવામાં નહિં આવે તે! મારા 
જવા પછી તેને કેોણુ કાઢશે ? તે ખીચારો અ'દર મરી જશે, તેની 
હત્યા મને લાગશે. સાદે તું હમણાં અડોં રહે, તે ચોરને ખહુાર 
કાઢી હું તરતજ પાછે! આવું છું. 

સલયસુંદરી--પ્રાણુનાથ ! આ આઝ્તા આપ મને નહિ કરશે. 
'તેમ કેદી નહિજ ખને. હું હવે આપનાથી જુદી રહેનાર નથી, તેમ 
પહેલાની માફક આ વખતે આપનાથી ખાહાતું કાઢી શકાય તેમ 
નથી. હવે તો મારા પિતાએ આપને સૉંપીજ છેતે. અરે ! માતા 
વલેગવતી ! અમારા આવ્યા પહેલાં મારા પિતાશ્રી અહીં આવે તેપ 
ડું તેમને કહેજે કે, સલયસુંટરીએ ગે।ળા નદીના કિનારા પર રહેલ 
દેવીની માનતા સાની હુતી તેથી ત્યાં નમસ્કાર કરવા ખન્તે ગયાં 
જે અને હુમણાંજ પાછાં આવશે. આ પ્રમાણે વેગવતીને ભલાસણુ 
“કરી, સલચસુંદરી મડાબળના ના કહેવા છતાં સાથે ચાલવા લાગી. 

આ તરક વીરધવળ રાજાએ તે રાજકુમારોને, સામ દામાદિ 
સેદે ઘણી રીત્તે સમજાવ્યા, પણુ તેએએ. ખીલકુલ તેતું કહેવું માન્યું 
-નાહે, પણુ ઉલટું તેએ તેને કહેવા લાગ્યા કે પ્રભાતે તસારા જંમા- 
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ઈને મારી, કન્યાને લઈ તે પછી અહીથી જશું, પણુ તે સિવાય. 
અસે અહીંથી ખીલકુલ જવાના નથી. 
' થલીરધવળ રાજાએ તેમને સમનાવડું સૂરી દીધ. તરતજ મહુ- 
લમાં આવ્યો અને સહાખળ માટે ઘણીજ વેગવાળી ફરભી-સાંઢણી 
તૈયાર કરાવી. 

ઉતાવળ કરાવવા સાટે રાજન સલયસુંદરીવાળા સહેલસાં આવ્યો, 
પણુ ત્યાં તેણ મહાખળાદિને દીઠાં નહિં. વેગવતીએ જણાવ્યુ' કે 
તેએ દર્શન કેરવા ગર્યા છે હમણા આવશે. રાન તેએની રાહે જેતેદ 
ત્યાંજ બેઠો. શાહુ નેતા સ્‍ેતાં બીન્ને પહોર, ત્રીજે પાહાર અને છેવટે 
ગ્રભાત થયુ; પણુ ખન્નેમાંથી એકપણુ પાછું ન આવ્યુ રાન્ત 
આકુળવ્યાકુળ થચે. ગોળા નદી, ભટ્ટારિકાતું મદિર ઈત્યાદિ સ્થળે 
તપાસ કરાવી છતાં તેએની કોઈ પણુ સ્થળેથી ખખર ન આવી. 

'મહાળળ અને મલયસુંદરી ડયાં ગયાં, તેને પત્તો મળતોજ 
નથી ઈત્યાદિ સમાચાર સાંભળી, વિલખા થયેલા સર્વ રાજકુમારો 
પોતપોતાને દેશ ચાલ્યા ગયા. 








પ્કર્ણુ ૨૮ મુ. 

-સડ્ડ્ડ્- 
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--ડ્ડ- નન 
જે ચ'દ્રાવતીનો મહારાજા થોડા વખત પહેલાં આન' રસમાં 
થીલતેપ હતેપ, તેજ મહારાજા અત્યારે રોક્સસુટ્રમાં ડુબ્યા છે. જે 
મહારાનના મહેલમાં કાલે આનદનો સૂર્ય ચળકતો હેતો, તે મહા- 
શાજના મૌડેલમાંજ નહિ પણુ આખા શહેરમાં શોકનું વાદળ આજે 
છાઈ રું હતું. અટા! કર્મની કેવી વિચિત્રતા | કેટલી પદાર્થોની 


૧૪૨ મલયર્સુદરી ચરિત્ર 
અનિત્યતા શી સચેોગની વિત્વોાગ શીળતા ! ફુનિયાનું આડું ક્ષણિક 
સુખ નઈ વિશ્ચારવાન મનુપ્યો। વિરષ્ત થયા હોય તે। તે ખનવા ચેગ્ય છે. 








સહારાના વીરધવળનતે જમાઈ તથા ગુત્રીના વિચોગથી આ 
સસાર દુ:ખર્પ થઈ પડયો. સચોગિક સુખ, ફુ:ખર્પ કે વિયોગિક 
ઝેરથી મિશ્રિત ભાસવા લાગ્યું. સ'સાર સુનો જણાતે! હતે!. દુનિયા 
ઉજ્જડે વેરાન ઝેવી દેખાતી હતી. ખાત, પાન ઝેર તુક્ય લાગતાં 
હતાં. ટકામાં કહીએ તો આ વખતે કેઈ પણુ વિશેષ ડુ:ખી હોચ 
તતો તે મહારાન્ત વીરધવળ હતે; કારણુ કે એક મહાન ડૃ:ખતે 
પાર તે કાલેજ પાસ્યો હતે! તેવામાં પાછું ખીન્નું દુ:ખ તેની પાસે 
આવીને ઉલુ'જ રલ્યું. તે વિચાર કરતો હતે! કે કયાં પૃથ્વીસ્થાનપુર 
અને ક્યાં ચ*દ્રાવતી ! ક્યાં મારી દુ:ખીની સૂલયસુંદરી અને ક્યાં 
તે ગુણુવાન્‌ સહ્ાબળ કુમાર ! વિધિયોગથી મને આ પ્રસગે તેઓનેા 
સેળાપ થયો, પણુ અભાગ્યોદયથી કરી તેને! સમાગમ ક્યાંથી 
હોય ! વિધ્ુતૂના ઝબકારાની માર્ક અમે તે ખન્ને બાળકોને જયાં 
અને પાછા વિલચ પણુ થઈ ગયાં ! અહા જું વિષિસચોગ ! સઘળુ 
પંદ્રનળ જેવુંજને ! અરે વિધિ ! આ કાર્યતેો1। આવાજ વિપાક થવાને 
હતો, તો. તે આ ખાળકેને શા સાટે પ્રથસથીજ પ્રગટ કચ. લોજન 
'આપવું તે વધારે સાર્‌; પણુ આપીને પાછું ખેચી લેવું તેતો ઠીક 
'નહિજ. જન્માંધપણું હોય તે સાર્‌, પણુ પાછળથી અ'ધ થવું તેતો 
દુઃ ખનુંજ કારણુ. કોઇ વૈરીએ તેઓનું હરણુ કય હશે ? કે વિષમ 
ગ્રદેશમાં તેમનું 'મરણુ થઝું' હશે ? કે શઝું રાજનએ તેસને મારી 
નાખ્યાં હરો ? હા ! હા! તેમને. ક્યાંઈ પત્તો નજ લાગ્યો. અથવા 
કેઃઈ વીરસુર્ષ -સઢ્ઠાબળના ખ્ડાનાથી કન્યા પરણી સ્વેચ્છાએ લઈને 
“ચાલતો -થચે। ! અથવા છુમારકુસારીની બ્રાંતિ દેખાડી કેઈ દયાળુ 
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સુર્ષ મતે મરણુથી નિવારી કીડા કરી ચાલતો! થયો, હવે હું શું કર્‌' ? 
ફર્યા જઉં 1 આપ પ્રમાસે ચિતામાં મગ્ન થયેલો શૂન્ય ચિત્તપણે રાજા 
ઉભા ઉલ ઝુરે છે, તે પ્રસગે ખુમારીની ધાવમાતા વેગવતીએ 
રાજાને વિનયપૂર્વક જણાવ્યુ. મહારાજા ! શાંત થાએ. ધીરજ પરો. 
આમ કુવિકલ્પો ન કરો. હું નિશ્ચય પૂર્વક કહું છું કે તેજ ભહા- 
મળ કુમાર હતો અને તેજ આપની પુત્રી સલયસુંદરી હતી, પણુ 
રાત્રિએ ખડાર જતાં કોઈએ છળ પ્રષ'ચથી પકડયાં હોય કે આડે 
રસ્તે નીકળી ગયાં હાય તેમ સ'ભવે છે. તો ત્રહારાન્ત ! દેશાંતરે, 
અરણ્યમાં, નરી, પર્વત ઇત્યાદિ સ્થળે હુંશીચાર માણુસોને મોકલાવી 
તેની ક્ષોધ કરાવે. કદાચ કોઈ પણુ પ્રચોગથી તેએ! પૃથ્વીક્થાનસુરે 
ગયા હોય તો ત્યાં પણુ તરતજ ખખર કરાવે. 

આ સર્વ વૃત્તાંત ઝુરપાળ રાજને પણુ જણાાવે।, કેસકે સુત્રવાત્સ- 
લ્યતાથી તે પણુ આપણા સમાન દુ:ખીએ। થઈસર્વ સ્થળે તપાસ કરાવશે. 

રજા વીરધવળ--વેગવતી ! તારી ખુદ્ધિ ઘણીજ ઉત્તમ છે. 
તે' ઘણે! સારા ઉપાય ખતાવ્યો. ક 

રાનએ તેના કહેવા સુજખ તરતજ સર્વ સ્થળે માણુસો। મોક- 


લાવ્યાં. અને સલયકેતુ કુમારને સસ્તામાં રોધ કરતા, મડારન્ત 
સુરપાળાતે વૃત્તાંત જણાવવા માટે મોક્ડપે. 








મકરણુ ૨૯ સુ. 


-સડડ:ૂ-:-- 
૬.-૬.-૮૬5૬-- 


ભૂતોનેદ આલાષ 
-ડ્ડ- 


એક તો રાત્રિનો વખત તેમાં વળી અપધારી ઝટ 


શ, એક બાજુ 
૨મથાન ખીછી ખાજુ પોધબ'ધ વહેતી નદીના 


ત્રવાડનો ખળખળાટ, 
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અપરિચ્ચિત માર્ગ, ચોરનો ઉપદ્રવ, વેરી રાજઝુસારેોનેો ભય, 
શીયાળ, વર્‌, ઘુવડ વિગેરે જાનવરોને રૌદ્ર શખ્દ ઈત્યાદિ કારણે।થી 
નરી. તરક્ને! માર્ગ ભચ'કર૨ જણાતો હતે. 

સહાખમળ--ગ્રિયા ! આવી શમશાનભૃમિ અને અ'ધારી રાત્રિમાં 
સ્ત્રી સહિત છુટથી કરવું એ મને લાભટ્ટાયક જણાતું નથી, માટે 
ગુટકાના ગ્રચોગથી તાર્‌ સુર્ષનું રૂપ બનાવુ તેથી આપણે નિર્ભ- 
અપણે કરી શકીશું. 

સલયસુંદરી--ક્રિય ! જેવી આપની પચ્છા. 

સહાખળે તરતજ આસજ્નરસમાં ગુટિકા ઘસી સલયસુંદરીના 
કપાળમાં તિલક ર્યું. ગ્રુટિકાના પ્રભાવથી પૂર્વની સાક્ક સુર્પનું રૂપ 
થયું. ખન્તે જણુ દેવીના મદિરમાં ગયા, શિખરસાંથી ચોરને ખહાર 
કાઢ્યો! અને જણાવ્યું કે તારા ગોઠીઆગ। તારી તપાસ ફરી કાલે 
ચાલ્યા ગયા છે. હુવે ન્યાં તારી ઇચ્છા હોય ત્યાં ચાલ્યો નત. 

મતે જીવિતવ્યલાભ ' અને દ્રવ્યલાભ તસારા પ્રસાદથીજ થયે 
છે એમ કહી નમસ્કાર કરી, ઉપફાર માની ચોર ચાલતે! થયે. 
દેવીના મરીરથી નીચાં ઉતરી નજીકમાં રહેલા વડવૃક્ષની નીચે થઈ 
શહેર તરક તેએ પાછાં ફરે છે, તેવાસાં તે વડના શિખરપર ભૂતોને 
વાર્તાલાપ સ'ભળાવા લાગ્યો. 

સહાખળ--પ્રિયા! થોડો વખત આપણે અહિં ઉભા રહીએ 
અને કાન દઈ સાંભળીએ, આ ભૂતો આપસમાં શું વાર્તાલાપ ડરે છે. 

આ ભૂતેપ્માંથી રખેને વળી કોઇ હારનું અપહરણુ કરે, એ 
વિચારથી સહાબળે લયસુંદરી પાસેથી હાર લીધો અતે પોતાની 
કસ્મરમાં ખાંધી દીધો. પછી ગુસપણે તે વડના પોલાણુમાં બન્ને 
જણુ ઉભાં રહી સાવધાનપણે સાંભળવા લાગ્યાં. 


ઝાઝા ઝઝઝઝઝકકન્ઝ્ઝઝઝન્ઞકે 
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.. એક ભૂતે પ્રશ્ન કર્યો: “ કેમ ? આજે આ "પૃથ્વીપર કાંઈ ન્તણુવા 
ચોણ્ય નવીન ખનાવ ખનેલે। કે બનવાને! કોઇએ દીઠો કે સાંભન્યો છે ? * 

આપેવાન ભૂતે જણાવ્યુ ક , એક ખનાવ ખનવાની તૈયારી છે છે. પણુ 
તે અપવવી કાલે ખનવાતે છે; છતાં તે સ્થાન અહિંથી દૂર છે. 

ખીજ ભૂત--તે વાત ગગને જણાવશે। ? 

આગેવાન ભૂત--૭ ! તમે સાવધાન થઇ સાંભળે. પૃથ્વી 
સ્થાનપુરતા સર્પ શાને ન નપ્મને1 કુમાર છે. તેની 
-માતા રાણી “પદ્દાવતીને એક હાર કોઈએ ગદશ્યપણે હુરી ન 
છે, તેને માટે તેની આગળ કડ એવી પ્રતિત્તા કરી છે 
તે પાંચ દિવસમાં હાર ન લાવી આપુ તો! અગ્નિમાં પ્રવેશ જ 
તેની માતાએ પણુ તેવીજ પ્રતિજ્તા ટરી છે કે પાંચ દિવસમાં નને 
હાર ન મળે તે? મારે પણુ અવશ્ય મરણુને શરણું થવું. 

હારની તપાસ માટે ગચેલા કુમારની હજી સુષ્ી ખીલકુલ 
'ખખળર મળી નથી અને પાંચમો! દિવિસ તો કાલે સવારેજ થયે. તે 
કુમારની અને હારની શોધ નહિ મળવાથી મરવાને ઉત્સુક થયેલી 
ણીને જેઈને જ હું હમણાં અહીં આવ્યો છુ- કોણુ નાણુ તે 
શણી વિષથી, જળથી, શસવડે, અગ્તિવડે, પડીને કે ગળે ફાંસો 
આધને મરણુ પામશે. પણુ મરણુ તે! પામશે. તેની પાછળ ઘણા 
સકો સહિત રાજા પણુ-મરણુ પામશે. 

. આ શખ્દો સાંભળતાં જ જુમાર ચિંતવવા લાગ્યો; નિશ્ચે ઓ 
કોઈ ભૂત «તિના રવો આપસમાં વાતો કેરી રહ્યા છે. તેએતુ” 
કહેવુ સત્ય છે. બનતા સુધી તેએ! અસલ ખાલતા નથી. ' 

અરે ગ્રવિજ્તઃ બ્ર થયેલો હુ' તો! ડી અહીં વિલાસ કર્‌ 
ક અને ત્યો ડુઃખારત્ત માગા કુટુંબનો ક્ષય થાય છે. 
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એટલામાં કરી પાછો તેએનોાો આલાપ સ'ભળાયચે।. ચાલો 
આપણે ત્યાં જઈએ. કૌતુક જેઈફડ]' અને રષ્તાદિનો આસ્વાદ પણુ 

જ જ ૨૬ ક તત અ. 
લષફ/. આ શખ્દો કહેતાંની સાથે જ સવેએ હુંકાર ડયો અને 
હુકારા સાથે જ તે વડે, જુસાર અને સલયસુંદરી સહિત આકારા- 
માગે“ ઉડયા. કારણુ કે તેએ તે વડની પોલાણુમાં ઉભાં હતાં. 

ઘણી ઝડપથી આકાશસાં ઉડતો તે વડ થોડા જ વખતમાં 
એક પહાડની સેખલા ઉપર આવી સ્થિર થઈ રહ્યો. 

વડથી નીચા ઉતરી તે દેવો, ગોળા નદીના કિનારાપર 
આવેલા ધન'જય નામના ચક્ષના મદિર તરષ્ટ ગયા. 

સહાખળ પણુ તે પ્રદેશને જેઈ એળ'ખી સલયસુટરીને કહેવા 
લાગ્યો. પ્રિયા! હજી આપણાં ચુણ્ય જાગૃત છે. આ વડ સારા 
પૃથ્વીસ્થાન શહેર પાસે આવ્યો છે. હવે આપણે શીધ્રપણે આ 
વડના આશ્રચનેો ત્યાગ કેરવો જેઈ એ. દેવોના આરેશથી કદાચ આ 
વડ કરી પાછે પોતાને ઠેકાણે કે અન્ય સ્થળે ચાલ્યો જરો તો. પાછા 
કેઈ વિષમ સ્થાનમાં આપણે જઈ પડીશું. આ પ્રસાણે કહી તરત 
જ તે વડના પોલાણુમાંથી સહાળળ, સલચરુદરીસે લઈ ખહાર નીકળી 
આવ્યે અને નજીકસાં રહેલા કદળી વનસાં જઈ સ્વસ્થપણે વિશ્રાસ લીધે।. 

થોડા વખતસાં તે વડ પાછે. ત્યાંથી ઉપડતે! જેઈ સહાબળે 
જણાવ્યું. સુંદરી ! આ વડ પાછે પોતાને સ્થળે જતો જણાય છે. 
આપણે જલદી ખહાર નીકળી આવ્યાં તે ઠીક થેસુ. 

રાત્રિ હજી ખાક્ટી વિશેષ હલી. શાંત અને નિભ્્યપણુ આ 
હૃપતી કદળી વનમાં બેઠાં છે, તેવાસાં કરૂણુ સ્વરે રૂદન કરતી કેઈ 
સ્રીનો શખ્ટ, કુમારના કર્ણ ગાગર થયો, ર્દનનો શખ્ટ સાંભળી 
સહાખળે સ્રલચસુદરીને કલ્યું. પ્રિયે! આ કે!ઇ દુ:ખી સ્ત્રીના વિલાપના 
૨ખ્દ સભળાય છે. સુર્ષાનું ભૂષણુ એજ છે કે દુઃખીઓને મદદ કરવી. 


ઝડ કન 
પતિતે! વિયોગ અને દુઃખતા બીજે પડદા. ૧૪૭ 


તેનાં દુઃખો ટ્ર કરવાં. તેમાં વળી રાન્યના માલીકે તો! વિશેષ પ્રકારે 
કાળજી રાખી, દુઃખોએનાં દુઃખો ટૂર કેરાં જેઈ એ. 

તું અહીં રહેજે. અઘુતિ કરવાડું કાંઈ કારણુ નથી. હુ' ડુમણું 
પાછે આડું છુ સલયસુદરી કાંઈ ઉત્તર ન આપી રક, સલય- 
જીંદરીને ત્યાંજ મૂકી પરદુ:ખભ'જન માટે તે ર્દનના શખ્ટાતુસારે 
સહાખળ ચાથી નીકન્યો. 








પ્રકરણુ ૩૦ મુ. 
પતિતોા વિયોગ અતે દુઃખનો બીજે પડદા. 


ડડ-ડ્ઝત્ઝ 
૯-૬ડસ-ક- 


અ'પારી રાત્રિ! તારાં કર્સસન્યો પણુ તારા જેવાં મેલાં જ છે. 
શ“દ્રાવતીસાં રાન વીરધવળને પુત્રી તથા જમાઇને। વિયોગ કરાવી 
_સ્ડાવ્યો અને સલયસુદરીને પણુ તરત જ પતિવિયોગ કરાવી ફુઃખના 
પડદા પાછળ હોંકી દીધી. એ વિધિ ! તું પણુ કેટલે! યધે। નિષ્ઠુર ! 
મનુષ્ય ચિંતવે છે કાંઈ જુદું અને તું' તેથી કરાવે છે પણુ જીદુ-. 

મતુષ્યોના સ'ચાર વિનાના કટલી વનમાં સલયસું દરી એડાકી 
બેઠી છે. “વારવાર હેઠ કરી પતિની ઇચ્છા વિર્દ્ધ સાથે જવુ તે 
“યોગ્ય નહિ, એમ પધારીને જ આ વખતે તે સાથે ગઈ નહોતી. પોતે 
થે(ડો વખત વિયોગ સડન કરીને પણુ સ્વન્નતિતું દુ:ખ ટ્ર થયેકુ 
જેવાને ઉત્યુક હતી, તેથી જ સંગે મોઢે પણુ મઠાબળને જવાની 
"૧ આપી હતી. મારા ક્વામીનાથ હમણાં આવરો. આ દિશા તરક 
ગયા છે, આ ખડખડાટ સભળાય છે તે તેમના પગરવનેતે! નહિ 
જાયને? વિગેરે વિચારો કરતી અને તેજ દિશા તરફે એકી નજરે સેતી 
'ાછલ્લી શત્રિ પૂર્ણ થઈ પણુ મડાળળ તજ આવ્યે; પ્રાતઃકાળ થયેદ. 


૧૪૮ સલયસુ'હરી ચરિત્ર. 


“વા અપરિચિત વનસાં મતે એકાકી સૂકી તેએ ક્યાં ગયાર્ર 
હેજ કેસ ન આવ્યા ? સાતા પિતાને સળવાની ઉત્રુ'ઠથી તેએ 
રણહેરમાં તો નહિ ગયા હોય ? વિગેરે સ'કહ્ષ વિકલ્પ ટેરતી સરલય- 
સુંદરી નિર્ણુચ કર્યો કે તે શહેરસાંજ ગયા હશે, ચાલ હું પણુ 
શહેરમાં જઉં. એસ ધારી શહેર તરક ચાલવા લાગી. ચાલતાં ન્યાં 
દરવાજા પાસે આવી એટલામાં કોટવાળ સન્સુખ સખ્યો. .દિવ્યવેશ 
અને સુદર રપ જેઈ કોટવાળે તેને પૂછયું. અરે સ્વાન ! તું કોણ 
છે ? આ શહેરમાં ડયાંથી આવ્યે! ? તું કેઈ વખત સારા જેવાસાં 
નથી આવ્યો સાટે સાચી વાત કહે. 

સુર્ષવેશધારક--સલચસુ'રીએ કાંઈ ઉડર ન આપ્યો, મૌન 
૨હો ગભરાઈ ગચેલાની સાક્કુ દિશાએ તરક જેવા લાગી. 

કોટવાળને તેથી વિશેષ વ્હેમ આવ્યો, તેની પાસે શું શુંવસ્તુ 
છે વિગેરે તપાસ કરતાં, જાનમાં પહેરેલાં કુડળા અને શરીરપરનાં 
વસો સહાબળ કુસારનાં જણુચાં. કોટવાળ વિચારમાં પડચે!, સહા- 
ખળ કુમાર્નાં વસ્ત્ર અને કુંડળ આની પાસે કચાંથી ? કે।ટવાળ તેને 
પકડી રાજન પાસે લઈ આવ્યો. તેનું રૂપ, વેશ વિગેરે જેઈ રાન 
સજ્ઠુખ પણુ વિસ્સચ પાસ્યા. ર 
_ શાન-કેટવાળ ! આ પુરૂષ કોણુ છે? તેણું પેહેરેલ વેષ 
“સર્વ સહાબળ કુમારનો જણાય છે. પી - 

ફેપ્ટ્લાળ--મહારાન્ન ! દરવાજામાં પવેશ ઝરતાં આ સાણુસ 
મારા જેવામાં આવ્યો છે તેને પૂછતાં કાંઈ પણુ ઉત્તર આપતો નથી. 
._શેાજા--સલયસુરી સન્સુખ જેઈ, ડું કોણુ છે? કોને ચુત્ર 
છે ? સલયસુદરી વિચારમાં પડી, ને હું સારી સત્ય વાત કહીશ. 
તો તે રાન્ત વિગેરેના સાનવાસાં નહિ આવે, કારણુ કે અમારા 


પતિતો વિચાગ અને દુ:ખતો બીજે પડરા. જ૪૯” 


અન્સેને! મેળાપ અને' વિવાહ એ સર્વને અસ'ભવિત લાગે તેમ છે. 
“વળી અત્યારે મારા વેષ પણુ સુર્ષને! છે સાદે ન્યાં સુધી મારા 
સ્વપ્મીનો મને સેળાપ ન થાય, ત્યાં સુધી સત્ય વૃત્તાંત પ્રકારિત 
ન કરવે1. જે થવાતું હાય તે થાએ!. એમ નિર્ણુચ કરી કલ્પિત 
ઉત્તર આપ્યે!. 





સલયસુદરી--હું સહાખળ ઝુમાશ્નો પ્રિયમિત્ર છું. તેમણેજ 
સતે આ સર્વ પોતાનો! વેષ આપ્યો છે. 

સુરપાળ--સહાખળ કુમાર હમણાં કયાં છે ? 

સલયઝુદરી--આટલામાંજ સ્વેચ્છાએ અહીં તર્ડી કરતા હરે: 

સુરપાળ--કુમાર આટલામાંજ હોય તો પોતાના કહેલ વચ- 
નાતુસાર આવીને અમને શા માટે ન મળે ? કુમાર આટલામાં છેજ 
નહિ. અમે તેની ઘણી શૈધ કરાવી પણુ તે મળી શક્યો નથી. 
વળી ન્ત્યારે તું મારા પુત્રને પ્રિયમિત્ર છે, તે! આ સર્વ મતુષ્યો- 
માંથી કોઇ પણુ તને કેમ એપળખતા નથી. 

લયસુંદરી કાંઈ પણુ ઉત્તર આપ્યા સિવાય મૌનપણેજ ઉભી રહી. 

સુસ્પાળ-આ વાત સભવે છે કે, કેટલાક દિવસ ઉપર અદૃ 
રીતે ઝુમારનાં વસ્રાદિ ચોરાયાં હતાં તે સર્વ અલ'ખાદ્દિની ગુષ્ટામાં 
રહેનાર પ્રચ'ડ ચાર લે!ડખુરાએ ચોર્યા” જણાય છે, જેને કાલેજ 
સારી નાખવામાં આવ્યો છે, તેનો આ ખાંધવ હોય કે સ્તેડી હોય 
અથવા કોઈ સ'ખ'ધી હોય એમ જણાય છે અને તેના વિચોઃગથી ઉદાસીન 
ીત્ન કે સબ્રાંત થઇ તેને ન્તેવા સાટે આમતેમ ક્રતો હોય એમ નિણેય 
ફેરાય છે. કુમારનો! વેષ પણુ તે ચોર પાસેથી અને મળ્યો હોય 
તેમ સ'ભવે છે. તેમજ “ અલ્પભાષી અને ખડું મૌની ? એ ચોરતું 
લક્ષણુ પણુ આ પુર્ષમાં સ'ભવે છે. 





૨૫૦ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 


ન્ન 








અન્‍ન છ-૦૧૨૦ છ૦-૦૦.૦૦ન૫.--૦*૦, 





અરે! આ ચોરોએ સળી મારા ઝુમારતે સારી નાખ્યો હોયઃ 
એમ સારૂં સાનડું છે માટે આ પણુ મારે વેરી છે. રાન્ત ભયભ્રાંત 
થઈ ખોલી ઉઠયો, અરે કોટવાળ ! આ ગુર્ષને પણુ તે ચોરને જ્યાં 
ખાંધી માર્ચ છે ત્યાં લઈ જઇને મારી નાખો. 


રાન્નના સ્ુખમાંથી અ! શબ્દો સાંભળી. સલયઝુંદરી અક્સે- 
સમાં પડી. અરે ! કરી પણુ આ વિષત્તિતું વાદળ મારા ઉપર ઘેરાઈ 
આવ્યું. અહે ! અલક્ષિત વિધિનું ફર્વિલસિત ! હવે શું થશે ? આ 
પણુ મરણાંત આક્ત આવી આતે નિસ્તાર કેવી રીતે પામીશ ? 
સ્હાખળે આપેલ શલે ચાદ આવ્યો. તેને વિચાર કરતાં હૃદયમાં 
ધીરજ આવી. પોતેજ પોતાને અ!શ્વાસન દેવા લાગી. હે ચેતન ! 
લાગ્યાષિક મને!રથ શા માટે ફરે છે ? અને પૂર્વોક્સ કર્માટયથીઃ 
શા સાટે ડરે છે? હિસ્મત રાખ. નહિ કરેલ કર્મ કરી પણુ લેસગ- 
વવાં નહિં જ પડે અને કરેલ કર્મ ભોગવ્યા સિવાય નર્ડિં જ છુટાય. 
ઈત્યાદિ વિચાર કરતાં તેના ચેહેરા ઉપરથી શેની છાયા ટ્ર થઈ 
અને એક સાની મહાત્મા જેમ સમતારસમાં ઝીલતો! હે!્ય તેમ તેડું 
સન શાંતરસમાં નિમસ થયું. 





તેની શાંત અને તેજસ્વી આષુતિ જેઈ પ્રધાનમંડળ ઉપર 
ઉંડી અસર થઈ. રાજાના 


આવા પ્રચંડ આરેશનાં વચમાં 
ચશ્રધાનસ ડળ પડયું- 


ચધાન--મહારાનત ! આવી ચેષ્ા અને સુંઠશાજુતિ ઉપરથી 
અતુમાન નથી કરી શકાતું કે અ! ચોર હશે. ? આવા દિવ્ય પુર્ષે 
અપરાધ કર્યો છે એવે જ્યાં સુધી નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી તેને 
વષે કરવાનો આદેશ નઃ આપવો] એ વધારે ચોગ્ય છે; છતાં આ 
અપરાધી નથી એ બ્રાંતિ આપની ટ્ર ન થતી હોય તે! તેને 
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દિવ્ય-પીજ આપડું જેઈએ. ને તે દૈવિક દિવ્ય તેનો પરાભવ 
કરશે તો આપણે તેને ચોર સમજીશું અને ને તેથી તેનો પરાભવ 
નહિ ચાય તે] તે નિર્રોષ ઠરરો. અ! પ્રમાણ કરવાથી લોકમાં પણુ 
શપણેપ અપવાદ નહિ થાય. 
રાન્ન--પ્રધાન ! તમાર્‌' કહેવુ” ચોગ્ય છે. આને કેઈ જાતર્તુ 
દિવ્ય આપીશું ? 
ગ્રધરાત--મહારાન્ન! ઘટસર્પતું દિવ્ય ઘણુંજ તીવ્ર ગણાય છે. 
શરાજા--ગાર્ડીકોને બોલાવો. અલ'ખાદ્રિ પહાડની મેખલા- 
લામાથી એક ભયકર સર્ષતે પકડી લાવવા તેમને કહો. 
શને આદેશ થતાં કેટક્ષાએક ગાર્ડીએ સર્પ લાવવા માટે 
પહાડ તરક ગયા. 
રાજએ કુમારનાં વસ્ર અને કુડલાદિ સલયસુંદરી પાસેથી 
ઉતરાવી લીધાં અને કોટવાળની દેખરેખ નીચે તેને સૌંપી. 
એ અવસરે પદ્માવતી રાણીની દાસી સભામાં આવી અને 
ઘણી દીલગીર થઈ રાજાને કહેવા લાગી. 
સહારાના ! રાણી પદ્યાવતી આપને વિન'તિ ફરે છે ફે, ગુણી- 
ચલ મહાખળ કુમારની અદ્યાપ્િ પયૈત શોધ લાગી નથી. તેણે કહેલ 
આજે પાંચમો! દિવસ છે. કુમાર જીવતે! હોય તો તે આવ્યા સિવાય 
નજ સડે. લક્મીચુંજડારના પણુ કાંઈ સમાશ્રાર મળ્યા નથી. ન્યાં 
કુમારની હૈયાતીનોક અભાવ સમજતો હોય ત્યાં હાર પ્રાસિની 
આશા રાખવી તે વ્યર્થજ છે. રુર્લભ કુમારના અભાવે હું મારૂં 
જીવતવ્ય ધારી શકવાને અસમર્થ છું. આજ પર્યત સે' આપને! દુ્વિનય 
કે અપરાધ કર્યો હોય તે ક્ષમા કરશો. અને મને આત્તા આપો એટ્લે 
અલંખાદ્રિના શિખર ઉપરથી બ્રગુપાત કરી--ઝંપાપાતકરી હું શાંતિ પાસુ. 
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રાજા--દાસી ! રાણીને હિમ્મત આપ અતે મારા તર્થ 


જણાવ કે, આ ડુઃસહે દુ:ખ આપણુ ખ'નેને સરખુ'જ છે. ઝુસારની 
શોધ માટે મેં ચારે ખાજુ માણુસો સોકલાવ્યા છે. તપાસ કરીને 
ક જ. 


તેએ ને આવવા ઘો. કુમારના કાંઈપણુ સમાત્યાર મળી અદવશે. કેમકે 
હેજી આજે પાંચસો દિવસ છે. કુમારના સમાચાર જે આજે નહિ 
મળે તે કાલે જેમ યોગ્ય જણારે તેસ કરીશું, મછટે ઉતાવળ નહિ કરે. 

ઠારી! આજે આ સુદર સુર્ષ પાસેથી ઝુમારના કુંડળ અને 
વસ્ત્તો મળી આવ્યાં છે, તેમ ઝ્ુમાર અને હાર પણુ મળી આવશ્ચે- 
આજે તેને હમણાં દિવ્ય આપવાતું છે. શદ સર્વ સસા્ચાર રાણીને 
કહેજે અને કુસારતાં વસ્ત્ર તથા કુંડળ તું લઈ તત અને રાણીને 
આપજે. આ ગ્રસાણે કહી રાન્તએ વસ્ત અને જુંડળ દાસીને આપ્યાં, 
તે લઈને દાસી રાણી પાસે આવી, દાસીએ ઝુમારનાં વસ્ર તથા 
કુંડળ રાણીને આપ્યાં. તે જેઈ રાણીને ઘણા આનદ થયે. 

રાણી--ટાસી! આ વસ્ત્ર તથા ઝુડળ ક્યાંથી સળ્યાં ? તથા 
સારા કહેલા સસાચારનો રાજાએ શું ઉત્તર આપ્યો ? 

દાસીએ રાન્તના કહેવા સુજખ સર્વ વૃત્તાંત જણાવ્યો. હર્ષ 
શૈેઃકથી વ્યાકુળ થયેલી રાણી અનેક સ'કલ્પો કરવા લાગી. શું તે 
મારા પુત્રનો પ્રિય સિત્ર હશે? તે અહીં શા સાટે આવ્યો હશે ? 
કુમારના સમાચાર દેવા તેપ નહિ આવ્યો. હેપ્ય ? અથવા મારો ઝુસા- 
રને મારીને તેનાં આ કુંડલ, વસ્ત્ર આણે તો નહિં લીધાં હોય ? તે 
સુર્ષને જવાથી સને વિશેષ ખાત્રી થશે એસ મનથી નિણુચ કરી 
રાણીએ દાસીને જણાવ્યું. દાસી ! તે સુર્ષને ન્યાં દિવ્ય આપવાનું 
છે તે સ્થળે મા૨ જડું છે. તે સુરૂષને નેવાથી સને કાંકકે વિશેષ 
નિર્ણુચ થશે માટે ત્યાં જવાની ખપી સામગ્રી સૈચાર કર. 





પતિ વિચોા!ગ અને દુ:ખતેદ બીજે પડદો. ૧૫૩ 


રાણીના કહયા સુજ્બ સર્વ સામગ્રી દાસીએ તૈયાર કરી એટલે 
-પહ્ાવતી રાણી પોતાના પરિવાર સાથે ધન'જય યક્ષના મ'દિર્માં વ 

રાણીના આવ્યા પહેલાંજ રાન્ત પ્રઝુખ હજારે લેકે તે દિ 
જેવા માટે આવી પહોંચ્યા હતા. 

તે અવસરે સર્પ પકડવા સોકલેલા ગાર્ડીએ પણુ ત્યાં આવી 
પહોંચ્યા. તેએએ રાજને નમસ્કાર કરી જણાવ્યું. મહારાન્ત ! 
અલ'ખાદ્રિ પાટાડતાં અનેક શિખરો અને છિદ્રો ટ્રી ટરી આ 
એક સર્પ ઘડામાં પુરીને લાવ્યા છીએ. તે કાજળથી પણુ શ્યામ, 
ઘણી લખાઈવાળા અને જોતાં પણુ ભય આપે તેવે છે. 

આ પ્રમાણે કહી ઘટ રાન્ત પાસે મૂક્યો. રાજાએ તે ઘટ 


ધનૃ'જય ચક્ષના સદ દેશમાં મૂકાબ્યેર અને કોટવાળને આદેશ કર્યો 
કે તે સુર્ષને અહી લાવે. 


રાજાનો આરેશ થતાંજ અનેક શસ્વાળા રાજસુર્ષાથી ઘેરાચેલા 
તે સુર્ષને (સલયસુ'દરીને) રાજાની પાસે લાવ્યા. મહાન તેજસ્વી 
આ ગુર્ષને નઈ, રાણી અને સર્વ પ્રજલેક આપસમાં બોલવા 
લાગ્યા. અરે! આવી સુ'દર આયૃતિવાળેો સુર્ષ ચોર હોય એવે 
સ'જવ થવે] પણુ ન્‍મશષ્ય છે. જે જળથી અગ્નિ ઉસન્ન થાય, ચ'દ્રથી 
અગારાનેો વરસાદ થાય અતે અમૃતથી ઝેર પ્રગટ થાય તો આ 
સુરૂષથી અકાર્ય થઈ શકે. 

ગઈતલેદક- -મહારાના ! આવું ભયકર દ્રિ 
જઆપવું ચોગ્ય નથી. પિ ધાર 

રાન્ત--દિ્યં આપવામાં કોઇ પણુ «તને! દોષ નથી. જેમ 
જતિવાન્‌ સુવર્ણું અગ્નિમાં નાંખવાથી વિદેષ પ્રકારે તેજવાન્‌ થઈ 
શુદ્ધ થાય છે, તેમજ જે આ સુર્ષ નિરરોષ હરે તો તેની દીન્સિમાં 
વધારો થશે. રાનનના આ ઉત્તરથી લેકે એન રહ્યા. 


ક 





૧૫૪ સલયઝુરી ચરિત્ર. 


જૂ 


જ. 


રાજાના આદેશથી પ્રધાને તે પુર્ષને જણાવ્યું” “ મહાશય ! 
તમે કણુ છે તેની અસને કાંઈ ખખર નથી, તમારા પર થોરીતું 
તોહોમત મૂકવામાં આવે છે. તે સાથે મડળ કુમારના શરીરને 
તુડંશાન પહોંચાડવાનો શક પણુ લાવવામાં આવે છે. આ ખાખતમાં તસે 
નિર્દોષ છે! તે સાબીત કરવા માટે તમને વખત આપવામાં આવે 
છે. તે એવી સરતે કે, આ ચયક્ષના મંદિરમાં ઘડામાં સર્પ સુરી એક 
ઘડા સૂકવામાં આવ્યો છે, તે ઘડો તમારે ઉઘાડવા અને તેમાંથી હાશ્રે 
પકડી સર્પ ખહાર કાઢવે।. કેટથીક્વાર હાથમાં ઝાલી તે સર્પઃ પાછે 
ઘડામાં સૂકવેા. આટલા વખતમાં તે સર્પ તમને કાંઈ પણુ તુકશાનઃ 
ન પહોંચાડે તો તસે નિર્દોષ છે; એમ આ સર્વ રાજા તથા પ્રનત 
માનશે અને ને તમે સદોષ હશે! તો તે સર્પ અવક્ય તુકશાન 
પણેંચાડશે અને તેથીજ તસારા દોષને! દડ તમને સળી ચુકે, સાટે 
સહારાના જ્ુસ્સાળની આજ્ઞાથી આ દિવ્ય તમારી નિર્દોષતા પ્રગટ 
કરવા માટે તમારે કરવુ. નિર્દોષ મતુષ્યનતે અ સલ પ્રતીતિવાળેદ 
ચક્ષદેવ અવશ્ચ મહદ આપે છે. ” 


પ્રધાને પોતાનું બોલવુ પૂણુ" કરું કે તરતજ સુર્ષવેષ ધારકે 
સલયસુદરી તે ઘટની પાસે આવી ઉભી. પચપરસેષિ સત્રનું સ્સરણુ 
કરી મહાખળે આપેલ શ્લોકેને1 ભોવાર્થ' ચાદં કેરી પ્રસજ્ઞ ચિત્તે ઉત્સા- 
હથી તે ઘડો ઉઘાડચો. અને લોકોના આશ્ચર્ચ* વચ્ચે તેમાં હાથ નાંખી 
સપ ખહાર કાઢયો. સર્ષ પણુ રજ્જી-દોરડી સરખો થઈ) સ્તેહી 
૧ ૨ રૂ ૯ ૧-૫ અ ક દ 
હોય તેમ તેનું સુખ નવા લાગ્યો. કેટલોક વખત હાથમાં રહેવા છતાં 
તે સર્ષ જ્યારે તેને કાંઈપણુ તુકશાન ન પહોંચાડયું ત્યારે તેની સત્યતા 
વિષે આશ્ચર્ય પામી, લોકો મોટે અવાજે “ નિર્દોષ ! નિર્ટોષ. ! ” 
એવા કાન ફ્રેડી નાખે તેવા પોકારો ડરવા લાગ્યા. 


“ડઝડડ કક્કડ 
પતિ વિચાગ અતે ૬:ખતે બીજે પડદા. ૧૫૫. 





જે સત્યના પ્રભાવથી આવા રિસક જીવો પણુ શાંત થઈ 
જાય છે તે સત્યમાં કેટલીખધી પ્રબળતા હશે ? આવર્તસાન ફાળના 
સુખને જેનારાં પામર પ્રાણીએ સ્હેજ સ્હાજ વસ્તુએસાં પણુ સન 
નાખી પોતાની દોનત અગપાડે છે, અર્થાત પર વસ્તુ હરણુ કરે છે, 
તેવાાને રેવા તે. શું પણુ મતુષ્યો પણુ ૩યાંથી મદદ શપે ? 
જેવી રીતે સાહાય્ય આધે ? પર્વકાળર્સા તેવા ઉત્તસ મતુષ્યેદ આ 
ભારતવર્ષપર વિશેષ નવાસા આવતા હતા અતે તેતે વઇનેજ આવાં. 
દિવ્યો અપાતાં. તે અવસરે સત્ય પ્રતિદાવ!ળા દેવો પણુ હેલા અને 
તેવા ઉત્તસ મતુષ્યે!ઇને તેએ તરતજ મદદ ટેરતા. અત્યારે ભારત્‌- 
વર્ષપર તેવા ઉત્તસ મતુપ્યાનોા સોટા પ્રમાણુમાં અભાવ છે, ત્યારે 
તેવા સભરપ્રાતિદ દેવો પણુ મદદ કરતા અટફયા છે. જેવા મતુષ્યો 
તેવાંજ દિવ્યા કે દડો; એટક્ષે અત્યારના જીવોના સ્વભાવના પ્રમા- 
ણુમાં અત્યારે તેવાજ કાયદાએ અને શિક્ષાએ! અપાય છે. 
હાથમાં રહેલા સપે" સુખમાંથી એક દિવ્ય હાર કાઢયો! અતે 
તે સલયસુંદરીના ગળામાં હુળવે હળવે નાખ્યો. આ આશ્ચર્ય જેઈ 
લેકે તે. 1િચ્ચારશૂન્ય ચઈ ગયા. અહા 1 આ ૨3 આશ્ચર્ય ? રાનએ 
ત્તે હાર એળખી કાઢયો. આ લક્મીયુજહાર. જેની શોધ માટે 
સહાણળ કુમાર ગયો છે તેજ આ હાર. લોકો એક ખીનના સુખ 
સાસુ નવા લાગ્યા. 
તેવામાં તે સેજ પોતાની જીહાવડે તે દિવ્ય લેનાર સુર્ષના 
ભાળમાં જીંગન કરી તેના ઝપાળમાં રહેલું તિલક ખગાડી નાંખ્યું. 
તિલક ખગડતાંજ તે નવયૌવના સ્રી થઈ રહી. સર્પ તેના મસ્તકપર 
પોતાની ક્ણા વિસ્તારી એક ઇત્રધારની માફક થઈ રહ્યો. 


૨ અપૂર્વ આશ્ચર્ય જેઈ લેકે કૉઈપણુ બોલ્યા સિવાય 
સ્તબ્ધ થયા હોય તેમ સ્થિરજ થઈ ગયા. 


જૃપર્‌ ગલયસુ'દરી ચસ્ત્રિ 
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ગા ડી જોઈ લચથી ધ્રજતો સુરપાળ શજા બોલવા 
લાગ્યો, અરે 1 સે' સૂર્ષ્ઞ્પણાથી આ ગચુક્ત કર્યુ”. લેદકેના વારલ 
જીતાં અને રાણીની સતાઇ છતાં, આ દિવ્ય આપી સેછેો અનર્થ 
ઉત્પન્ન કર્યો. આ સર્ષ' કાંઈ સામાન્ય નથી. પણુ કેઈ દેવ કે 
દાનવ સર્પ:તું રૂપ લઈ જ જણુ્ય છે. અથવા રેપનાગ પોતે 
હચ એસ અતુમાન કેરાય છે. અથવા વિચિત્ર શક્તિવાળા આ બન્ને 
પુર્ષા મારા રોહેરની આજુખાજી સ્વેચ્છાએ કીડા કરતા ક્રરતા 
જણાય છે. આસ થવાસાં પરસાર્થ કાંઈ સમન્તતો નથી. છેવટનો 
ઉપાય તો. એજ છે કે મારે તેતું આરાધન કરવું કેમકે સતતા 
રિ સેવતા ' દેવો ભક્તિથી સ્વાધીન ચા અતુટૃળ થાય છે. આસ 
નિર્ણુય કરી રાજનએ પેતે પૂપ ઉખેવ્યેઇ સુષ્પથ્ી તે સર્પ'ની પૂજન 
કૅરી અને નચ્રતાથી જણુાવ્યું' કે, હે સર પિર રાજ ! સેં તમને અનેક 
સરકારે ડુહવ્યા છે. કુપાછુ થઇ તે મારો ડુર્નય સહન કરશે. 

રાજ આ પ્રસાણે ડહેતો હતો તેવામાં તે સ્રીએ-સલયસુંદ- 
રીએ સર્પને નીચે] સૂકી દીધા. એટલે રાજાએ હુષ સ ગાવી તેની' 
આગળ પીવા માટે સૂડ્યું. ર 

દુધ પીઇને તે સર્પ" જ્યારે શાંત થયો. ત્યારે રાજનએ તે 
સર્પ લાવનાર ગાર્ડીકોને બોલાવીને કહ્યું. અરે ગારૂડીકો! આ 
સર્પરાજને તસે જે સ્થાનેથી લાવ્યા હે!) તેજ સ્થાનકે તેને જરા 
માત્ર દુ:ખ ન થાય તેવી રીતે પાછે લઈ જઈને મૂછી આવે. જે 

આ તાગરાજ્તે જરાસાત્ર દુ:ખ થશે તો હું તસને દેહાંતદડડ આપીશ. 

રાજાનો આદેશ થતાંજ ગાર્ડીકોએ તે સર્ષસે ઉપાડી જે 
સ્થળેથી લાવ્યા હતા તેજ સ્થળે પાછે ચતનાપૂર્વક સૂકી દીધો અને 
પાછા આવી રાજને તે વાત જણાવી. 


# 


ન શન 
#-કઝ 


પતિ વિષાગ અને ફખતેો! બીજે પડદા. વૃપછ* 





રાજા 'અલયસુંદરીને પૂછે છે. શુલે! ગ્રયમ તું પુર્ષરૂપે હલી. 
અને હમણાં અમારા સર્વના દેખતાં સ્રીરૂપે થઈ છું. તો આંસ 
થવામાં ખરો પરમાર્થ શું છે? તેમજ આવા સુંદર દ્પને ધારણુ 
કરતી તું પોતતે કોણુ છે ? આ વૃત્તાંત અમને જયાવ, જેથી અમારા 
સર્વના મનને શાંતિ થાય, 

સલયસુંદરી વિચારમાં પડી, આગળ પણુ મારા સ્વામીના 
નિધ્યુત-શુ'કથી સાર્‌ સ્વપ્ભાવિક ટ્પ થયું હતું અને હમણાં આ. 
સર્પના નિધ્યુતથી માર્‌' સ્વાભાવિકરૂપ થયુ તેમજ ટાર પણુ આ 
સર્ષન્‌ા સુખમાંથી નીકળ્યો તો શું મારા સ્વામીનાથેજ સર્પ:તું રૂપ. 
પારમુ કર્યું" હશે ? તત્ત્ત રીતે તે વત સ'લાવી શકે તેમ છે. પણુ 
આમ થવાને ખરો પરમાર્થ હું કાંઈ નણુતી નથી. તો હવે હુ. 
સારી સાચી વાત રાજને જણાવું તો ૨ હરકત છે ? કાંઈ નહિ. 
પંત્યાદિ નિર્ણય કરી સલયસઝુંદરીએ જણાવ્યુ" * 
* છું અ'દ્રાવતીના શન વીરધવળની વ્ડાલી સુત્રી સલયસુંદરી. 
નામની છું. ભાપે પુછેલ પ્રજાના સ'ખ'ધમાં સ્માથી વિશેષ વાત 
હું કાંઈપણુ જણુતી નથી. 

શત્ત--આ તાર્‌' વચન વિશ્વાસ કરવા લાયક નથી. કેમકે ત્તયારે. 
તું સુર્ષર્પે હતી વારે તે' કઈક જુડુ' જ જણુઇવ્યુ” દતુ'. વળી કા 
ચ“દ્રાવતી અતે કચાં પૃચ્વીરથાનસુર ! બાસઠ ચોજનર્નું અ'તર! વળી 
વીરધવળ રાતની ટેન્ચદા આપ અર્ડી એકાદી દચાથી હેય ? 

એર! કદાચ આ કન્યાજ હરે, ચ વાતની અત્રી થટો. અથવા. 
આની ચોપ કરવા મટે તેના કુટુ બીએ તરફથી કેઈ આવરે તો 
તેનો સત્કાર કરી તેને આ દન્યા પાછી ઝપીશું. 

રાજી સન્મુખ દૃણિ કરી રાત્તએ કથં. દેવી ! હક્મીસુંજટાર. 





કપટ મલયસુ'દરી ચસ્ત્રિ 
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સહિત આ કન્યાને હમણાં તુ સ જ રાખ, પ્રતિન્તા કરેલ 
હાર નિચસિત દિવસમાં આવી સ સળ્યો , તો] સત્ય પ્રતિત્તાવાળે 
કુમાર, સુખી ફેડ: ખી કોઈ પણુ સ્થળે હશ્રે જ. માટે મરવાને અધ્યવસા્‌ય 
ત્તમારે સૂરી જ દેવો1 વળી હાર માટે કરેલી પ્રતિગ્ઞા પર્ણ થઈ ચુકી છે. 

"પજ્માવતી---સ્વાસીનાથ ! પુત્ર રત્ત સિવાય એકલા હારની 
પ્રાત્તિથી શું” મતે સતોષ થઈ શકે ખરો ? ગુત્ર સિવાય હું જીવિતવ્ય 
કેમ ધારી શજુ ? મારી મૂઢતાને ધિક્કાર છે. કેવી અત્તાનદશા ! 
એક હાર સાટે ગુત્રરત્નને સે' મહાન્‌ આપદામાં ઉતાર્યો. ખરેખર 
"પાષાણુ સારે રત્નનો, પાણી સાટે અગૃતનેો! અને લીંગડા સાટે 
ઝલ્પવૃક્ષનો જેસ કેઈ અજ્ઞાની નાશ કરે, તેમ સે' પુત્રના નાશ 
કર્યો. હા ! 'નિર્ભાગ્ય શિરોમણી હુ હવે જીવીને શું કર્‌' ? મને 
રજા આપે. ભૃગુપાત ટરી મારા આત્માને શાંતિ આખુ. 

રાનન--દેવી ! 'સે તને પહેલાથી જ ના પાડી હુતી કે આ 
“વાત માટે કાલે પ્રભાત સુધી કાંઈ વિચાર ન કરવો. લક્ષ્મીસુ'જહાર 
જે પુણ્યોઢયથી આવી સળ્યો છે, તો કુમાર પણુ આવી સળશે. 

આ ગ્રસાણે રાણીને ધીરજ આપી, રાન સહેલસાં આવ્યે!. 
"લેકે પણુ વિસ્મય પાસતા પોતાને કેકાણે ગયા. 

સ્લચસુ દરી પણુ રાણી સાથે સમહેલસાં આવી. લાજનીટિ 
ત્યો કરી તે દ્વિસ પૂરણુ ર્યો. 

કુમારના .વિરહથી દુ:ખી, રાન તથા રાણીએ પણુ શી 
મહેનતે દિવસ અને રાત્રિ પણુ પસાર ફરી. 

પ્રાત:કાળ થતાં જ ઝુમારની શેપ સાટે મોકલેલા સર્વ 'સુર્ષોપ 
પાછા આવ્યા અને ઉદાસીન:્ચહેરે રાજાને જણાવવા લાગ્યા કે દેવ અસે 
:સર્વ સ્થળે ઝુમારની તપાસ કરી. પણુ ક્યાંઈ પત્તો સળતેો - નથી. 


પાતે વિયોગ અતે દખતો ખીજે પડદા વૃપદૃ 

ભા સમાગારથી રત રણી નિરાશ થયાં. રાણીચે ભુગુપાત 

ફરી મરવા માટે હઠ પકડી. નિરૂપાયે શાન્તએ તેમ કરવા હા કહી, 
નિર્ત્સાહુપણુ રાજા રાણી તે પહાડની તળેટી નજીક આવી પહોંચે છે. 





પ્રકરણુ ૩૨ સું. 


ડસ્ટ 
સહાકષટમાં મણાબળ. 


ન-ન::ડત:૮:---- 
૯-5ઝ૬- 


પૃથ્વીસ્થાનસુરના પરિસરમાં ગોળા નદી સે!ટા પ્રવાહમાં વડને 
થઈ રહી છે ક્તિરા પર ધન'જ્ય યક્ષતું મદિર છે, તે મંદિરથી 
શ્વાડે જ છેટે એક વિશાળ ધથાદાર વડવૃક્ષ શોભી રહ્યો છે. શાખા 
ત્રથાખાથી વિસ્તાર પામેલા તે વડવૃક્ષની -નીર્ચે-સ'ખ્યાળ'પ મનુષ્યો 
અને જતાવરે વિશ્ાંતિ લે છે. આ વડવૃક્ષની મજ્યુત શાખા સાથે 
લટકાવીને ત્રીજ્ત દિવસ ઉપર શક લેશડયુરા નામતા ચોરને રાજાની 
આરજાથી મારી નાખવામાં આવ્યો હતો. તે ચોરની નજીકની બે શાખાએ।- 
ના મધ્યમાં એક યુવાન સુર્ષ ઉષે ભાથે લટકતો ડતો. તેના બે પગ 
ખે શાખા ચાથે મજ્યુત ગાંધવામાં આવ્યા ટતા. તે સુર્વને એટલું બધુ” 
ફઃખ થતુ' હતું કે તે એક શબ્દ પણુ સુખધી બોલી શકતે! નહોતે!; 
તેમ શ્વાસેશ્યાસ પળ્‌ ઘણા કછથી લેતો હતે. 

ફૈશલાક પષિકો આપસમાં વાર્તાલાપ કરતા યતા. મડારાત્ત 
સુરપાળ તથા પદ્રાવતી રાજી સુત્રવિયોગથી આજે ભૃગુપાત કેરી 
મરવા માટે પડીડ તરક હમણાં ગયા છે. મહાકાળ ઝુમારતે ખીલ- 
કૅફ પત્તો મળતો! નધી. શ્ચાપલીી પ્રજા જજે નિર્નાઘ થશે. ઈત્યાદિ 
વાર્તાડાપ કરના તેએ તે ૧૩ની નીચે આધ્યા. ત્રીવ્ત દિવસપર લટ- 


૬૬૦ સલયસુ%રી ચરિત્ર 


અગન ઝબ્લસનનન- નવ ૨૦-૦૦-૯-૦૦૦૭૦૦૯૦૦૦ન૦૦૦૦ત૦# નળના “૦-૦ ૦૯/૨૦ કત-અકઅ ન ર#૦૦૦૦: ૭૦૯--*--અ૦ર૦નવ 











કાવી સારી ન“ખાાવેલ ચેતા શરીર તરકટ તેએ એ નજર ડેરી, 
એટલામાં તેના નજીક ભાગમાં ઉ'ે મસ્તકે લટકતા સુવાન સુર્પ- 
પર તેએની નજર પડી. 
અરે ! વળી આ સુર્‌ષ કોણુ? શું તે જીવતો દેખાય છે ? 
જુવો તે! ખરા તે ઘણી મહેનતે શ્વાસોશ્વાસ લ 2 શકે છે. નજીકમાં 
જઈ એક પર્‌ ષે બારીક દૃષ્િથી જોયુ, જતાં જ તે ખોલી ઉઠો 
અરે! આતો સહાખળળ કુમાર છે. જેના વિયોગથી રજ રાણી 
હમણાંજ *એલ'ખાદ્રિ તરફે સરવા ભાટે ગચાં છે, અરે ! દે] મ રાડો, 
રાન રાણીને મરણુથી ખચાવો ! જલદી તેમને ખખર આપો ! તે 
માણુસે। શ્વાસલેર દોડતાં દોડતાં પાહાડની તળેટીમાં રાન્ત રાણીને 
જઈ સળ્યાં અને ખખર આપી કે સહારાના ! કહાખળ ઝુમાર 
વડની ડાળી સાથે ખાંધેલ, ઉધ્ે મસ્તકે લટકે છે, વિશેષ પરમાર્થ 
અસે કાંઇ જાણુતાં નથી. પ. 
કુમારના સમાચાર સાંભળી રાન એકો સાથે હર્ષ શેક ક 
વ્યાકુળ થયે!. તરતજ રાન, રાણી પશ્ાવતી, સ્દલચર્સુદ ક બને સ 
લે[કે! ઉતાવળે ઉતાવળે તે વડ નીચે આવી પહે હાગ્યા. ઇુમારને મહા 
“દુ:ખી સ્થિતિમાં રેખી રાજાએ તત્કાળ સુતારને આદેશ સી તે. 
વડની ડાળે] કપાવી નાખી અને ધીસે પધીસે કુમારને નીચે ઉતાયે.. 
અત્યારે તેને ઘણી પીડા થતી હતી. તેથી બોલવાને અસમર્થ હતો 
તેની આંખે] ઘેરાવા લાગી. રાજાએ શીતળ . પવન નાખવા સાંડચે।, 
સેવકો તેના શરીરને સ'વાહુન કરવા લાગ્યા અને સુખ ઉપર 
મી “પાણી છાંટવામાં આવ્યુ. - 
 નેત્રથી અશ્ચરુષાર મૂકેતા રાજાએ જણાવ્યુ. વત્સ! તારી આ. 
“દશા કેસ થઈ? મારા રાફ્યપ્રબખળને અને ભુજાખળને પિક્કાર. 
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ચાએ. હું રાજા છતાં સુત્ર તારી આ દશા ! કેટલીકવાર થતાં કાંઇક 
શાંતિ અતુભવતાં મહાખળ કુમારે નેત્રો ખુલ્લાં કર્યા. 

પહ્યાવતી રાણી નજીક આવી મહાખળને કહેવા લાગી. કુમાર ! 

સારા જેવી નિર્ભાગ્ય માતાએ આ દુનિયાપર થોડીજ હશે કે શ્રુંગા- 
રતા ક્ષણિક સુખ માટે પુત્રને આવી અસહ્ય વિપત્તિમાં નાંખ્યો 
છે. પુત્ર ! તુ ક્યાં ગયો હતે! ? ક્યાં રહ્યો હતો? યાં શું શુ 
અતુભવ્યુ'? અને આવી દુઃસ્થ અવસ્થા કેમ થઈ ? 

રાન્ત--પુત્ર તને શાંતિ હોય તે! આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ. 
આ હદય ડાળ વિલ'ખને નથી સહન કરી શકતું. 

કુમારને માર તે! લાગ્યો નહોતો. કેવળ ખ'ધન અને ઉશધે 
સસ્તકે લટક્વાથી થયેલું દુઃખ તેજ હતું. તે શાંત થતાં ઝુમારમાં 
હળવે હળવે સ્વસ્થતા વિશેષ આવવા માંડી દુ:ખથી ઝુક્ત થયે. 
ખેઠો થઈ ચારે ખાજી દૃણિ ફેરવવા લાગ્યો. વિરોષ પ્રકારે નવોઢા 
સી તરક દૃણિ કરી, કાંઇક નવીન અદ્ભુત શાંતિ અતુભવતો 
હાય તેમ જણાયે. 

રાજા રાણીના આગ્રહથી કુમારે પોતાને વૃત્તાંત કહેવા શરૂ 
ક્યો. મહેલમાં મધ્યરાત્રિએ એક હાથ નેવામાં આવ્યો, ત્યાંથી 
લઈ સધ્યરાત્રિએ કદલીવનમાં પ્રિયા સહિત આવી રહ્યો અને એક 
સીના રૃદનને શખ્ટ સાંભળી, ભલયસુંદરીને ત્યાંજ મૂકી હું તે શખ્ટા 
નુસારે આગળ ગચેઇ તે સર્વ વૃત્તાંત કડી સંભળાવી આગળ 
જણાવ્યુ કે:-- 

“રૂદન કરતી સ્રીના શખ્ઠાતુસાર આગળ ચાલતાં તે વનમાં 
શમત્રસાધન માટે સર્વ પ્રકારની તેયારી કરી બેઠેલ એક ચોાગી 
સારા જ્ેવામાં આવ્યો. મને દેખી તેણે પોતાનુ સર્વ કામ પડતુ 
મૂફ્યું. અભ્યુત્યાનાદિ વિનય કરી, મારી પાસે ચાચના ડરી કે, 
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ઝુમાર ! તું પરોપકાર કરવામાં પ્રવીણુ છે. મારા પુણ્યોદયથી જ ડું 
અહીં અકસ્માત્‌ આવી ચડયો છે, સે એક મહામ'ત્ર સાધવાને 
પ્રારંભ કર્યો છે. તે મત્ર પૂર્ણ થતાં-સિદ્ધ થતાં સુવર્ણ પુર્ષ સિદ્ધ 
થશે. સૈ સર્વ સામગ્રી તૈયાર કરી રાખી છે, પણુ ઉત્તર સાધકના 
અભાવે સર્વ અટકી પડયું છે માટે એક ક્ષણુમાત્ર સારી પાસે રહી ડું 
ઉત્તર સાધક થા. તારી સહાચ્યથી મારે સત્ર તત્કોળ સિદ્ધ થશે. 


પિતાજી ! ચેગીની પ્રાર્થનાથી મતે દયા આવી. તે સે કેખુલ 
કેરી હાથસાં ખડ્ગ લઈ તરત જ ઉત્તર સાધકેપણે હું ઉલો રહ્યો. 


યોગીએ સને _જણુર્યું. હૈ વીર! જે સ્થળે આ સ્તી ર્ન 
કરે છે તે વડ છે. તે ઉપર શાખામાં ખાંધેલું અક્ષતાંગવાછુ-આપષુ 
એક ચોરતું સૃતક-મડફું છે. તે ચારતું શરીર ઉત્તસ લક્ષણુવાછુ 
છે, તેને તું અહોં લઇ આવ. દ કહેવાથી ખડ્ગ લઈ હું 
ત્યાં ગયો. ત્યાં ચોરના સૃતકની નીચે જમીનપર ખેસ્ી રૂદન કરલી 
એક સ્ત્રી મારો જેવામાં આવી. 


એ ક ખોલાવી, ખાઈ તું કોણ છે? શા માટે પ 
રૂદન કરે છે. આવી ભચ કર રાત્રીએ શ્મશાનસમાં એકાકી કેમ ? 


મારા શખ્દો સાંભળી તુરત જ સુખ ઉઘાડી, નિશ્ચળ દૃણિએ 
મારા સન્સુખ જ્નેતી તે બોલવા લાગી. હે સત્યુરૂષ ! હું મ'દભાગ્યવાળી 
મારા દુ:ખની વાત તને શું કહું ? આ વડની શાખામાં ઉંચે ખાંધેલેદ 
જે પુરૂષ છે તે “મલ'ખાદ્રિની ગુફામાં રહેનાર અને નગરને લુંટનાર 
હોના વામ નામનો ચોર છે છે. આજથી ખીન્ત દિવસ ઉપર 
રાજસુર્ષાોએ છળ, પ્રપ'ચથી તેને પકડી લઇ રાજા પાસે ઉભો કયો 
હેતે. રાજાએ કૅ કોધ કરી સાંજે આ વડ ઉપર લટકાવી મારી ન'ખાવ્યો 
છે. હું તેની વહાલી સ્ત્રી ૪્ુ' તે દુ:ખથી હુ રૂદન કર્‌ છુ. જે દિવસે 
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તેનું મરણુ થયું, તે દિતિસે સવારે જ હું સળી છુ' અને સરી થઇને 
રહી છ થોડા વખતમાં પણુ તેણે સને જે સહાન્‌ સ્નેહ દેખાડયો 
છે, તે હજી મારા હૃદયમાં ખટકે છે હુ' મોહે શું કહી અતાવુ' ? 

હે સત્યુરૂપ! એવે કેઈ ઉપાય કર કે એક્વાર હું તેને આલિંગન 
આઝું અથવા શ'દતથી તેના સુખ ઉપર વિક્ષેપન કર્‌. 

પિતાજી! આ જ્ીનાં આવાં કર્ણાાજનક વચને1 સાંભળી સતે 
દૃયા આવી. મેં તેને જણાવ્યું. ડું મારા સ્કંધ ઉપર ચડી તને 
ચોગ્ય લાગે તેસ કર. તેસી મારા સ્ક'ધઉપર ચડી ઘણી જ ત્વરાથી, 
ઉત્કંઠા પૂર્વક જેવાસાં તે શબના કંઠને આલિંગન આપે છે, તેવાર્સા 
તે મૃતકે અકસ્માત્‌ દાંતથી તેની નાસિકા પકડી લીધી. તે હ્:ખથી 
વીરસ સ્વરે રદન કરતી તે કૅપવા લાગી તેણે નાસિકા ઘણી પાછી 


ખેચી, પણુ મજબૂત પકડેલી હોવાથી તે જુટી ગઈ. તેના થોડો 
જ્ઞાગ તે મૃતકના સુખમાં જ રહ્યો. 


આ આશ્ચર્ય ત્વેતાં મને ઘણુ હુસવું આવ્યું. કેમકે તે આ 
જે ચારના પ્રેમતે લઈને રડતી હતી અને જેને મળવાને વિશેષ 
હતક્તિ હતી તે ચારતા મૃતછે જ તેનું નાક કાપી ખાધું. 


મને હસતો તેઈ તે મૃતકતા સુખથી અફસમાત્‌ એવા શબ્રા 
ક્યા કે સપાળળ ! ત માર ગસ્ત્રિ જેઈ તું શા માટે હસે છે] 
તું પભ યાયા વખત પછી આ વડની ડાળી સાથે ખ'ધાવાનો છે. આવતી 
રાત્રિએજ ઉંચા પત્ર અને નીચુ" લટકતું માથુ" સહેરો તેવી રીતેતું 
શધાઈશિ. પિતાજી! આ તેના શખ્રા સાંભળી મને ભય લાગ્યો. 

માળનું કહેવું સાંભળી ત્યાં એકડા મળેલા શાત્તડિ 
લોકોએ વિર્મય પામી જણાવ્યુ. 


કુમાર! મોટું આશ્થ્ય, ગું” 
મૃતક તે વળી બોલતું હશો ? * ક 





૬૪ મલયઝમુ'દરી ચરિત્ર 


સહાખળ--પિતાજી ! આપડું કહેવું ખરોખર છે. મૃતક નજ 
ખોલી શકે, તથાપિ કેઈ દેવ મૃતકના સુખમાં રહી બોલ્યો હોય 
એમ જણાય છે. જીએ કે હું ચૈર્યવાન્‌ હતો, તથાપિ દેવવાક્ય 
સિશ્ચા ન હોચ એમ જાણી હું ક્ષોભ પાસ્ચો. 

કૅ“પતી ક“પતી તે સ્રી મારા સ્કં'ધપરથી હેઠે ઉતરી, તેણે માર્‌ 
નામ ઠોસ પૂછી લીધું. સે' પણુ માર્‌ નામ, ઠોસાદિ સત્ય જણાવ્યુ 
તેથી તે મારા પર કૉ વિશ્વાસ્ર પામી હોય એમ મને જણાયું. 

જતી વખત તે સ્્રીએ સને જણાવ્સયુ' કે, કુમાર | મારી 
નાસિંકાએ જ્યારે રૂજ આવશે, ત્યારે હું” તમારી પાસે આવી 
ગુષ્ાદિકમાં રહેલું ચોરતું' સર્વ ધનાદિ બતાવીશ. આ પ્રમાણે 
જણાવી તે સ્ત્રી ત્યાંથી ચાલી ગઈ. 

મનને દૃઢ કરી હું તે વડપર ચડયા, ગળપાસથી ચોરના 
સડદાને છોડી જમીન પર પડતું મૂકી હું નીચા ઉતર્યો તેવામાં તે 
મૃતક ઉછળીને ઝાડ સાથે ખ'ધાઇ ગયુ. હુ ફરી વડ ઉપર ચડયો ' 
સે' વિચ્વાર કર્યો કે આ ઠેકાણે દૈવિક ચમત્કાર છે. નહિંતર જમીન 
પર નાખેલું જૃતક, પોતાની મેળે અહીં કેવી રીતે ખ'ધાઈ શકે ? 
હેવે આ સૃતકને ચોગી પાસે કેવી રીતે લઈ જવું ? છેવટે મને ઉપાય 
સન્યો, તે પ્રમાણે તે મૃતકને ફેરી તે સ્થાનેથી છોડી, કેશથી પડી સાથે 
લઇને જ નીચે ઉતર્ચો અને તેને ઉપાડી ચોગી પાસે લાવી મૂકું. 

સહાખળ કુમારની વાર્તા સાંભળતાં, સાંભળનારને કોઈ વખત 
કૅપ થતો, કદાચ વિસ્મય, ક્ચારેક શેક, ક્યારેક હાસ્ય, કોઈ વખત. 
લચ, ડેદાચ આનદ અને કયારે 


ડુ:ખ થઈ આવડું હું. આમ 
અનેક રસને અનુભવતા લેકે હવે આગળ શુ થશે તે સાંભળ- 
વાન એકાગ્ર થઈ રહ્યા હેતા. 
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સહાડષમાં મૅહાખળ ૨૬૫ 





સહામળે આંગળ ખોલતી, જણાવ્યું કે પિતાજી ! તે મડદાને 
ચોગીએ સ્નાન ડરાવી, ચ_દર્નાદે રસથી તેતું વિલેપન કર્યુ. પછી એક 
શૉટા કુડાળાની અદર ઝુડમાં અસિ સળગાવી તેની પાસે તે 
સતરે સૂરી સતે ઉત્તર સાધકેપણ્‌ ઉભે! રાખ્યો. આ તરક્‌ ચોગીએ. 
ચક્ષાસત કરી નેત્ર સીંચી એકાગ્ર ચિત્તે નપ જયવેો શર કર્યો, જાપ 
કર્તા કરતાં પ્રભાત થવા આવ્સું, પણુ તે મૃતક મ'ત્રપ્રભાવથી ઉછળીને 
કુંડમાં ન પડયું. ત્યારે ચોગી નિરાશ થઈ ન્તપ જપવામાં શિથિલ 
આદરવાળેા થયે. એટલામાં તે મૃતક, ભયકર રીતે અટ્ટહાસ્ય કરતું 
આકાશમાં ઉછળી તેજ ન્યગ્રોધની શાખામાં પૂર્વની સામ લટકવા લાગ્યું. 


યોગીએ જણાવ્યુ. કુમાર ! મ'ત્ર સાધનામાં કોઈ સ્થળે મારી 
ભૂલ થઈ હાય તેમ તે જણાય છે તેથી મંત્ર સિદ્ધ ન થયેપ અને 
મૃતફ પણુ ઉડીને ચાલ્યું' ગયુ”. હવે આવતી રાત્રે કરીને મંત્ર 
સાધન કેરયું પડશે. માટે મારા પર મૃપા કરીને આવતી જાલ 
સુધી તારે અહોં જ રહેવું. કુમાર ! તારી સાહાય્ય વિના મારો 
ગત્ર સિદ્ધ થવો અશકય છે. તું' સદા પરોપકારી છે તે] મારી 
આથી પ્રાર્થના તારે માન્ય કરવી પડશે. ન 


ચોગીના અત્યત આગ્રહથી અને કાંઈક પરોપકારની લાગણીથી 
બજે દિવસે પણ્‌ મે' ઉત્તર સાધક થવાને હા કહી અને ત્યાં જ રહ્યો. 

ચોગીએ કૉઈકે મનર્મા ભય લાવી મને જણાવ્યુ. કુમાર ! તને 
સારી પાસે રહેલેદ જેઈ, કેઈ રાજસુર્ષ કે અન્ય પુરૂષ એવે જ્ડેમ 
લાવચે કે, ચોગીએ આ રાજુમારને કાંઈ પણુ છળ પ્રપચથી પોતાને 
સ્વાધીન કર્ચો હશે, માઠે ચોગીને મારીને રાજકુમારને છોડાયું. 
નાડિતર તે કુમારને લઈને અન્ય સ્થળે ચાલ્યો જરો. ઇત્યાદિ કારે- 
છુપી કાંઈ અનર્થ થવા સભવ રહે છે માટે કુમાર 1 તેતે -તારી ભર 





શદ મલયસુ'ટરી ચરિત્ર. 





રં 


હોય તો સૂર્ય અસ્ત થાય ત્યાં સુધી હું તાર્‌' કેરઈ અન્ય જાતિનું 


રૂપ ખનાવો તને મારી પાસે રાખુ ! 

પિતાજી ! તે ચોગીતું કહેવું મે ક્છુલ કર્ઝું. આ લક્ષ્મી- 
સુજહાર કેઈઈ લઈ ન જાય સાટે મેં તરત જ સુખમાં નાંખ્યો. 
એટ્લે ચોગીએ જ'ગલમાંથી એક ખુટ્દી લાવી, મત્રીને તેડું મને 
તિલક કર્યું“. તેના પ્રભાવથી ફાજળથી પણુ શ્યામ અને દેખવા 


માત્રથી પ્રાણીએાને ત્રાસ થાય તેવો હું સર્પ રૂપ થઈ ગયો. સને , 


રહેવા માટે નજીકમાં એક ગુષ્દા ખતાવી અને પોતે કેઈ કાર્ય 
પ્રસગે ખીજે સ્થળે ગયો. તે ગુક્રામાં પવનતું પાન કરતો હું રહ્યો 
હતો, તેવામાં સર્ષની શોધ કરતા કેટલાક ગાર્ડીકે ત્યાં આવ્યા, 
તેમણે મ'ત્રખળથી સને સ્થ'ભી લઇ ઘટમાં મૂકી, ઉપાડીને ચક્ષના 
સદિરમાં આપની પાસે લાવી મૂકયો. 

આપે તે નવીન સુર્ષને દિવ્ય કરવા માટે આદેશ આપ્યે!. 
તેણે પ્રણુ નિર્ભયપણુ મને ઘડાસાંથી ઉંચકી ખહાર અઢયે. તેને 
જેતાંજ મે' તેને ઓળખી લીધી, ગએટલે મારા સુખસાંથી હાર કાઢી 
મે તેના કૅડસાં નાંખ્યો. પછી તે પુરૃષ સાક્ષાત્‌ સ્રી થઈ રહી. ભય 
યાસેલા તસે સર્પને ધૂપ ઉત્ક્ષેપ અને ડ્ધ પાન, ઈત્યાદિ કરાવી 
પાછે અલ ખબાદ્િની ગુહાસાં સૂકાવ્યો; તે સર્જ વાત આપના જાણુવામાં છે- 

રાજ-સુત્ર ! તે નવીન સુર્ષ અસારા દેખતાં અકસ્માત્‌ દિવ્ય- 
રૂપ ધારી સ્ત્રી કેસ થઈ ગઈ? 

સહાઅબળ--પિતાજી ! સધ્યરાત્રિએ રૂદન કરતી સ્ત્રીનો શખ્ટ 
સાંભળ્યા પછી તે શખ્ટાતુસાર જતાં પહેલાં “આ? આપની ગુત્ર- 
-વધૂને સારા વસ્તાભૂવણુ સહિત સુર્ષના રૂપમાં કેદલીવનસાં મે સૂકી 
હેલી. યારપછી કેઈ પણુ રીતે તે નવીન પુરૂષ ફરતો ફરતો અહીં 


સહાકષ્ટમાં મહાખળ શૃદછ 


“આવ્યો અને આપે તેને ઘટસર્ષડું ભયકર દિવ્ય આપ્યું. આપના 
સહાન્‌ સુણ્યાદયથી તે દિન્યમાં સર્ષએે ઠેકાણે વિધાત્રાએ મનેજ લાવી 
સૂક્ચા હતે. હાથમાં લેતાંજ મે” તેને સારી રીતે એળખી લીધી. 
ચુટિકાના પ્રયોગથી તેના કપાળમાં સુર્ષર્પને ખનાવનાર જે તિલક 
સે" કર્યું“ હતું તે તિલક મારી જીવ્ડાથી મે ખગાડી નાખ્યું હતું. 
તે ખગડતાંજ શ્રાપ સર્વના દેખતાં તેના સ્વાભાવિક રૂપમાં તે 
વીરપધવળ રાનની પુત્રી થઈ રહી. આ વૃત્તાંતનો ચુસ પરમાર્થ આ 
ગ્રમાણે છે. આજ રાજકુમારની વધૂ-સ્રી છે. એમ નિશ્ચય થતાંજ, 
રાજ પ્રસુખ ક્ષર્વ લોકો સલયર્સુંદરીના સન્ઝુખ સ્નેહથી આરદ્ર- 
દૃછિએ નવા લાગ્યા. ક 

સહાાબળે સલયસુંદરીની શન્સુખ ન્તેઇ સહજ પસાર કર્ચ 
જે તરતજ સલયસુંદરીએ પોતાના વસ્ત સ' કોચી, મર્યાદાપૂર્વક સસરા- 
સાસુના પગમાં પડી નમસ્કાર કર્યો. તેએએ પણુ પ્રસજ્ઞ થઈ “ અખ'ડ 
સૌભાગ્યવતી શહે? એવે! આંતરથી આશીર્વાઠ આપ્યો. 

એ અવસરે પોતાના રેલા અપરાધને1 પશ્ઘાતાપ કરતા 
સ્ુર્પાળ રાન્ના નેત્રર્માથી અશક્નધારા વદન થવા લાગી. મસ્તક 


રુલાવી રાજ ખોલી ઉઠ્યો. એ 1 કમનસીખ સુરપાળ ! ચુત્રવધૂ ઉપર 
સાટું મધું શત્રુને ઉચિત આચરણુ ! પી 





ગજા લેોક--મહઢારાત્ત | આમાં ખેદ કરવાનું કાંઇ કારણુ નથી. 
આ સ્ધળે ખરેખર અપરાધ અન્ઞાનતાનાજ છે. 

'પદ્યાવતીરાણીએ સુત્રવધૂને પોતાના ઉત્સ'ગમાંબેસારીને સ્નેડથી 
જભાવ્યું' મુત્રી ! તે' તારો ખરા વૃત્તાંત તે અવસરે કેમ ન જણુ- 
વ્યો ? અથવા તે તે અવસરે મૌન કર્યું" તેન ઠીક કર્યું, કેમકે 
સાચી વાત કહેવા છતા પણુ તે અઘટમાન વાત કોઈના માનવાર્મા 





૧૬૮ મલયસુ'ટરી ચરિત્ર. 





નજ આવવ. કેચાં ચ-દ્રાવતીસુરી અને કેયાં 'પૃથ્વીસ્થાનપુર ! વળી 
પુરૂષના રૂપમાં, એટલે તે વાત માનવી તે અસ'ભવિતજ લાગે. 

પુત્રી ! અગ્નાનતાથી અસે તને કેડું અસહ્ા દુ:ખ આપ્યુ છે ? 
હા! હા! એ અવસરે તાર્‌ કાંઇ અનિષ્ટ થયું હોત તો! અસારી 
ફેવી સ્થિતિ થાત ! ખરેખર હજી અમારા પુણ્ય નગૃત છે તેથી 
આડું કેટ પણુ અમને શુભોદય અથે થયુ. 

પુત્રી! આ અમારો અપરાધ તારે ક્ષસા કરવા ચોગ્ય છે. 
કેમકે કુળબાળાઓ પરમાર્થ'ની ન્તણુ હોય છે. તારા જેવી ગુણુશાલી 
રાજકુમારી સાથે વિધિપૂર્વક લગ્ન કરી સત્યપ્રતિસ રાજજુસાર 
વધૂસહિત આવેલો દેખી અસે અસારા આત્માને અથવા મતુષ્ય- 
જન્મને મુતાર્થ માનીએ છીએ. અમારા સર્વ મનોરથો આજે સફલ 
થયા. આ દેહ પ'જરંમાંથી ઉડી જતો આત્મા આજે સુખસાગરમાં 
નિમગ્ન થઈ રહ્યો! છે. 

આ પ્રમાણે કહી રાણી પજ્યાવતીએ, પુત્રવધૂ સલચસુંદરીને 


જેટલાંક ન આભરણ્‌ા અને વસતો આપી તેને સારી રીતે 
સત્કાર કર્ચે. 


રાજા--વત્સ ! અલખગિરિની ગુહાસાં સર્પરૂપે રહ્યા પછી 
તેં શું શું અતુભવ કર્યો ? 

સહાખળ--પિતાજી ! દિવસ તે શાંતિસાં પસાર થયે. સ'ધ્યા- 
વેળાએ ચોંગી મારી પાસે આવ્યો. તેણે અર્કક્ષીરથી માર્‌ કપાળ 
ઘસ્યું' કે તરતજ પૉષ્કુ માર્‌ સ્વાભાવિક્રૂપ થઈ આવ્યુ- _ 

ચોગીએ જણાવ્યુ, કુસાર ! ચાલે, કાલનો સત્ર પાછે શર 
કરીએ; હું તેની સાથે ગયો. અગ્નિથી જાજ્વલ્યમાન તે ઝુ'ડ પાસે જઈ 
ચોગીએ સને જણાવ્યુ. કુમાર ! કાલવાછુ' મૃતક પાછું અહિં લઈ આવં. 

હું તે વડ પાસે ગચે1 અને પૂર્વની માકક તે મૃતક્ને હાથથી 
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"પકડી નીચે ઉતારી ચેઓગી પાસે લાવી મૂકયું. ચપ્ગીએ તેને સ્નાન 
કરાવી મંડળની અરર સ્થાપન કર્યું અને ઉત્તર સાધક તરીકે 
હું ઉભે રહ્યો. 

ચણી જેમ જેમ માત્ર જપવા લાગ્યો તેમ તેમ મૃતક ઉભુ 
શઈ થઈ પાછું નીચું પડવા લાગ્યું” આ ગ્રમાણેં ન્તપ કરતાં મધ- 
રાત્રિ થઈ તેવામાં આકાશે ડમર્કને શખ્ઠ સંભળાયો અતે પછી 
પ્રત્યક્ષ ધ્વનિ થયે. 





“ઝરે ! મૃતક અશુદ્ધ છે. સુવર્ણ સુર્ષ સિદ્ધ નહિ થાચ ” 
આ પ્રમાણે બોલતી કેોપપાયમાન થયેલી દેવી આકાશથી નીચે ઉત્તરી 
અને તે સાધક ચોગીને કેશથી પકડી ઉ'ચે ઉછાળી અગ્નિના 
અઇછતા કુંડમાં 'રંકી દીધેા. 

દૃઢ અંગવાળે છતાં પણુ દેવીની કૂર અને ભયંકર આકૃતિ 
જોઈ હું ણેભ પાષ્ચો. દેવીએ નાગપાશથી મારા હાથ ખાંધી લીધા 
“અતે “આવી રુંદર ભઆપૃતિવાળા મુમારને કોણુ મારી નાખે ?? આ 
ઝમાં બેપ્લલી રેવી, મારો પગ પકડી આકાશમાર્ગ લઈ ચાલી. 
અડી આવી વડની શાખાના વચમાં બેઉ પગ ખાંધી દેવી આકાશમાં 
ચાલી ગઈ અને છુતો લટકતો જ રહ્યો. પેલું ચોરતું મૃતક પણુ 
ત્યાંથી ઉછળી પાછું અર્ડીજ આવીને રહ્યું. 

લેકે પોતાનીરોક પાછી વાળી તે મૃતક સાસું તેઇ બોલવા લાગ્યા. 
અરે! આપું મૃતક છતાં દેવીએ “ અશુદ્ધ ' છે એમ કેમ ટું ડુરો ? 
રાજ્તએ પોરો વખત વિચાર કરી, મસ્તકે ધુણાવર્તા જણાવ્યુ. અરે! 
પેલી આનું તુરી ગથેકું નાક આના સુખમાં હોવું નેઇએ અને 
તેષી જ તે ' મૃતક અશુદ્ધ છે, એ રેવીનું કહેવું સત્યજ છે. 

સર્જ લેક મકશ્તક ધુલાવતાં બોલ્યા. રાજન્‌! આપનું ક્ષે 
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અરીખર છે, રાજાએ તે મૃતકના સુખમાં તપાસ કરાવી તો! નાસ્િ- 
કાનો અગ્રભાગ નેવાસાં આવ્યો. 

મહાખળે ખેદપૂર્વક જણાવ્યું અરે ! તેની સને ખખર રહી 
નહિ; અને તે નાક કપાયા સખ'ધી વાત પણુ સે* ચેગીને ઝરી 
નહિ; આ માટેજ ચોગીનો નાશ થયે! અને કાર્ય સિદ્ધ ન થગ્ુ 


રાજ્ત--વત્સ ! ખેઠ નહિં કર, પણુ આગળ જણાવ. હાથે ખાંધેલે 
દૃહે નાગપાશ કેવી રીતે છુટી ગયો ? 


જ્જ 


સહાખળ--1પેતાજી ! તે સર્ષની પુ'છડી આસ તેમ ચાલતી 
અને લટકતી મારાં સુખ આગળ આવી તે પુ'છડી રોષ કરીને મે 
મારા દાંતથી એવી રીતે દખાવી કે, હળવે હળવે તે સપ મારા 
હાથથી ઉખડી જર નીચે જઈ પડચે. વિષાપહારીમત્ર અને ઔષ- 
ધીના પ્રભાવથી મારા શરીરે તેનું ઝેર ન ચડયુ'. તેવા અસહ્ય 
ડુ:ખમાં રાત્રિના બે પહોર મે” નિર્ગમન કર્યા, અત્યારે હમણાં આપે 
અહોં આવી મારી આપત્તિ ટૂર કરી. આ પ્રમાણે મારો સર્વ જૃત્તાંત 
મે' તાતપાદની આગળ નિવેદિત કર્યો. ી 

કુવરનો કહેલ સર્વ વૃત્તાંત સાંભળી લોકોએ જણાવ્યુ. વીર- 
શિરોમણિ ! થોડા કાળસાં તમે ઘણું દુ:ખ અતુભવ્યુ”. જે વાત 
કહેવાને કે સર્ટહુવાને પણુ વિચારણીય થઈ પડે તેવી છે, તે વાતને 
તમે ગ્રયક્ષ અતુભવ કર્યો. છે, આવાં મહાન્‌ કાર્યો પાર તમેજ 
પામી શકે. અથવા ખરી વાત છે, “ ધોરેયજ--મજખૂત ખળડો છુરાને 
ભાર વહન કરી શકેછે.” અહા ! શું તમાર્‌ સાહસ ! ખુદ્ધિ ! નિભ્ગ્યતા ક 
ધીરતા ! પરોપકારિત્વતા ! કરૂણા ! દક્ષતા ! અસે ચુણ્યને પ્રાગભાર 
કે, આવી ગુણાઢ્ય સ્ત્રી સહિત થોડાજ વખતમાં પ્રતિસ્તાને। નિર્વાહ. 
કૅરી અહીં આવી સન્યા. ઈત્યાદિ લોકે પ્રશસા કરવા લાગ્યા. ' 
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રાજ--૩ષુમાર! જે સ્થળે ચોગી મંત્ર સાધન કરતો હતેો,. 
ત્તે સ્થળ અમને મતાવ. ત્યાં જઈ તપાસ કરીએ કે તે ચોગીની 
અત્યારે કેવી સ્થિતિ છે. 

કુમાર--પિતાજી ! ચાલે! મારી સાથે. આ પ્રમાભે કહી ઝુમાર 
તે સ્થાન તરક આગળ ચાલ્યો. રાજ પ્રઝુખ તેની પાછળ ચાલતાં 
તે સ્થળે જઈ પહોંચ્યા. કુમારે મ“ત્ર સાધનતું મ'ડળ ખતાવ્યુ. ત્યાં 
તપાસ કરતાં તેજ ચોગી અગ્તિના કૅડમાં પડી સુવર્ણ પુરૂષ થચેલે! 
સર્વના તેવામાં આવ્યો. રાનએ પોતાના માણુસો પાસે તે સુવર્ણ 
સુર્ષ ખહાર કઢાવ્યો અને તપાસ કરી કેશમાં-ભડારમાં મૂકવા 
સાઠે વિદાય કર્ચ. 

તે સુવર્ણું સુરનું મહાત્મ્ય એવું છે કે,સ'ધ્યાએ તેના મસ્તક 
સિવાય હાથ, પગ વિગેરે છેટી નાંખે તો પ્રભાતે પાછાં તે સર્વ 
અગ ઉપાંગ પૂર્ણ થઈ ન્ય. 

તે સુવર્ણ" પુરૂષથી રાજાના કોશની વૃદ્ધિ થઇ. રાજા ઝુટુખ 
સહિત શહેરમાં આવ્યો. દસ દિવસ પર્ય”“ત નવીન જીવન નિમિત્તે 
આખા શહેરમાં ઉત્સવ શર્‌ કર્યો. 

સલયકેતુ કુમાર, મહાખળ અને સલયસુંદરીની ઠેકાણે હેકાણે 
તપાસ કરતો અતુકમે પૃથ્વીસ્થાનપુરમાં આવી પહોંચ્ચો. 

પોતાના ખેન ખનેવીને અહીં આવેલાં સાંભળી તે ઘણે ખુશી. 
શચે!. સુરા રજ તેની ઘણી સ્વાગત કરી, સહાબળ અને 
સલયસુંદરીના મેળાપ કરાવ્યો. તેએએ પણુ વીરધવળ રાજા અને. 
શ*પકમાલારાણી વિગેરેના સુખસમાચાર પૂછયા. 

સલયકેતુ--તમારા વિચોગથી તેએ મહાન્‌ દુઃખનો અતુ- 
ભવ કરે છે. 


“૧૭૨ મંલયંસુંદરી ચંરિત્ર ી 

સહાબળ--માર્‌' દૈવિક પ્રયોગથી અકસ્માતૂ આવવું થયુ છે 
તેથી હિલિગીરી છું કે, તેઓની રજા સેળવી શક્ચેો! નથી. વિગેરે 
જણાવી પોતાતું સર્વ વૃત્તાંત વિસ્તારથી કહી સ'ભળાવ્યુ. 

સલયકેતુ--અહો ! થોડા વખતમાં તમે ઘણું દુ:ખ અનુભવ્યુ - 
“વિગેરે કહી પોતાની દિલગીરી જાહેર કરી. ત્યાર પછી પરસ્પર પ્રીતિ 
રસની વાર્તા કરતાં તે રાજવ'શીએએ, આન_દાવેશમાં કેટલાક વખત 
પર્ચ“ત તૃષા અને ક્ષુધાને પણુ વિસારી સૂકી. 

કેટલાક દિવસ આન'ટ્માં રહી સલયકેતુએ જણાવ્યું. મહા- 
રાજા | સને હુવે જલદી વિસજન કરે. હું સારા શહેર તરક જાઉ. 
જસાઈ તથા પુત્રીના અમગળને ચિંતવતાં અને તેથી મહાન્‌ દુઃખને 
અતુલવતાં મારાં માતા પિતાને સાંત્વન કર્‌. વધામણી આપી 
તેએના હૃદયને આન"દિત કર્‌. નહિતર થોડા જ વખતમાં તેએ 
પ્રાણુ રહેત થશે. કેમકે તેસને સલયસુંદરી પ્રાણુથી પણુ અધિકન્ટાલી છે. 

રાજા--તમને જવા દેવાને માર્‌ મન માનતું નથી છતાં જે 
'આમ જ છે તો હું તસને હસણાં જ રજા આપુ છું, તમારા પિતાને 
જણાવશો! કે આગળ પણુ આપણે પરસપર પ્રીતિવલ્લી રોપેલી હતી 
અને હમણાં સખધર્ૂપ જળથી સિંચન કર્ઝુ” છે, તો હવે વિશેષ 
વૃદ્ધિ પામશે. 

સલયકેતુ--મહારાજા ! તે પ્રમાણે કહીશ અને તેમજ થશે. 

'સલયકેતુએ પોતાનાં બેનં, બનેવી પાસેથી રન માગી. . 


સહાબળ--મારા તરફથી સારા સાસુ, સસરાને નમસ્કારપૂર્વ કે 
૧૨ જ. જ * ડ્‌ જ્ડ્‌ દ 
જણાવશે કે આપની આજ્ઞા લીધા સિવાય કેન્યારત્નને લઇ ચાલ્યો 
'જતૉ ચોરનું આચંરણુ કરનાર સહાખળે તમને મહાન દુ:ખ ઉત્પન્ન 


.૩* ટ 
કયું“ છે. તે અપરાધની વારવાર ક્ષમા માગે છે અને તમને આશ 


વનમાં રૂદન ડરનારી સ્રી કોણ હતી ? ૧૭૩. 





ડુઃખ કરવામાં મારો અ જે સ્વાર્થ કાંઇપણુ નહોતો, તથાપિ 
પરાપિનપણુ આ કાર્ય" થયુ” છે. એટલે શ્'ત:કરણુથી હું તો નિર્દોષ છું- 
સલયસુંદરી--વડીલખ'ધુ ! અમારું અડી આવવું અકસમાત 

અને દૈવાધીનથી થયું છે, તે વાતથી માતા પિતાને વાકેક્‌ કરશે. 
મારા તરક્ની કાંઇ પણુ ચિંતા ન કરે તેમ જણાવશે, હું અહી 
સમહાન્‌ સુખમાં છું. મારા તરકેથી માતા પિતાને થયેલા અપરાધની 
ક્ષમા કરવાને યાશ્રના કરશે।. તેમને મારા વારવાર પ્રણામ કહેશે 
અને રસ્તામાં ઘણીજ સાવચેતી રાખીને જશે. 

સલ્યકેતુ કુમારે તે સર્વ સરદેશાએને। ઘણા સ્નેહે પૂર્વક સ્વી- 
કાર હર્‌ી, તેમના વિચોગથી થતા ડુઃખને અશ્રુધારાએ શાંત કરી, 
ગ'હ્રાવતી તરક પ્રયાણુ ટય. થોડાજ દિવસમાં ચ'દ્રાવતીમાં આવી, 
જમાઈની તથા સુત્રીની માતા પિતાને વધામણી આપી, ચે!ક હૂર. 
કરાવી સર્વને આનદિત કર્યા. 





મકરણુ ૩૨ સુ. 
વનમાં રૂદન ડરનારી સી કોણ હતી ? 
-ત્ડ્ડ્- 
સસારના આન'દથી માંતિ પામેલાં દંપતી મહેલના ઝરૂખામાં 
ખેત્રી, મુહ્યની પ્રખળતા, કર્માની વિચિત્રતા અને પાપની વિષમતા 
વિષે પરસ્પર વાર્તાલાપ ટરતા હતાં. તે અવસદે પાતાના મહેલની 
નજીદમાં આવતી એક સ્રી મડાબળળના દેખવામાં આવી. તેનું નાક 
કપાયેકું હતું. તે સ્રી તરફ દણિ કરી સડાખળે મલયર્સુદરીને જણા- 
જ્યું. વહ્વમભા! આ સ્રી તરફે નજર ફર. જેના ર્દનને શબ્ટ સાંભળી 





૧૭૪ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 


“તને વનમાં એક્લી મૂડી હું જેની મદદે ગચે1 હતો તેજ - આ સ્ત્રી 
છે. સ્લયસુંદરી તેની સામી દૃષ્ટિ કરી, થોડો વખત .સ્થિર દૃષ્િએ 
તેના સાસુ નઈ રહી. તેને આળખી' વિસ્મય પામી, તે બોલી ઉઠી. 
સ્વામીનાથ ! અરે! આતે! તેજ કૅનકવતી છે કે જેને આપણે 
પેટીમાં ઘાલી ગોળા નદીમાં વહેતી સૂકી હેતી. તે અહી કયાંથી 
આવી ચડી હરે ? તે આપની તરક કાંઈ ગુસવાત કહેવાને આવતી 
જણાય છે. મને એળખશે તો, તે લન્જાથી કાંઈ જણાવશે નહિ. 
માટે જને આપની આજ્ઞા હોય તો હું જવનિકાંતરે-પડદા પાછળ 
જઈ બેસું. સડ્ાબળે તેસ ડરવાતે રજા આપી. 
પ્રતિારના નિવેદનથી સ્રહાખળની આસ્તા મગાવી તે સ્ત્રી 
સઅહાખળની પાસે આવી અને નસસ્કોર કેરી ઉભી રહી. અવસરન્ત 
સહ્ઠાખળે પણુ ઉચિત પ્રતિપત્તિપૂર્વક બેસવાને આસન અપાવ્યું. 
સહાખળ--શુલે! તસે કોણુ છો ? તમારૂં નાસ, શું ?. તમે 
કયાંથી આવ્યાં છે ? તમારૂં ચસ્ત્રિ સને જણાવશે। ? કાંઇક વિશ્વાસ 
પાસી તે છિજ્ઞનાસા બોલી. ઝુસારેદ્ર ! ચ*દ્રાવતી નગરીના સ્વામી 
વીરધવળ રાજાની હું ડૅનકવતી નાસની રાણી છું. એક દિવસ વિના 
અપરાધે રાન્તએ સારા ઉપર કોધ કર્યો. સને પણુ તેથી વિશેષ કે।'પ 
થચેો! અને ઘણું એણછું લાગ્યું. આ કારણુથી રીસમાંને રીસમાં સર્વ 
વસ્તુનો અને સારા ખરા સુખને ત્યાગ કેરી હું ત્યાંથી ચાલી નીકળી. 
રસ્તામાં મને એક વિદેશી ચુવાન મળ્યો. તેણુ મતે મળવા માટે 
ગે!ળા નદીપર આવેલા મંદિરમાં સ'કેતં કર્યો હતો. રાત્રિએ હું તેને 
ત્યાં જઇ સળી. તે પૂતે* મને જણાવ્યું કે, અહી ચોર આવ્યા છે, 
સાટે હમણાં બોલ્યા વિના ઉભી રહે અને તારી પાસે કાંઈ સાલ 
છાય ત મને આપ, હું તેતું રક્ષણુ કર્‌. સે મારી પાસેની સવ 
“વસ્તુ વિશ્વાસથી તેને સોંપી એટલે તેણે મતે એક પેટીમાં થોડો 


વનમાં રદન ડરનારી સ્રી કોણ હતી ? ૧ણછ્૫ 


વખત છુપાઇ રહેવા જણાવ્યુ. મારાં વસ્ત્ોમાંથી તેણુ એક હાર અને 
કંચવો કાઢી લીધે।. ખાકીનાં સર્વ વસતો પેટીમાં નાખ્યાં. ચોરના 
શયથી અને તેના કહેવાથી હું દ્ચારે પેટીમાં પેડી; ત્યારે તે 
પાપીએ મ'જીષાને તાછીં મારી દીધું. પછી સ કેત કરી રાખેલ ખીન્ત 
સુર્ષને બોલાવી, તે પેટી ગોળા નદીના પ્રવાડુમાં તરતી મૂકી દીધી. 
તે પેટી વડાણુની માકક નદીમાં તરવા લાગી. 

સહ્ાખળ--સુંદરી! શું તેઓએ તે પેટી નણી ન્ેઈ ને 
નદીના ગ્રવાહુમાં કરે4ી દીધી ? તું તેઆને એળખે છે ? તેમ કરવાનું 
કારણુ તું કાંઈ જણે છે ? 

કનકવતી--મારા નિષ્કારણુ વેરી તેઓને હું ખીલકુલ એળ- 
અતી નથી. મે' તેએનો કાંઈ અપરાધ કર્યો નહોતો. તેના કારણુની 
સને ટાઇ ખબર ન પડી. 

સહાભળ--અરે! વગર ગ્રચોજને તેઓએ ખડ અયુક્ત કર્યુ. 
એમ કહી મસ્તક હલાવ્યું ટીક છે, પછી તે પેટી કયાં ગઈ? 

કનક્વતી--પુર તેસથી વડન તારે નરીના પ્રવાડમાં તણાતી 
પેટી પ્રભાત થતાંજ અહીં ધન'જય ચક્ષના મદિર પાસે આવી. લે।ભસાર 

નામના ચારે તે ખહાર કાઢી. તાછું ભાંગી દ્વાર ઉઘાડું. હું તેમાંથી 

અડાર નીફળી. મને જીવિત આપનાર તે ચોરની સાથે હું અલ'બ- 
ગિરિના વિષમ પ્રદેશમાં આવેલા તેના મ'દિરમાં ગઈ. આપસમાં 
અમારી ગાઢ પ્રીતિ ખાઈ. માર્‌ મત તો! સર્વથા તૈનામાંજ વગ્રી 
કઇં. ન્યાન્ય વિશ્યાસ અ'પાચેક હોવાથી નગર લટી લાવેલી સર્વ 
લદ્મી તેને મતે ખઠુમાન અને પ્રીતિપૂર્ક ક ખતાવી, સે' પતત માર્‌ 
નામ, ઠામ વિગેરે તેને “ભાવ્સુ- ખે પહોર પર્યત મારી પાસે 
શ્રી જાઇ કાર્ય પ્રસગે તે શહેરમાં આવ્યો. રાનસુર્ષાગે તેને 





છર / સલયસુ'દરી ચરિત્ર 





ઓળખી, છળ, પ્રપંચથી પકડી રાજાને સ્વાધીન કર્ચ. રાજાએ તેને 
વડના, ઝાડ સાથે લટકાવી મારી ન'ખાવ્યો. એ અવસરે તેની રાહે ' 
જોતી હં હું પહાડનાં શિખર ઉપર ઉભી હતી. મારો સેળાપ થતાંજ 
થોડા વખતમાં તેની આ દશા  થચેલી જેઈ સને ઘણું દુઃખ લાગ્યુ, 
રાત્રિએ હું તેની પાસે આવી શેપથી રૂદન કરતી હતી, તે અવસરે 
તમે ત્યાં આવી મારા દુઃખતું કારણુ. પૂછયું ત્યાર પછીને. સર્વ 
વૃત્તાંત આપના જાણુવામાં છે. આ પ્રમાણે મે સાર્‌  જીવનચસ્ત્રિ 
તસેોને કહી. સભળાવ્યુ. ર કિ 

રાજકુમાર ! તમે મારી સાથે ચાલે. તે સ્થાન હું તસને : 
બતાડું. ત્યાં ઘણું દ્રવ્ય “ભરેલું છે. જેનું હોય. તેતું તેતે પાછું આપો. 
સતે એકલીને તેટલા દ્રવ્યની કઈ જરર નથી. વળી ગુસ વૈભવ 
ભૈગવતાં રાજપુર્ષોને ખખર પડે તો જે ચારની શા થઈ. તે મારી 
દશા થાય. માટેજ મને તે દ્રવ્યની કાંઈ. જર્રીઆત નથી. 

સહાખળ તે સ્ત્રીને સુરપાળ રાજાની પાસે લઈ ગચો અને 
તેની જર્‌ર ક ખીનાથી રાનને વાકેકે્‌ ક્યો. 


રાન તે સીને આગળ કરી, કેટ્લાંએક મનુષ્યોને" સાથે લઈ . 
તે પહાડમાં ગચો।, ત્યાં તે સ્રીએ મોટા સોટા ખજાના . અતાવ્યા, 
શન્તએ તે સર્વ માલ અહાર કઢાવ્યો, અને પ્રજાને બોલાવી; જેની. 
જેને વસ્તુ ચોરાઈ હતી. તેને તે તે વસ્તુ તેમાંથી શોધ્રીને પાછી. 
'આપી. ખાક્ઠી પણુ ધણી સિવાયતું ઘણું દ્રવ્ય વધી પડયું. તે સર્વ 
લઈ રાન પાછે શહેરમાં આવ્યો. જે 

તે સ્્રીની ઉરિ જ્વિતતાને 'લાયક તે દ્રહ્યમાંથી જે જેટ્ટુંક ય ક રી 
તે સ્રીને આપ્યુ. તે લઈ ઝુમારની સાથે પાછી મહેલમાં, આવી. 
હૂંદયપર, લક્ષ્મીયુંજહારને રને ધારણુ કરતી અને આન” દ રસમાં. નિસગ્ત. 


વનમાં રૂદન કરનારી સ્રી કોણ હતી ? ૧૭૪ 


થયેલી મલયસુંદરી અહી' તેના દેખાવમાં આવી, સલયસુંદરીને 
જેતાંજ હદયમાં મોઢે આઘાત થચો હોય તેમ તે સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. 
આશ્ચર્યમાં પડી તે વિચારવા લાગી કે અરે! આ ડૂષ છોકરી કેવી 
રીતે જીવતી રહી ? કુવામાંથી કેવી રીતે નીકળી ? અને આ કુમારની 
સાથે કચારે અને કેવી રીતે પરણી ? 

આ સર્વ પૂછવાની તેની તીત્ર જીજ્ઞાસા હતી, પણુ તે કાંઇ 
પૂછી ન શડી, તેના મનમાં એમજ આવ્યુ' કે જે હું આ વાત 
તેને પૂછીશ તો તે માર્‌ સર્જ ચસ્ત્રિ અહી પ્રગટ કરશે અને તેથી 
મને અહીં રહેવું સુશ્કેલ થઈ પડશે. આ લક્ષ્મીપુ'જહાર પણુ તે 
મારા વૈરીએ લાવીને આને આપ્યો જણાય છે અથવા કેણુ જણે 
આ બન્નેએ મળીને નદી કિનારે મારી પાસેથી હાર લઈ લીધો 
હેરો. નિશ્ચે આ ખન્ને મારા વેરી છે, ઈત્યાદિ વિચાર કરતી કેન- 
કવતીને સ્દ્લયસુંદરીએ ખોલાવી. 

સલયસુંદરી--અરે અખા! આજે અનબ્રા વૃષ ક્ચાંથી ? તમે 
એકલાં કેમ ? આ તમારા નાકની આવી ડુ:સ્થ અવસ્થા ક્યાં થઈ ? 

સહાખળ--પ્રિયા ! આ વાત તારે આને ખીલકુલ ન પૂછવી. આ 
સર્વ ખીના હું જાણું છું અને અવસરે તને જભાવીશ. હમણાં તું અ'દર જા, 

સહાખળળનેો આરેશ થતાંજ સલયસુંદરી અ દરના ઓરડામાં 
ચાલી ગઈ. ન 

સહાબળ--કેનકવતી ! આ મહેલની ખહાર નજીકમાં એક 
ઘર છે તેમાં તમે જઈ રહો. 

સુખે મીઠી, પણુ ચિત્તમાં દુછ તે ડૅનકવતી કુમારે બતાવેલા 
વાસમાં જઈ રહી. અને હળવે હળવે મલયસુંદરી પાસે આવ 
«ત કરવા લાગી. 








૧૭૮ મલયસુ'દરી ચસ્ત્રિ. 





જ્યાં મતુષ્યોને ભવિષ્ય ભૂલાવે છે. ત્યાં તેઓની તીક્ણુ ખુદ્ધિ 
પણુ કામ આવતી નથી. અવિશ્વાસમયી રાજનીતિ શીખવા છતાં 
વિશ્વાસે દોરાય છે. આ કારણથી જ એક ઘેર સહાન અપકાર ટર- 
નારને પણુ સહામળે રહેવાને સ્થાન આપ્યું, તેનાં કેવા ગભીર 
વિપાકે। ભોગવવાં પડશે તે આપણુ આગળ જતાં જાણીશું. અથવા 
જરી વાત એ છે કે કર્મના તીવ્ર વિપાકે આગળ સતુષ્યોતું શાણુ- 
પણું નકાસું થઈ પડે છે. 

કુનક્વતીનું બોલયું, ચાલડું, હસયું, અને વાર્તાલાપાદિ એટલાં 
ખધાં ચિત્તાટર્ષક હતાં કે તેની પૂત્તતા સરલ હદયને! કુમાર 
બીલકુલ અટકળી ન શક્ચે।, હુળવે હળવે કુતકવલીનો પગપેસારો 
રાજસદિરમાં વધતો! ગચે. 

નિષ્કારણુ વૈરીણી તે મલયસુંદરીને મારવાનાં, કે તેવી જ કોઈ 
સહાન્‌ વિપત્તિમાં ઉતરાવાનાં છિદ્રો નિર'તર નવા લાગી. 

કેટલેક સમય ગચા પછી સસાર સુખાતુભવનાં ફ્ળર્‌પ 
સલચસુંદરીએ ગર્લ ધારણુ કર્ચા. રાજકુમાર સ્દહ્યાબળ "ણુ તેના 
સર્વ સનેરથે પૂર્ણ કરે છે. સલયસુંદરીતું લાવણ્ય અને શરીર પણુ 
વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યું અને ડસે કરી ગર્ભપ્રસૂતિનો સમય પણુ 
નજીક આવી લાગ્યો. 

જ્ડુરપાળરાન્ત--સમહાબળ ! કુર નામને પલ્લીપતિ આપણા 
દેશને ઉપદ્રવ કરે છે. ક્લ્લાતું ખળ તેની પાસે વિશેષ અને મજ- 
ખુત હોવાથી અત્યારે તે સર્વથી અસાધ્ય થઈ પડ્ચોા છે. આપણે 
સેનાપતિ ખે વખત સોં લશ્કર લઈ તેને શિક્ષા કરવા ગયો, છતાં 
તેનેપ પરપ્લવ થઈ શક્યો નથી, પણુ ઉલટું આપણુને મોટું તુક- 
શાન થસ્ું છે. તે પલ્લિપતિનેો વિજય કરવાને તારા સિવાય ખીન્ને 
કોઇ સમર્થ થાય એ ખીલકુલ સ ભવી શકતું” નથી. 


ઇન 


વનમાં રૂદન કરનાર જી કોણ હતી ? કૃછ્ટ 





સહામળ--પિતાજી ! આપની આજ્ઞા પ્રમાણુ છે. હું હમણાં 
જ સૈન્યસહિત ત્યાં «ઉ છુ, અને આપના પ્રસાદથી તેને આપના 
સેવક ખનાવીનેજ પાછે ક્રીશ. 


મડારાન સઝુરપાળે કુમારને શાખાશી આપી અને મસ્તકે 
ચુ'બન કરી ચુદ્ધ માટે રજ આપી સૈન્ય તૈયાર કરાવ્યુ. 

પિતા પાસેથી ૬૦ લઈસહાખળ સલયસુંદરીના મહેલમાં આવ્યો. 

સહડાખળ--ગ્રિયા ! આજે હું પિતાજીતાં આદેશથી, પલ્લી- 
પતિની સામે સુદ્ધ કરવા «ઉં જ. 

સલયસુંદરી--સ્વામીનાથ ! જેવી આપની મરજી, પણુ હું 
સાથે આવું છુ- 

સહાળળ--સુંદરિ ! સાથે આવવાને! વખત નથી. તતે અહારે 
પૂર્ણ માસ છે. થોડા જ વખતમાં ભવિષ્યના રાજક્તાનો જન્મ થવા 
સ'શવ છે. આવી સ્થિતિમાં સાથે આવવું તે કોઈ પણુ રીતે હું 
ચોગ્ય ધારતો નથી. રસ્તાની વિષમતા, પ્રસૂતિનો! વખત, અને ચુદ્ધનો 
પ્રસંગ એ તમારા શરીર માટે અત્યારે તદન પ્રતિકૂળ છે, માટે 
મારા કહેવાથી તમે અહીંજ આન'દમાં રહે. આ સુર્ષર્ષ ધારણુ 
કરવ માદેની ગુટકા તપને સેપ્યું છું કેઈ વિષમ છાર્ચપ્રસગે 
ઉપચેગી થઈ પડે તેવી છે. આંખાના રસમાં ઘસીને તિલક કરવાથી 
સુર્ષર્પ ખની શકે છે. જેને પ્રયાગ એકથી વધારેવાર તે' અતુભવ્યો 
જે. તે રુટિકા સાચવીને રાખજે. હું પોતે તારો વિર્ડુ સઢુન કરવાને 
શ્રસમર્થ છું એટલે પિતાજીના આદેશ સિદ્ધ કરી થોડા દિવસમાં 
“જ પાછે। આવીશા. માટે પ્રસન્ન ચિત્તે મને રન આપ. ગમે તેવા વિકટ 
પ્રસંગમાં પણુ કુળ સુત્રોએ પિતાનો આદેશ પ્રમાણુ કરવે! જઇએ. 

નિશાસા મૂકતી અને અશ્રુધારા છોડતી સલયસુદરીએ સહ 
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સ્વરે જણુત્જ્યું. સ્વામીનાથ ! વહેલા પધારન્ને. ઇચ્છા નહિ છતાં, 
આપના આદેશથીજ હું અહો રહું છું. 

સ્તેહુપાસથી ખ'ધાયેલા રાજકુમારને પ્રિયાથી જુઠા પડતાં. 
ઘણુંજ દુઃખ લાગ્યું તેનો કઠે રંધાઈ ગયે. વારવાર પાછું વાળીને 
જેતા અને નેત્રથી અશ્ન હાળતો, કુમાર સહેલથી ખહાર નીકન્યો. 
જુમારની રાહ જેઈ તેજ ખહાર સૈન્ય એકઠું થઈ ઉભુ' હતું તેની 
સાથે 'સહાખળ ફુર્જય પદ્દીપતિને શાસન કરવા સાટે ચાલી નીડન્યે।. 








પ્રકરણ ૩૩ સુ. 


વિપાત્તિને! ત્રીજે પડટા-દુજ્્નની દુજનતા. 


હડ... 
“૨-24-7 


ક્નકેવતી પોતાના આવાસમાં છે બેડી છે. સલયસુદરીને કેવી' 
રીતે ડ્ષ્ઠેમાં પાડું ? ક્ચા ઉપાયથી તે આક્તસાં આવી પડે ? વિગેરે 
સલીન _વિચારસસુદ્રમાં પડી, નાના ગ્કારના તર ગાને ખાચકા ભરતી 
હતી, તે પ્રસંગે તેને સમાચાર મળ્યા કે સહાખળ આજે યુદ્ધના 
ગ્રસગે પરદેશ ગચે! છે અને સ્પ્લયસુંદરીને અહીં સુડ્ઠી ગયો છે. 
અપ વર્તમાન સાંભળી તેને ' ઘણે હર્ષ થચે1. મનમાં ખડખડવા લાગી. 
જ્યાં સુધી સહાખળ પાસે હતે! ત્યાં સુધી સારો કાંઈ ઉપાય ચાલતો 
નહોતો. ઠીક થયું. ભાગ્યોદયથી આજે સલયસુ"દરી શકલી રહી છે. 
હુવે કાંઈપણુ ઉપાય શોધી કાઢી ને મારૂં વેર ન. વાળુ તો. માર 
નાસ કુનક્વતીજ શાતું? ઇત્યાદિ બોલતી પોતાના આવાસથી.* 
નીકળી સલચસુ' દરીના મહેલમાં આવી. ુ 

આ વખતે સલયસુટરી ઉદાસ્રીનતામાં ઘેરાચેલી હતી. કેમકે 
પતિવિચોગ તેને અસહ્ય હતો. નેત્રમાંથી અક્નના બિદુએ ટપકતાં 


૪ 
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હતાં. ડાબા હાથ લમણુ।પર મૂકી વિચારદશાર્સા ગ્રસ્ત ખની હતી. 
ઉષ્ણુ અને ઉંડા નિશાસા નાંખતી હતી. વખતે વખતે આશાના 
ઉત્ત્વળ તરંગોથી સુખપર શાંતિ પણુ જણાતી હતી 
કૅનકવતી નજીક આવી. ભલયસુ'દરીએ ઉચુ જયુ. પોતાની 
એ[રમાન મા હોવાથી સહેજ આદર આપ્યો. અવસર જેઈ તેની 
ઉદ્ટાસીનતા દુર કરવા માટે કેનક્વતીએ કોઈ વાર્તાનો પ્રસ'ગ ચલાવ્યો. 
તે વાર્તાના પ્રસંગથી મલયસુ'દરીનો આખો દિવસ સુખમાં પસાર થચે।. 
સરલ હૃદયની ઝુ'દરીએ જણાવ્યુ. અખા ! રાત્રિએ પણુ તું અહી” 
જ રહેને. તેથી દિવસની માટ મારી રાત્રી પણુ સુખે પસાર થાય. 
ભાવતું હતું અને વૈદે ખતાવ્યું, તેની માકક પોતાને ફાવતું 
હોવાથી કૅનકવતીએ તેમ કરવા તરતજ હો કહી. રાત્રિએ પણુ 
કૅનકવતી ત્યાંજ રહી. વાર્તાલાપમાં દિવસની માકક રાત્રિ પણુ પૂર્ણ 
થઈ. મભાત થતાં જ મનમાં કાંઈક જળ રચી સલયસુંદરીનો ઘાટ 
ઘડવા માટે કનડ્વતીએ જણાવ્યુ. “ સુત્રી ! તને ઉપદ્રવ કરવા માટે 
રાત્રિએ અહો રાક્ષસી ર્ટ્યા કરે છે. આજ રાત્રિએ સે તેને દીઠી 
હતી. હુ' જગતી હોવાથી મે' તેને મારી હઠાવી છે; પણુ ને તારી 
મરજી હાય તો તે રાક્ષસીની સાથે હુ પણુ રાક્ષસીને વેષ લઈ તેને 
એવી રીતે શિક્ષા કર્‌ કે ફરી પાછી અહીં કોઇ પણુ દિવસ ન જ 
આવે. કેમકે મ'ત્ર-ત'ત્રાદિ પ્રચોગે હું ઘણા જાણું છું રાક્ષસીઓને હેઠાવ- 
વાનાં તાંત્રિક મ્યોગોા અનેક પ્રકારના હોય છે તેની શું તને ખખર નથી ? 
વિચારવાન છતાં ભાગ્યે ભુલાવેલી સલયસુ'ટરીએ તેમ કરવા 
હા કહી. આવું કાવજું' રચવાનું કારણુ તેને એ મળ્યુ હતું કે, તે 
દિવસોમાં શહેરમાં મરકીનો રોગ સુર જેસસાં ચાલતે હતે. 
સલયસુદરીને આ પ્રમાણે સમન્તવી, પોતાના સુકાસે જવાનું 
આતું કાઢી ત્યાંથી નીકળીને પરભારી તે રાજન સુરપાળની પાસે 
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આવી. રાજને એકાંતસાં ખોલાવી તેને જણાવ્યું. મહારાન્ત ! મારા 
પર આપની પૂર્ણ રુપા હોય તોજ હું આપના હિતની એક વાત 
આપને કૅડેવાને પચ્છું છું. 


રાજા--હું તને અભય વચન આપું છું. ગમે તેવી શુસ વાત 
હાય તે પણુ તું મતે કહી આપ. તે સંખધમાં તને કેઈ પણુ 
તરક્થી ભય હશે તે. હું તાર્‌ રક્ષણુ કરીશ યા કરાવીશ. 

કૅનકેવતી--મહારાન્ત ! આપ ન્તાણુતાજ હશે કે આપનો 
શહેરમાં કેટલાક દિવસથી સરકીને રોગ ચાલી રહ્યો છે. આ ઉપદ્રવ 
કેઈ સક્ષસ્રીનો કરેલો છે. સાક્ષાત રાક્ષસી ભલે અહી' નહિં આવતી 
હાય; છતાં પણુ રાક્ષસીના જેવા ટુચકા કરવાથી-ચેન-ચાળા-આઘૃતતિ 
વિગેરે કરવાથી રગની ઉત્પત્તિ કે વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. તો તેસ કરના- 
રને રાક્ષસી ક્હીએ તે! કહી શકાય છે. આવી આ શહેરમાં કેઈ 
પણુ: કિયા કરનાર રાક્ષસી હોય તો તે તમારી પુત્રવધૂ સલયસુદરી છે. 

સારા વચન પર આપને વિશ્વાસ ન આવતે હોય તે। રાત્રિએ 
ટૂર ઉભા રહી આ વાતની ખાત્રી કરશે।. મલયસુદરી રાત્રિએ રાક્ષ- 
સીના રૂપમાં-વેશમાં ઘરના આંગણુાસાં અગાશીમાં ભસે છે. કુદકા 
સારતી ચારે દિશા તરકટ જુવે છે અને મ સ'દપણે પણુ ભયકર 
કુત્કાર મૂકે છે, તેથી તમારા શહેરમાં મરકી વિશેષ પ્રકારે ઉછળે 
છે, જે આપ રાત્રિએજ તેને પકડશે તો મહાન્‌ ઉપદ્રવ કરશે. માટે 
પ્રભાતે સુભટો પાસે પક્ડાવી તેનો નિગ્રહ કરાવવો. આ પ્રમાણે 
રાજાને લલેરી કૅનકવતી મૌન ધરી ઉભી રહી. 

શત પહેલાં પણુ મરકીતું કારણુ ન્ણુવાને ઉત્સુક હેતો. તેમાં 
'આ પ્રમાણે કૅનકવતીતું ક્હેડું સાંભળી તેને સાટું આશ્ચર્ય લાગ્યુ- 
તે વિચારમાં પડચે. અહા ! આ કેવી વાત ! સારા નિર્મળ કુળમાં 
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પણુ આવું કલક! શું સલયસુદરીજ રાક્ષસી છે ? અને તેજ મરકી 
ઉત્પન્ન ટરે છે? આ વાતને! સ'ભવ થવો પણુ અશક્ય છે યારે શું 
આ સ્ત્રી અસત્ય બોલે છે ? તેમ કરવામાં તેને શું સ્વાર્થ હરો'? 
અથવા આજ રાત્રિએજ જેમ હરે તેમ જણાઈ આવરે. આ પ્રમાણે 
વિચારક્રતા અને ચિતાથી ગ્લાનિ પામેલા રાજાએ કેનકવતીને જણાર્વ્યું. 
જીલે ! આ વાત તારે કોઈ ને ઝહેવી નર્ડિ. પણુ ચુસજ રાખવી, 
નહિતર મારા કુળને મોટું કલક લાગશે. સત્ય શું છે તે સવે” હું 
આજે નિર્ણય કરીશ અને પછી જેમ ચે(્ય જણાશે તેમ કરીશ. 
કૅનકવતી--મહારાના | હું તેવી અજ્ઞાન નથી. એકાંતમાં આવી 
આપને જણાવવાનું કારણુજ આ છે કે, કોઈ પણુ મ્કારે આપના 
મુળને ક્લ'ક ન લાગે અને કાર્યની સિદ્ધિ પણુ થઈ આવે. 
રાજાએ સત્ઝાર કરી તેને વિસર્જન કરી. ઘેર આવી રાક્ષસીને 
લાયક «ે જે ઉપયોગી વસ્તુ જોઇએ તે સર્વ તેણ તૈયાર કરીને તે 
સર્વ વસ્તુ સાથે લઈ રાત્રિએ સલયસુ'દરીની પાસે આવી. 
સલ્યસુ'ટરીને જણાવ્યું. સુત્રી ! તારે તો મહેલની અ'હરજ 
રહેવું. હું રાક્ષસીને દૂર કરી અદર ન આવું ત્યાં સુધી તારે ખીલકુલ 
ખહાર ન આવયું. નહિંતર મોણટો અનર્થ થશે. ધત્યાદિ શિક્ષા આપી 
તે ખહાર આવી, નસ થઈ શક્ષસીને લાયક શરીર ખનાવ્યુ'. સુખમાં 
ખળતુ' ઉંખાડું લીધું, એક હાથમાં ખપ્પર અત્તે ખીન્ત હાથમાં છરી 
રાખી જે પમાણે તેભ રાજને સૂચના કરી હતી, તેજ પ્રમાણે 
ચણા કરવા લાગી. 
આ અવસરે રાન્ત સુરપાળ કેટલાક સુભટોા સાથે લઈ ટરના 
ઘર ઉપર ચુસપણે્‌ આવી ઉલો હત્તે. ટ્ર ઉભા ઉભા તેણ આ સર્વ 
ચેછાએ પોતાની નજરે દીઠી, તે નઈ રાજા વિચાર કરવા લાગ્યો. 
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અરે! કનકવતીએ કહેલી સર્વ વાત સત્ય થઈ. કોઇના કડેવા ઉપર 
ભરૉસેોમ ન રાખતાં આ સર્વ મે' નજરે નજર દીઠું. મારે નિર્મળ 
વશ કલ'ડિત થચે।. હુવે સારે આ ખાખતને1 જલટરી ઉપાય લેવો 
ને એ, નહિતર લેકસાં મારી નિદા થશે. પ્રજાનો પણુ સહાર 
થશે. આ રાક્ષસ્રીનો નાશ કરવા માટે એક દિવસની પણુ રાહ જેવાની 
હું ધારતો! નથી. હું અત્યારે સાવધાન છું, તે મને શું ઉપદ્રવ કરનાર 
છે? આવી નિર્જન અર્થાત્‌ શાંત રાત્રિમાં તેનો નાશ કરતાં લેકે સાં 
'જાહેર પણુ ઓણું થશે, તેથી કુળમાં કલક પણુ નહિં લાગે અને 
લોકોનો ખચાવ થશે. 

આ પ્રમાણે વિચાર ૩રી કોધથી ધમધસતા રાન્તએ પોતાના 
વિશ્વાસુ સુભટોને આદેશ કર્ચ કે અરે સુભટો ! તમે અત્યારેજ જએ. 
તેડુષ્ટાને જીવતીજ પકડી લ્યો, રથપર બેસારી નગરની ખહાર કાઢો અને 
રૈઠ્ઠ અટવીસાં -લઈ જઈ કેઈ ન જાણે તેમ ગુસ રીતે મારી નાખો. 

રાજાને આદેશ થતાંજ હથીચારબ'ધ સુભટો તેને પકડવાને 
રડયા. “તેને આવતા *ેઈ તે રુછ્ા ભયભ્રાંત થઈ સલયસુ રીની પાસે 
આવી ફપતી કપતી ખોલવા લાગી: પુત્રી ! રજા. સો।ક્લાવેલ 
હુથીચારખ'ધ કેટલાક સુભટો મને મારવા માટે આવે છે. રાજાની 
આજ્ઞા સિવાય હું તારી પાસે શાત્ર રહી છું તેથી રાજા કોપપાયસાન 
"થચે1 હોચ એમ મને જણાય છે ડું ધાર્‌ છું કે રાજસુર્ષો સને 
'અવશ્ય મારી નાખશે, માટે તું સને જોઈ એવા સ્થળે છ્ીપાવ કે 
'તેએ મને બીલકુલ ન જાણી શકે. ' 

દયાની લાગણીથી તેના કપટને નહિ જાણુનારી સલચસુ "ટદરીએ 
'તેવાજ વેશમાં કૅનકવતીને એક સજીષામાં છુપાવી અને ખહારથી 
તાછીં વાસ્રી દીધું. તેટલામાં તો હાથમાં ખુલ્લાં ખડ્ગોને 'ધારણુ 
-કરેલા રાજ્યુરૂષા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. ી 
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( . શલયસુદરીનું સ્વાભાવિક રૂપ નેઈ તેએ બોલવા લાગ્યા ઝે 
રે! આપણા ભયથી આણે રાક્ષસીના ટપને ત્યાગ ફરી દીધો છે 
“હો, પણુ આપણે કયાં તેને છોડીએ તેમ છીએ. તરતજ આકોશ 
કરતા સલયસુદરીને કહેવા લાગ્યા, અરે પાપિણી ! હજી સુધી તું 
કેટલાંક મતુષ્યોનો સ'હાર કેરીશ ? સુભટો ! જુવો છે શું? પકડી 
“આને ખાંધો, આ પ્રમાણે કહેતાંજ તે રાજ્યુર્ષાએ સલયસુ'દરીને 
પકડી મજ્ણુત રીતે ખાંધી લીધી અને મહેલની ખહાર કાઢી. રાજાએ 
"રથ મહેલ નીચે તૈયાર રખાવ્યો હતે, તેમાં સલયસુ'દરીને બેસારી 
ત્યાંથી- તે રથ વાયુની માક અટવી તરક્‌ ચલાવ્યો. આ અકસ્માત્‌ 
અનાવથી સલયસુદરી તે! સ્તખ્ધજ થઈ ગઈ કે આ શું ? આ રાજ- 
ચુર્ષો મારા આટલેપ ખધે તિરસ્કાર શા માટે કરે ? મને તેએ 
કોઈ સ્થળે મારવા કે ત્યાગ ફરવા લઈ જાય છે. એસ તેમનાં કર્ત- 
વ્યો પરથી જણાય છે. અરે! સારી સન્‍્ઝુખ કોઈ નજર ન કરી શકે, 
તેને ખદ્લે આવો! જુલમ | આમ કરવાતું કારણુ શું હરે ? મે' કાંઈ 
રાજાનો અપરાધ કર્ચો હશે ? કે મારા સુણ્યજ પૂર્ણ થઈ ગયાં કે 
કોઈ પૂર્વજન્મતું અશ્ુભ કર્મ પાછું ઉઇદય થઈ આવ્યુ ? 
અરે! ક્લિષ કર્માદંયનાં વિપાકોની ખખરજ પડતી નથી. હે 
વ! હૃદય કઠણુ કરી જે દુ:ખ ઉદય થઇ આવે તે ધીરજથી સહન 
કર. પૂર્વ કર્મવિપાક્તે ચિંતતતી સલયસુ'હરી મસહાખળે આપેલ 
શકેકતું ચિતવન કરવા લાગી, 
રાજમહેલમાં રહેનારી રાણીને તેનાં અશુભ કર્માએ થોડાજ 
વખતમાં મનુષ્યના પ્રશ્ચારથી શૂન્ય, છિન્ના નામની અટવીમાં લાવી મૂડી,' 
ખરેખર ક્લિઇ કર્મોદયથી આ ડુનિયામાં કોણુ દુઃખ પામ્યું નથી ? 
રથ સલયસુંદરીને લઈ સુભટો સહિત અટવીમાં આવી પહોં- 
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ગ્યો. મતુષ્યોના સ'ચાર ભાગ્યેજ થઈ શકે, એવી આ અટવીમાં 
સુભટોએ સલચસુદરીને રથમાંથી નીચે ઉતારી. 
સ્લયસુ'દરીનું રાજતેજ, સુદર અને કરણા ઉત્પન્ન થાય તેવી 
આકૃતિ, શાંત સુદ્રા અને અશ્નુપાત પત્યાદિ દેખી સુભટોનાં કઠોર 
હદયમાં પણુ દયાએ પ્રવેશ કર્યો તેનાં હૃદય પીગન્યાં ખરેખર ! 
આર્યાવ-ત દયાની લાગણીથી ટરી શૂન્ય ખન્ચોજ નથી, તેએ અન્યે- 
અન્ય વિચાર કરવા લાગ્યા. ભાઈ એ ! રાન્તએ ભલે આતે રાક્ષસીતું 
રૂપક આપ્યું, પણુ આ જસ્તીની શાંતસુદ્રા, શરીરની ચેણા, અને કેર્‌- 
ણાજનક સ્થિતિ; તે જોતાં આ તદ્ન નિર્દોષ હોય તેમ જષ્દય છે. 
આવી નિર્દોષ અખળાને મારી નાખવી, એ મહાન્‌ નિદયતાવાળા 
કર્સચ'ડાળતું ઢામ છે. પૂર્વજન્મના ડુષ્ટ કર્સોને લને તો આ સેવ- 
“ક૪ૅર્પ અધમ અવસ્થા પાસ્ચયા છીએ અને વળી ત લવમાં આવી 
નિર્દોષ સ્ત્રીના વધ કરી આગળ કેવી અધસાધમ ગતિ ઝે સ્થિતિ 
સેળવીશું ? અર્થાતૂ આથી પણુ વિશેષ ખરાબ ગતિં પાસીશું, માટે 
આ સ્ત્રીને આપણે મારવી તો નહિ. અદ તરક રાજનો! આદેશ પણુ 
ભચકર છે, તે પ્રમાણ ચાલવામાં કે કરવામાં ન આવે તો તે આપણું 
સર્વસ્વ લસ લેશે કે નોકરીમાંથી કાઢી મૂકશે, ત્યારે હવે આપણે શું કરું ? 
આ સતીને સારી નાખવાનું તો જરા સાત્ર પણુ સન ટણુલ કરતું નથી. 
આ પ્રમાણે પરસ્પર વિચાર ઝરતાં છેવટે તેએ એવા નિર્ણય 
પર આવ્યા કે આ સ્ત્ીને અહોં જીવતી મૂકીને આપણે ચાલ્યા જવું; 
આ નિર્જન વનસાં રવડી રખડી શ્વાપદોના લોગર્પ થઈ પડશે અને 
સ્વાભાવિક રીતે પોતાની સેળે સરણુ પામશે, તેથી તેની હત્યાના 
ભાગી આપણે થઈશું નહિ. આ પ્રમાણે નિર્ણય કરી સલયસુ રીને 
વનમાં એકલી સૂકી રથ લઇ તે સુભટો પાછા ર્ર્્ચા અને રાજને આવી 
-જણાવ્યું કે તે સ્ત્રીને નિજન જ'ગલસાં લઈ જઇ અગે મારી નાંખી છે. 
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રાજ ઘણે! ખુશી થયો, મરકી માટે આજપર્ય“ત જે કઠીણુ 
ઉપાયો લેવામાં આવતા તે ખ'ધ કર્યા. રાજને આ નિર્ણુચ મનમાં 
ચામ્કસ ઠૅસ્યો હતો કે મરકી આ રાક્ષસી પેદા કરતી હતી, તે તો. 
મરણુ પામી, માટે હવે સ્વાભાવિક રીતે તે શાંત થઈ જરો. 

કેનક્વતીને ણુશી કરવા માટે રાજાએ તેની ઘણી તપાસ. 
ફૅરાવી પણુ ખીલકુલ તેને! પત્તો ન લાગ્યો. 

કુમાર તો યુદ્ધ કરવા ગચો! હતો અને મલયસુ'દરીને મારીઃ 
ન'ખાવી એટલે મહેલ સુને રહ્યો જાણી રાનનએ તે મહેલનાં ચારે. 
આજુથી દ્વાર ખ'ધ કરાવ્યાં અને સખ્ય દ્વારે તાળાં દેવરાવી કોઈ 
ખોલે નહિ માટે સીલ કરાવ્યાં. 





મકરણ ૩૪ સુ. 
--્વઝ્ત્ડક્- 
સહાખળતોા ષદ્યાત્તાય. 


--ડ્ડઝડક્કડ્ડ 
--૬2૬-૬.---- 


મહાળળ શત્રુને જીતવા માટે અખડ પ્રયાણ આગળ વધ્યો. 
થોડાજ વખતમાં તે ભીલરપલ્લીપતિ સન્‍્સુખ આવી લાગ્યો. પરસપર 
વુસુલ ચુ. થયું. ઉત્સાહી અને યુવાન રાજ્કુમારે પોતાનું સપૃ્ણું 
અળ વાપરી. કેળવાચેલા રાજકુમાર સાસે જગલી ભીક્ષે! ટકી ન શકયા. 
કુમારે ચારે દિશમાં તેનું સૈન્ય વિખેરી નાખ્યુ, ભીલરાનનને જીવતો 
પકડી લીધે. તેની પાસેથી કેટલેક દ'ક લઈ પોતાની આત્તા મનાવી. 
ઉદાર દિલના રાજકુમાર પાછે! તેને તેના રાનત્ય પર સ્થાપન કર્ચ. 

ભીલપલ્લીપતિ ઉપર વિજય મેળવી, ત્યાં બીલકુલ ન રોકાતા. 
નજીક પ્રસૂવીવાળી પ્રિયાને મળવાને ઉટ્ક'ઠિત થયેલો! સકાબળ 





૧૮૮ મલયસુ'દરી ચર્ત્રિ 





“તતૂકાળ પાછે ફર્યો. નિર્વિલ'બ પ્રયાણ ચાલતાં થોડાજ વખતમાં 
પૃથ્વીસ્થાનપુરમાં આવી પહોંચ્યો. 

પિતાને નસસ્કાર કેરી ચુદ્ઠ સ'બ'ધી વૃત્તાંત નિવેદન કયું. 
“આટલી ટુંક સુદતસાં પલ્લીપતિ સ્વાધીન થયેલે। જાણી રાજા ઘણેા 
સુશી થયે, તેણે કુમારની ઘણી પ્રશ'સા કરી. 

સડાબલ, રાજાની આસ્તા લઈ સલચસુંદરીને મળવા માટે 
પોતાના સહેલ તરફે જવાને તૈયાર થયો કે તરતજ તેને હાથ પકડી 
એકાંતમાં લઈ જઈ રાજાએ “સલયસુંદરી રાક્ષસી હુતી* વિગેરે સર્વ 
“ઔનાથી તેને વાકેફ કર્યો અને તેનો વધ કરવા સાટે પોતે કરેલી 
“અહાડ્ટરી સવિશેષ જણુવી. 


રાજના સુખથી આ વૃત્તાંત સાંભળતાંજ દીર્ઘ નિઃશ્યાસ 
"સૂક્તો, હાથથી હાથને ઘસતે,, સુખથી સિત્કાર કરતો, મહાખળ 
-ગદ્ગદિતિ ક ઠે બોલ્યો. 

હો! હો! પિતાજી ! તમે સોટો અનર્થ કર્યો. તેના પ્રાણુ લેવા 
“સાથે મારા પણુ પ્રાણુ લીધા છે. મને અને પુત્રવધૂને શત્રુથી પણુ 
વિશેષ અસહ્ય દડ અને અન્યાય આપ્યો છે, “સલયસુ'ઢરી રાક્ષસી 
હેતી' આ ભ્રમણા આપને ક્યાંથી થઈ ? આટલી ખધી વિચાર ખહિ- 
રુંખખતા! આટલે ખધેર ધાતુનો! વિપર્યાસ ! આપની દીર્ઘ વિચારદ્રષિ 
કૅયાં ગઇ ? આપને તેનામાં દોષ માલમ પડયે; તથાપિ મારા આવવા 
“પચૈત ધીરજ રાખવી હતીને. 


તે છિન્નનાસા સ્ત્રી-ક્નકવતી કુડ કપટથી ભરેલી છે. તેડું 
મહાતસ્ય હું જાણું છું. મતે તેનો લાંબા વખતને। પર્ચિય છે. તેના 
“વચનોથી ખરેખર આપ ઠૅગાયા છો. તેના વચને! સુજ્ખ આપે 


ડ્હ ને 
વર્તન યય છે તેનું પરિણુપત અવશ્ય વિપરીતજ સવશે. 


સમહાખળઇનતેદ પશ્ચાત્તાપ ૧૮૯ 





અરે! તે મારી નિષ્કારણુ વૈરણુ કયાં છે ? મને જલટી ખતાવે।. 
હું આ સર્વ વાતને! નિર્ણય કર્‌. 

કુમારનાં આવાં ફુ:ખ, શેક અને તિરસ્કાર ભરેલાં વાથયોથી 
રાજા સૂરપાળતું સુખ કાણુ થઈ ગયું, નીચુ' જોઇ તેણે જવાબ 
આપ્યો કે વત્સ ! અસે તેની ઘણી તપાસ કરી, પણુ તે કયાંઈ 
જેવામાં ન આવી; કોણ જાણુ તેજ દિવસે કોઈ સ્થળે તે નાશી 
ગઈ જણાય છે. 

સહાખળ નિરાશ થઈ સનમાં ખોલવા લાગ્યો. હા! હા! 
પ્રિયા! તું છળ પામી, તારાપર જીઠું; આળ મૂડી, તે વૈરિણી કયાંઇ 
પણુ નાશી ગઈ. 

સહાખળ--પિતાજી! તે પાષિણીનાં અસય વચનોથા પ્રેરાઈ 
તમે જ્રોગટ પાતાના કુળમાં લાંછન લગાડ્યું છે. એટલુંજ નહિ પણુ 
વંશનો ઉચ્છેદ પણુ કર્યો છે. આ પ્રમાણે બોલતે! પ્રિયા વિચોગથી 
વિધુર થયેલો રાજકુમાર ઉઢાસીન ચહેરે પોતાના મહેલ તરષ્ટ% ગચે. 

સુત્ર વત્સલ રાજા પણુ કુમારની પાછળ તેજ મહેલમાં આવ્યો 
અને તેના દ્વારપર લગાવેલ શીલ તેડી કુમારને તાળાં ઉઘાડી આપ્પ્યાં.. 

રાજ--(એક જગ્યા તરક દછિ ડરી) સહાખળ ! ને આ. 
કેકાભે તારી પ્રિયા મલયસુંટરી શાક્ષસીના વેષે નગ્ન થઈ નાચતી. 
અને કુદલી, અનેક પ્રકારનાં કુત્કાર અને શ્રાળા કરતી મે' પોતે 
ઘણીવાર સુધી સામેના સુકાસ ઉપર ઉભા ઉભા અનેક સુભટો સાથે 
દીઠી હ્તી. માટે તેને આવી શિક્ષ આપવામાં મારા શું 
અપરાધ છે? સછિ છતાં ષણુ વિનિષ-સડેલી બુન શું છેદવામાં નથી 
આવતી 1 કુમાર તું કોગટ શા માટે ઝુરે છે ? ચિત્તને સ્વસ્થ કર. 
ખીજી રાજકુમારીની સાથે તાર્‌ લગ્ન કરાવીશું. 

કુમાર મનમાં ચિંતવવા લાગ્યો. હે જીવ ! અવસર ક્સિવાય. 





૧૯૦ સલયગમુ'દરી ચરિત્ર. 


ર નનનઝનનન્અકન 
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બોલવું ઉચિત નથી છતાં મારી સ્ત્રી સલયસુંદરી “ રાક્ષસ્રી થઇ 
સર્વને ઉપદ્રવ કેરતી હલી” એ વાત તે! તરૃન શસ'ભવિત જ છે. 
તે જીવવી હશે તો. સર્વ વાત જણાઇ આવશે. ઇત્યાદિ વિંચાર 
અરતો કુમાર, પોતાની સાર સાર વસ્તુ જે મહેલમાં હતી તે સર્જ 
ત્તપાસવા લાગ્યે।. 

તપાસ કરતાં કરતાં તાછી' વાસેલી પેલી મજીષા કુમારે ઉઘાડી. 
ઉઘાડતાંજ તેમાં નગ્નપણે પડેલી, રાક્ષસીના રૃપને ધારણુ કરેલી 
જ્ુધાથી રુર્ખળ થયેલી, તે છિન્તનાસા સ્ત્રી-ક્નકવતી નેવામાં 
આવી. તેને નેતાંજ રાન્ત પ્રસુખ સર્વ લોક સ્તખ્ધ થઈ ગયા. 
સહાખળ નેશથી બોલી ઉઠેચો. પિતાજી ! રાક્ષસીર્પે નૃત્ય કરતી 
આપે જે સ્ત્રીને નઇ હલી તે સ્રી આ કે ખીજી ! આ પ્રસાણે 
ખોલતાં જ કુમારે તે સ્રીનો હાથ ખે'ચી પેઠીસાંથી ખહાર ઘસડી 
કાઢી અતે નિષ્ટુરપણે તાડના ફેરવા સાંડચેો. વિશેષ તાડના કરવાથી 
તેણુ પોતાના કરેલા પ્રપંચ સખ'ધી સાચેસાચી વાત જણાવી દીધી. 


અવિચાસ્તિ કરેલ ઝાર્યનો રાજાને મહાન્‌ પશ્ચાત્તાપ થયે. 
ખરેખર આવા સુંચવાડા ભરેલા ગ્રસ'ગોાસાંજ ખુદ્ધિમાનોની ખુદ્ધિને!, 
ધૈર્યવાનોની ધૈર્ય“તાને,, વિવેકીના વિવેકને, શોધધકોની શોધને, દીર્થ- 
રર્શીની દીર્ઘ દશીતાનો અને વિચ્ચાર જ્ઞાનની, વિચારતાને નિર્ણય થાય 
છે. આવાં કાર્યે કાંપ્કિ લાંખી સત પર્ચેત લખાવીને પછી તેને 
નિવેડો કે નિશ્ચય કરવામાં આવે તો અવશ્ય તેતું સાર્‌ પરિણાસ 
આવવા ખરેખર સભવ રહે છે. ી ી 

જાજા અત્યારે ભલે . ગસે તેટલો પશ્ચાત્તાપ કરે, -પણુ તે 
સલચસુંદરી હુવે પાછી આવે તેમ છે ? નહિજ કાર્ય વિનદ થયા 
પછી તેને. પશ્ચાત્તાપ કરવે સે. સિરુપરોગી છે. ભવિષ્યનાં નવાં 


નિરાશામાં આશાનો અ'કુર ૧૯? 





જેખમા માટે તો આ પશ્ચાત્તાપની ઉડી અસર કદાહ્થ ઉપચેશગી 
નીવડે છે. 

રાજનો પશ્ચાત્તાપ અને શુસ્સો હદ પારનાં હતાં તેથી કૅનક- 
વત્તીને તો! તરતજ હદપાર કરવામાં આવી; પણુ તેથી કાંઇ સહા- 
અળના વિયોગી આત્માને તો શાંતિ ન « મળી. 

આસન્નપ્રસવા અને નિર્દોષ વલ્લભાના આવા અનિષ્ટ ભવિ- 
ષ્યથી શહાખળના શોકનો કે ડુઃખનો પાર ન રહ્યો. તેવું હૃદય 
પરાધીન થયું. ખોલવું ખધ ડયુ. લોજ્નનેો ત્યાગ કર્યો, મન 
સુ'ઝાવા લાગ્યુ, હૃદય ઝુરવા લાગ્યુ, શરીર કિયા કરતું અટકી ગર્યું, 
નેત્રો અક્ુધારા વરસાવવા લાગ્યાં, દિશાએ શૂન્ય જણાવા લાગી, 
ડ્ુકામાં કહીએ તે ષ્યાનાર્ઢ થયેલો! ચોગી જેમ લય દશા પાસે 
છે, તેમ વશ્લભાના ધ્યાનમાં તે લીન થઈ ગયે. છેવટે તેના વિયોગે 
સરવા માટે તૈયાર થયે. 
અહા! સ્નેડની દશા કોઈ જુદીજ દશા છે, સાહ, મવુખ્યોના 
આંતર્ચક્ષુઆ આગળ કેઈ અનિર્વથનીય પડદો નાંખે છે કે તે ટૂર 
કરવો1 અશક્ય થઈ પડે છે. 

મરવાને ઉત્સુક થયેલા કુમારને દેખી રાન રાણી પણુ તેવી 
જ ૬શા અતન્ુલવવા લાગ્યાં. રાજ્યસ સ્થા ઉચ્છેદ થવાના ભયથી 
મંધાનમ'ડળ વ્યાકુળ થયુ' અને નગરલેકક વિહ્વળ થઈ ચિંતા ચક- 
પર આર્ઢ થયા. 





પ્રકરણ ૩૫ સુ, 


નિરારામાં આશાનો અ'કુર 
રાજસભામાં શેક, ઉદાસીનતા અને શૂન્યતાનું એક છત્ર 


૧૯૨ મલયસુ%રી ચરિત્ર. 








સાસ્રાન્ચ વ્યાપી રહ્યું હતું. કોઈ કોકના સન્‍્સુખ નેતું કે બોલતું 
નહોતું. કોઈ નિશ્વાસ મૃકતું તો કેઈ નેત્રમાંથી અશ્ચપાત કરતું 
હતું, કોઇએ લસમણાપર હાથ સૂફ્યા હતા, ત્યારે કેટલાએક જમીન- 
પર નીચી દૃણિ કરી બેઠો હતા, કેટલાએકતો ઉંચ વિચારમાં લીન 
થયા હોય તેમ જણાતા હતા, ટકામાં કહીએ તે! આનદનાં સર્વ 
ચિન્હો લુસ થચેલાં હતાં. 

આ અવસરે અછાંગ નિમિત્તનો ન્તણુકાર એક નિસિત્તીઓ 
રાજાની આઝ્તાથી રાજસભામાં આવ્યો. પ્રધાને તેનો અવસર ઉચિત 
આદર સત્કાર કર્યો. તેના હાથમાં એક સુસ્તક હતું. 

પ્રધાન--નિસિત્તસ્ત ! સહાખળ ઝુસારનાં પત્તી સલયસુંદરી, 
નિર્દોષ છતાં એક સ્રીના પ્રપચથી ક્લક પામી આજ પ્રમાણે 
આ સસુદાચથી "પૃથક થયાં છે, તેના દુ:ખથી આ રાજઝુટુ ખ માટી. 
આક્તમાં આવી પડયું છે. તેતું પરિણામ અમને ભયકર દેખાય 
છે; તે કારણુથી આ સર્વ” લોક ભય તથા શોકથી ટુ:ખી થઈ રહ્યાં. 
છે. અત્યારની “એકએક ઘડી તે અમારા દુ:ખમાં વધારે કરતી જાય છે. 

નિમિત્ત ! તમારા નિગિ-્તખળથી તમે કાંઈ નણી રકે છે 

કે તે કુમોરની પત્ની કે!ઈપણુ સ્થળે જીવતી છે કે મરણું પામી છે ? 
_ ગ્ક્ષ ઉપરથી ગણુત્રી કેરી નિમિત્તસે જણાવ્યું, મહાશચ $. 

કુમારના પત્તી જીવતાં છે અને એક વર્ષને અ'તે કુમારને મળશે. . 

“ સલયસુ'દરી જીવતી છે? અમૃત સમાન આ વાટ્ય સાંભ- 
છતા જ «તણે સુનર્્ઝવન' આવ્યું હોય, તેસ વિકસ્વર નેત્ર કેરી 
કુમાર બોલી ઉઠયે।. ી ર 

નિમસિ-તર! વિલ'ખ નહિ ફરતાં મતે તરત જ ઉત્તર આપ તે 
સુદરી હમણાં ક્યાં છે? દ 


નિરાશામાં આરાતે અ'કુર ૃલ્૩ 


નિમિત્તજ્ત--કુમાર ! તમારાં પત્ની જગલમાં છે કે વસ્તીમાં, 
સુખી, છે કે દુઃખી પત્યાદિ ચોક્કસ વાત હું જણી શકતેદ નથી; 
તથાપિ એટ્યું તો ચોક્કસ કરહુ છું કે તે સુરી જીવતી છે. 

આ શાળ્રાથી રાન્તના મનમાં મોણ શક આવ્યો કે તે સુદ- 
દ્રીને તે! સે નિર્જન પ્રદેશમાં મોક્લાવી મારી ન'ખાવી છે, તો 
તે જીવતી કયાંથી હોય ? આ વાતને! નિર્ણુચ કરવા માટે જે સુભટો 
તેને મારવા માટે મોકલ્યા હતા, તે સુભટોને રાજાએ પોતાની પાસે 
તરતજ બોલાવ્યા. સુભટો આવી તરતજ હાજર થયા. 

શજ--સુભટો | હું તમને અભયદાન આપું છુ' તમે સાચે- 
સારું કહેને, સલયસુદરીને મારી નાખવાનો મે તમને આદેશ 
આપ્યેઃ હતો, જંગલમાં લઈ જઇ તસે તેવું શું ક્યું”? 

સુભટો--મહારાન ! અમે તેને નિજન પ્રદેશવાળા જ'ગલમાં 
લ જઈ એક ઝાડની નીચે મૂકી તે વેળાએ ભચથી તેતું શરીર 
કપવા લાગ્યુ, તેનું સુખ દીન થઇ ગયુ અને અત્યત રૂદન કરવા 
લાગી. આવાં તેનાં ચિન્ડા ઉપરથી અમે વિચ્વાર કર્યો કે આવાં 
લક્ષણૂવાળી સ્રી રાક્ષસી હોયજ નર્હિ, ખોટી ભ્રાંતિથી કોઇ ડુષ્ટે 
શાન્તને વ્યામારુ ઉપન્તવ્યો જણાય છે;, સ્રીડ્ત્યા અને બાળહત્યા 
કરવાનું મોટું પાપ છે, તે! આ સગર્ભા રાણીને મારવાથી આપણુને 
મોઢું પાપ થશે. આપણે તેને અર્હીં મૂકીને ચાલ્યા જવું. તે 
પોતાની મેળે નિર્જન પ્રદેશમાં રવડી રખડીને મરી જરો. અસે આ 
મમાણે નિર્ણય ડરી રદન કરતી તેને ત્યાંજ જીવતી મૂટી પાછા 
ચાલ્યા આવ્યા છીએ; પણુ આપના ભયથી અમે અસત્ય બોલ્યા 
છીએ કે તેને અમે મારી નાખી છે. 


દીર્ધ નિશ્ચાસ મૂકી પક્ષાત્તાપ પૂર્વક રાજ બોલી ઊઠયે. 








૧૯૪ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 


અહો ! જે દયા અને ખુદ્ધિ આ લેક્માં છે, તેટલી પણુ દયા કે 
ખુદ્ધિ સારાસાં નથી. આવા દયાળી અને વિચારશીલ મતુખ્યાને 
હુજારવાર ધન્યવાદ ઘટે છે અને મારા જેવા વિચાર અતે દયાહીન 
મતુષ્યાને હન્તરવાર ધિષ્કાર ઘટે છે. ઇત્યાદિ આત્મર્નિદા અને પર- 
પ્રશ'સા કરતા રાન્તએ સુભટો અને નિસિત્તજને પ્રેમપૂર્વક ઘણું ધન 
અતે વસ્ાદિ 'પારિતિષિક આપી સારે સત્કાર કર્યો. 

કુમાર--જ્ઞાની ! તમાર્‌' ક્હેડું સત્ય છે, સુભટોએ તેને જીવ- 
તીજ મૂકી દીધી છે. 

પિતાજી ! જે સ્થળે સુભટોએ તેને ત્યાગ ક્ચે! હતો તે 
સ્થળે જઈ આપણે તેની તપાસ ટરીએ. માણુસો। મોકલાવી ચ'દ્રા- 
વતીમાં તપાસ કરાવો. વીરધવળરાનને ખખર આપો. પુણ્ચોદયથી 
કૅદાચ ત્યાં પણુ ગઈ હોય. અથવા આ સમાચ્ચારથી વીર ધવળરાજા 
પોતે પણુ આજુખાજી તપાસ કરાવરે. 

કુમારના કહેવા સુજખ રાન્ત્રએ ઠેકાણે હે ઠેકા ણે _સાણુસો સોક- 
લાવી દીધાં અને જે સ્થળે તેને ત્યાગ કર્યો. હતો તે સ્થળે પણુ 
તપાસ કરાવી. 

રાજાએ ઝુસારતે સસજાવીને ભોજન કરાવ્યું અતે પોતે પણુ 
લોન કર્ઝું"“; છતાં કુમારનું સન ચિંતાથી સુત નજ થચરસું. 

સલયસુંદરીની શેાધ સાટે સોક્લાવેલ સુભટો અને માણસો 
તપાસ ડરી ફેટલાક દિવસે પાછા રટૂર્યા. સર્વ સ્થળે તેઓએ શોધ 
કરરી, પણુ સ્રલગસુંદરીને ખીલજુલ પત્તો નજ સખ્યે. 

આ સમાચારથી ઝુમાર નિરાશ થયે. આશાના તર ગોસાંથી 
નીકળી નિરાશાના વસળસાં ડુખવા લાગ્યો. ખરેખર અત્યારે મારે 
અશુભ કર્મ'તોજ ઉદય છે, . નહિતર આવી અવસ્થામાં પ્રિયાને 


નિરાશામાં આશાતોદ અજર ર૯૫ 





વિયોગ શા માટે થાય ? હા | શૂન્ય અરણ્યમાં હૃદયસ્ફોટથી તે મરણુ 
પામી હશે અથવા આમ તેગ કરતી જઇ તેને કોઈ લઈ ગયું હશે 
અથવા રૂ શ્વાપરોતે ભેઇગ થઈ પડી હશે. અરે સુદરી ! તું રાન- 
શત્ની થવા છતાં આવી આપદામાં પડી ! યૂથથી બ્રઇ સ કુર- 
ગીની માકક વનમાં એકાકી રખડતી થઈ, તે મારી સાથે આવવા 
સાટે ઘણી હઠે કરી, પણુ હતભાગ્ય આ સહાખળે તને અહીં જ 
રહેવાની સલાહ આપી. એજ આપણા વિયોગની શરૃઆતતું પ્રથમ 
પગક્યું થયુ. દથિતા રાજમહેલનાં ઉત્તમ સુખનો અતુભવ કરી તું 
ગાઢ ડુઃખસસુદ્રમાં જઈ પડી ! હા! જઈ પડી જ. આ ડખો 
અનુભવ તું કેવી રીતે કરીશ ? અ૨! તેનો પાર તું કયારે અને 
જેવી રીતે પામીશ ? પત્યાદિ અનેક પ્રકારે સલયગુંદરીનું સ્મરણુ 
કરતે રાજકુમાર તીઠ્દ્ણુ શલ્યથી વિંધાયો હોય તેમ કોઈ પણુ સ્થળે 
આન'દ કે રતિ ન પામ્યો. 


સલયસુંદરીની બેઠક, ફ્રીડાગૃડ, રતિગ્રહ, તેનાં વસ્ત્રો, અને 
અલકારોા જેઈ મટાળળને સલયસુંદરીનું વારવાર સ્મરણુ થવા 
લાગ્યું અને તેથી તેના મનમાં વિચેષ અશાંતિ ઉત્પન્ન થવા લાગી. 
ગાંધર્વનાં ગાયને, વારૂગનાનાં નૃત્યો, સારગીના ઝણુઝણાટ અને 
સુદંગના ભણુકારથી જે રાજમહેલ ગાજી રહેતો હતો, તે રાજ- 
મહેલ આજે શૂન્ય દેખાય છે, ખાવા ધાય છે. વસ્ર અને અલ'કારો 
નતેઈ નેત્રમાંથી અશ્ચુ સવે છે. કોઈ પણુ સ્થળે ચેન પડતું નઘી. 
જે માલુસા શ્રાધ કરવા ગયા હતા ક સવે પાછા આવ્યા; પણુ 
મારા ડુ:ખની કારી લાગણી કેને હોય કે તેની ગમે તે સ્થળેથી 
તપાસ લાવે ? માદે ડવે તે મારી જતે મારે તેની સધ કરવા 
“જવું અને ન્વ્યાંસુધી મને તે દથિતાને! મેળાપ ન થાય ત્યાંસુધી 


જહ મલયસુ'રી ચરિત્ર 


આ રાજધાનીમાં પાછું ન જ ક્રડું. નિસિત્તસે પણુ જણાવ્યું છે કે 
એકે વર્ષને અતે તમને તેનો મેળાપ થશે, માટે આજ જ સાજે 
જોઇને કહ્યા સિવાય ગુસપણે નીકળી જડું. પિતાજીને ખખર પડેરે 
તો તે જવા રન નડિ આપે. આ પ્રમાણે વિશ્વાસ્સાં ને વિચારમાં 
રાજઝુમારે તે દિવસ પૂર્ણ કર્ચે. 

રાત્રિના સમય થચે।. પેહેરાદાર જાગૃત, નિદ્રિત.એવી સધ્યમ 
સ્થિતિમાં રહ્યા હતા. એ અવસરે હાથમાં ખડ્ગ લઈ, કેઈ ને કહ્યા 
સિવાય તેમજ સાથે કેઈ ને લીધા સિવાય પેહેરેટારની નજર સુકાવી 
લ્અસુટરીની શેપ્ધ મદે સ્હાખલ ગડાકી નીકી પડચે1. સ્સ્તપમાં 
હેકાણે ઠેકાણે સલયસુદરીની શોધ કરવામાં ક્ુધા, તૃષા અને નિદ્રાને 
પણુ વીસારી દીધી અતે એક લેખધારકની માકક "ૃથ્વીતળપર 
સરવા લાગ્યેા. 

આ ખાજ્છુ પ્રાતઃકાળે તપાસ કરતાં ત્ત્યારે સહાબખળ ન 
સૃખાચો. ત્યારે સુરપાળરાજાને ઘણું દુ:ખ થુ. તેણે નિંશ્ચય ર્ય્ચૌ 
કે પ્રિયાના વિચોગથી તે અહીં રહી શક્યો! નથી અને તેની શોધ 
સાટે જ શુસપણેુ કોઈ સ્થળે ચાલ્યો ગયો! જણાય છે. અત્યારસુધી 
સ્ડુરપાળ રાન્તને એક ચિતા હતી. સહાખળના જવાથી તેને ખીજ 
ચિતા થઈ. રાજાએ ખઅન્તેની શોધ સણ ચારે ખાન્છુ માણુસે 
રોડાવ્યા અને પોતે ઉદ્દાસ્રીનપણે સગચિત થઈ રહ્યો. 





પ્રક્ર્ણુ ૩૬૧ ઝુ. 





જગલમા મલયસુ'દરી અતે પુત્ર જન્સ. 


ર રદનરિરેક-- 
નન” ૫૦ 


સુભટોના ગયા પછી આ જગલમાં સલયસુટરી એકલી બેઠી 


જ'ગલમાં મલયસુ'ટરી અતે પુત્ર જન્મ ૧૯૭ 


હતી. તેની ચારે ખાજી હિંસક પ્રાણીઓનાં ભયકર શખ્દો થઈ રહ્યા 
'હુતા. અ'ધારી શત્રિ, અરણ્યને પ્રદેશ, અખળા ન્ળતિ અને હિંસક 
ગ્રાણીએઓના શખ્દો આ સર્વ નિમિત્તો તેના દુઃખમાં વૃદ્ધિ કેરનારજ હતા! 
અહા ! આ નિર્દય રાજસુર્ષાો આવા ઘોર જ'ગલમાં મને 
એકલી મૂકીને ચાલ્યા ગયા. ખેર ! પણુ મારો એવો ત શું અપરાધ 
હુશૅ કે રાન તરક્થી આવો દડ આપવાની જરૂર પડી. મારા 
હદયમાં આ વાત વિશેષ પ્રકારે ખટકે છે કે મારો અપરાધ જણા- 
ત્યા સિવાય મને આવે! અસહ્ય દડ આપ્યો. 
સસરા સુરપાળ તું આવે ખુદ્ધિમાન્‌ છતો જાર તારી 
ખુદ્ધિ કયાં ચાલી ગઈ ! અથવા તેતો ખહુ ભલા માણુસ છે, કોઇએ 
અસત્ય પ્રપથી ખરેખર તેમને ઠંગ્યા છે. ગમે તેમ હો તથાપિ 
સસરાજી ! આલું ખધું અવિચાસ્તિ કાર્ય ! આને માટે અવશ્ય 
તમને મેટા પશ્ચાત્તાપ થશે. 
હૈ નાથ! તમે તે! મારા સુખને માટેજ મને પછાડી મૂડી 
ગયા, પણુ તમારા ગયા પછી સારી તે ઉથઢી આવી અધમ દશા 
થષ પડી છે. હા નાથ | મારી આવી વિષમ અવસ્થા સાંભળી વિરઠ્ઠા- 
નલથી તસ થચેલા આપના શરીરની શું સ્થિતિ થશે; તેની મને 
વિશેષ ચિતા થાય છે. હે વલ્લભ ! કરી તમારો સમાગમ થાય એ 
વાત શું સંભવનીય છે ? એવાં મારાં પૂણ્ય ડયાં છે ? 
અરે! આ ડુનિયાપર મારા જન્મ ન થયો! હોત, અથવા 
જન્મ થયા પછી તરતજ મરણુ પામી હોત તોપ, આવાં ઘોર 
ફુઃખના અતસુલવ કરવો! ન પડત. 
આ પ્રમાણુ વિચાર કરતી અને સોહથી રડતી સલયસુ'દરી 
અંઈક જાગૃતિમાં આવી, તેણે પોતેજ પોતાને શિક્ષા આંપી કે હે 


૧૯૮ મલયસુ'દરી ચરિત્ર 





ચેતન | આ પ્રમાણે ખહુ શે કરવાથી કે રડવાથી તાર્‌ં કોણુ 
રક્ષણુ કરનાર છે? જે પૂર્વકર્સોએ ફુ:ખ સેળવ્યું છે તે પર્જકર્સા જ 
સુખ સેળવી આપરે. પૂર્વ પુણ્ય વિદ્યમાન હશે તો હેજી પણુ 
પૂર્વની સ્થિતિ અને સચોગો મેળવી શકીશ જ. માટે જાગૃત થા. 
શુ? ખી અવસ્થામાં પણુ નાગૃતિ અને વિશ્રાંતિ આપનાર સને સ્વા- 
સીએ પૂવે” શ્લોકેરત્ન આપ્યો છે. તેજ આ વખતે સતને ઘેર્ય 
આપશે. એસ પધારીને તે શ્લેક્તે વિચાર કેરવા લાગી. 


સે વિધિ વરશે તેર થશે, તરિ થાવ રૃરગ સિંસવ્યું સારં, 
ર્‌ ગિત આમ રત થર, અસેજ રપાય સિંતવે શા સાર ! ? 
અકેસ્માતૂ આક્ત આવી પડવાથી તેસજ ઘણે! વિલાપ કરવાથી 
ગર્લ-પૂર્ણુ ઉદરમાં સલયસુંદરીને શૂળ આવવા લાગ્યું, વેદનાથી વિધુર્તિ 
સ્થિતિમાં, પૂર્વ દિશા જેમ સૂર્યને પ્રગટ કરે છે, તેમ તેજ સ્થળે 
સલયસુંદરીએ સુત્રનાો જન્મ આપ્યો. 
“ જે શજ્ખાળાની પાસે અનેક દાસ દાસ્રીએ હાજર રહેતાં, 
જેનું સૂતિકર્મ અનેક કેળવાયેલી સ્રીઓની રેખરેખ નીચે થવાર્ું 
હેતું અને જેને ખાવા પીવા સુવા રહેવાને માટે અનેક પ્રકારની 
સગવડોની જરૂર હતી, તે રાજબાળા આજે એક પામર સ્ત્રીની સાકૂક 
નહિ; પણુ એક જગલના જાનવરની સ્થિતિમાં રહી પુત્રનો જન્મ 
આપે છે. એ વિધિ ! તારાં કર્તવ્યો મહાન ગ'ભીર છે, તું રાજાઓને 
૨ ખનાવે છે. અને રક્ને રાજા ખનાવે છે. આ અવસરે આ રાજ- 
પત્નીને કેટલું દુઃખ થયું હશે ? કેટ્યું ઓછું લાગ્યુ' હરે ? અને 
શારિરીક સ્થિતિ સાચવવી કેટલી ટુ:ખકર થઈ પડી હરે? તે ફક્ત 
સાની પુરૃષો જાણી શકે તેમ છે. 
- આમ થવાનું કારણુ શું હશે ? તેસ જે વાચડવર્ગ વિચારશે 


જગલમાં મલયસુ'દરી અને પુત્ર જન્મ શ્લ્હ 


તો! તેને જરૂર પૂર્વકર્મની વિષમતા જણાઇ આવશે અને તેવાં અસહ્ય 
તથા અનિઇ દુ:ખથી ખચવા માટે અત્યારથીજ સાવચેત રહેશે. 

આવી ડુઃ:ખની અવસ્થામાં પણુ પુત્ર ઉપરના સ્નેહે તેને આશ્ચા- 
સન આપ્યુ. એકનાં બે થયાં. વખત જવાતું કાંઈક સાધન મળી 
આવ્યુ. સુત્રને ખોળામાં સ્થાપન કરી માતા સ્નેહથી એકી નજરે 
સાસુ નઈ રહી. જાણે સૂર્ય તું ખીજુ' બિખજ ન હોય તેવા તેજસ્વી 
કુમારને નઈ, માતાના નેત્રમાંથી હર્ષના અશ્ચુ વહેવા લાગ્યાં. સુત્ર 
સન્સુખ દેખી, તે ખોલવા લાગી. પુત્ર! સે'કડો ગમે મનોરથોની 
સાથે તારો જન્મ,થચેો છે, પણુ આ નિર્ભાગી માતા આવા ભય” 
કર અરણ્યમાં તારા જન્મોત્સવ કેવી રીતે કરી શકે ? તે આજે 
આપણે રાત્ત્યમાં હોત અથવા તારા પિતા પાસે હોત તો આજને 
દિવસ આખા રાન્ન્યમાં સુવર્ણના સૂર્યોદય સરખે મનાત. ઘેર ઘેર 
મગળ ગવાત અને મોટા દમદમા સાથે વધામણાં થાત. મારા સર્વ 
સનેોરથેો મતમાંજ રહ્યા. કર્મ જેમ નચ્રાવે તેમ કર્માષીન જીવાએ 
નાચવુંજ. આ પ્રમાણે બોલતાં બોલતાં હૃદય પાછું ભરાઈ આવ્યુ” 
નેત્રમાંથી વિશેષ પ્રકારે અશ્રુપાત થચે।. 

પોતાની મેળેજ પોતાનું સૂતિકર્મ' તેણે કરું. અનેક પ્રકારની 
ગર્ભથી થચેલી પીડા અને અરણ્યવાત્રી જીવોના ભયથી ક'પતા 
શરીરે રાત્રિ નિર્ગમન કરી. 

દુઃખી અવસ્થામાં શરીરની સુકુમાળ 1સિર્થાતિ પણુ કઠોર થઈ 
આવે છે. તેમજ પોતે ક્ષત્રીયબીજ હોવાથી સાહસ ધરી ત્યાંથી આગળ 
ચાલી. નજીકમાં એક નદી વડુન થતી હતી, ત્યાં જઈ સર્વ અશુચિ ટૂર 
કરી નજીકમાં રહેલાં વૃક્ષોમાંથી કેટલાંએક ટળે લાવી ક્ષુધા શાંત કરી. 

નદીના કિનારા પર વૃક્ષોની ઘાઢી ઝાડી આવી રહેલી હતી, 





ના 


૨૦૦ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 


તે વૃક્ષોના નિઝુ'જમાં જઈ સુત્રતું પાલન ક કરતી, હર્ષ શોકથી સ'કીણું 
હેદયવાળી સલચસુંદરીએ કેટલાક દિવસો! પસાર કર્યા. 





પ્રક્રણુ ૩૭ સુ. 


રપ નર 
જૂન" 


આશાના ડિરણ આડુ થાર 


કઝા તાત 
“-સર“..."“-:“--2 


_ દિવસે ફેટલાએક મતુષ્યોના પરિવાર સહિત ખલસાર 
નામને। સાર્થવાહ તે રસ્તે થઈ આગળ જતો હેતો, વખત વિશેષ 
થઇ જવાથી તેસજ નજીકમાં નદી વડુન થતી હોવાથી આજને 
પડાવ ત્યાંજ નાખવાને1 તેમણે નિર્ણુંચ કર્યો. કે 


સાર્થે! પડાવ થયા 'પછી તેનાં કેટલાએક મનુષ્યો ઈધણુ, 
છાણાં, પાણી, વિગેરે લેવા માટે જંગલમાં નીકળી પડયાં. સાર્થ- 
વાઢ પોતે પણુ કાચચિતા માટે જગલ જવા માટે નજીકમાં રહેલી 
વૃક્ષની ઘટા તરફે ગયે. રા 

જે વૃક્ષની ઘટામાં સ્લચસુંદરી પોતાના ખાળક સહિત રહેલી 
હેતી, તે ઘટા પાસે થઈ સાર્થવાહ પાછે કરતો હતો તેવામાં ખાળ-_ 
કેના ર્દનને। શખ્ઠ તેણે સાંભન્યો. તે શખ્ટ સાંભળવાથી તેને આશ્રર્ય* 
થયું કે આવા ભચ કર જ'ગલમાં ખાળકેનો શખ્ઠ ઝ્યાંથી ? તરતજ 
સાર્થવાઢે તે તરફ વન્ચો અને શખ્દાતુસાર પુત્ર સહિત સલયસુંદરી . 
જ્યાં બેઠી હતી ત્યાં જઈ ઉભે રહ્યો. 


રૂપ અને 'લાવણ્યની. અપૂર્વ રોાલા દે સખી સાર્થવવાણે સલયસું- 
ટરીને પૂછ્યું. સુ'હરી ! તું કોણું છે? આવા જ ગલમાં એકાકી કેસ ? 
તોરી આમુતિ ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે તારો જન્મ કોઈ ઉત્તસ 
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મુળમાં થવો જોઈ એ. કોઇએ અપહુરણુ કરવાથી, રોષથી કે ઇટ 
સતુષ્યના વિચોગથી તમા અરેણ્યમાં તારૂં આવવું થયુ” હોય એસ મારૂં 
માનવું છે અને સુત્ર પ્રસ પણુ અહીંજ થયે હોય તેમ સ'ભવે છે. 
હું બલસાર નામને સાર્થવવાડુ છું, મોટો વેપારી તેમજ મહુ- 
પિંડ હું. મણ રહેવાતું સ્થાન સપ્ગરતિલક શહેર છે. વ્યાપારાથે” 
દેશાંતરમાં માર્‌' ફેરવું વિશેષ થાય છે. ઘણું સાર્‌ થયુ' કે મારી 
સાથે તારો મેળાપ થચે! નજીકમાંજ મારા સાર્થે! પડાવ પડેલેા 
જ. ત્યાં મારા પટાવાસમાં-તખુમાં ચાલ અને સુખી થા. 
સલયસુદરી સાર્થવાડનાં વગ્ચન્‌ સાંભળી વિચારમાં પડી કે *. 
સાર્થવાહુ સુવાત, ધનાઢ્ય અને ગર્વિત છે. તે! ત્યાં લઈ જઈ નિશ્યે 
માર્‌' શિયળ ખર્પડેત કરશે, માટે હું તેને જુઠો ઉત્તર આપું. 
સલયસુદરી--શ્રીસાન્‌] હું ચડાળની સુત્રી છું, માતા પિતા 
સાઘે કલેશ થવાથી કોધાવેશમાં તેમની પાસેથી નીકળી અર્ડી આવી 
રહી છું. તું તારે ઠેકાણુ ચાલ્યો જા. હું તારી સાથે આવીશ નહિ: 
પણુ મારા અહીં આવવાથી દુઃખી થઈ સ્હેલાં મારા માતા પિતાને 
પાછી જઈ મળીશ. સાર્થવાડુ વિચારમાં પડયો કે આ સ્રીની આપૃતિ 
અતે ચેદા ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે ચડાળની સુકી તથી, પણુ 
કેઈ કારણુથી તે આમ કપટવાળા અસત્ય ઉત્તર આપે છે. 
સાર્થવાડ-સુટરી! તારું ચડાલપણુ હું કોઇપણ હેકાણે પ્રગટ 
નહિં કર્‌ માટે મારા આવાસમાં ચાલ. ત્યાં તું તારી ઈચ્છાનુત્રાર્‌ 
વર્તન કરજે અને હું પણુ તુ જેમ કહીશ તે પ્રમાણે ચાલીશ. 
આ પ્રમાલુ બોલતો સાર્થવાડુ મલયસુ'દરીની નછીક આવ્યો 
અને એના ખોળામાં સહેલા બાળકને લઈ ચાર જેમ નિધાન લઈ 
ચાલ્ચેદ ન્ય તેમ ત્તે ચાલ્યો ગયે. 
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સલચઝુદરી અત્યારે વળી આ નવી આક્તમાં આવી પડી. 
તેણે વિચાર કર્ચ કે આ પાપી માર્‌ શીચળ ખ'ડન કરશે. આતે 
વ્યાઘ્રતટીન્યાય થયો. એક ખાજ્ુ જઉં તો  વાધના મોઢામાં જઈ 
પડું, બીજી ખાજી જઉ તે! નરીમાં જઈ પડું, અર્થાત્‌ એક તરટ્ર 
શીયળખડન ખીજી ખાજુ પુત્ર વિયોગ, હવે હું શું કર્‌ ! તેને કાંઈ 
સમજ ન પડી. છેવટે એવે નિર્ણય ડર્યા કે પુત્રને પાછે લાવી પાછું 
અહીજ રહેવું, તેમ કરતાં પુત્ર પાછો ન મળે તે! શીચળત્રત તે 
અવશ્ય સાચવડું. અત્યારે સારા મન ઉપર મારા સિવાય ખીન્ત કેઈર્તું 
નોર નથી. શીચળા સાશ્વવું એ સારા દૃઢ મનતું કામ છે; ઈત્યાદિ 
નિર્ણય અને વિચાર કરતી સલયસુદરી પુત્રમાહથી સોહિત થઈ 
તેને પાછે લેવા માટે સાર્થવાહની પાછળ દોડી. “ ખરી વાત છે 
જીવ ગયા ષછી ચેતના કાંઈ પાછળ રહેતી નથી. 





સલયસુદરોને પાછળ આવતી નનેઈ સાર્થવાહ ઘણે! ખુરશી 
શચે।. મૂર વચનોથી તેને ખોલાવા લાગ્યો અને પુત્રને વસ્માં 
માપવી તે પોતાના પટાવાસમાં પેઠો. 


સલયસુ'ટરીએ ઘણી આજીજી કરી, પણુ તેણે પુત્ર પાછે 
ન આપ્યો. તેમ તેને આ પટાવાસમાંથી પાછું જવું પણુ સુશ્કેલ 
થઈ પડું. તેમ પોતાના મન સાથે નિશ્ચય કર્યો કે પ્રસૂતી થયાને 
હેજી અઠવાડીઉં પણુ પુર્‌| થયું નથી, પુત્રને સૂકીને હું ચાલી 
જશે તે પુત્રનું મરણુ થવા સભવ છે, તેમજ સારા શરીરની 
સ્થિતિ પણુ જગલસાં અતુમૂળ રહેવી સુશ્કેલ છે. માટે સારા શરી- 
રના તેમજ પુત્રના રક્ષણાર્યે ઈચ્છા નહિ છતાં પણુ સાર્થ'વાહે સાથે 
અત્યારે જવું અનુકુળ છે-ચોગ્ય છે, આગળ ઉપર હું અવસર નઈ, 
લેઈશે અતે મારા શીચળતતું જેમ રક્ષણુ થરો તેમ કરવા સ્રયત્નઃ 
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કરીશ, વળી આ સાર્થવાહ પણુ મને અત્યારે જવા દે તેસ નથી. 
સાટે ભાવી કર્મને આધીન થઇ અત્યારે સાર્થવાહું સાથે જવું ઠીક 
છે. ઈત્યાદિ નિર્ણય કરી મલયસુ'દરી ત્યાંજ ઉભી રહી, 

ખેદ પામતી સલયસુ'દરીને સાર્થવવાહે ગુસ સ્થાનમાં સાર્થ 
સાથે શાખી અને પુત્ર પાછો આપી કાંઈક આશ્ચાસના દીધી. 

“આ સુરી જે કાંઈ કહે, તે સર્વ કામ તારે તત્કાળ કરી આપવું” 
યાદિ શિખામણુ આપી સલયસુદરીની સેવામાં એક દાસી સૉંપી. 

સલચસુ'દરીતું મન શાંત ફરવા અને વિશ્વાસ પમાડવા માદે તેને 
જરા પણુ અપ્રીતિ થાય તેવું એક પણુ વચન કહેવું સાર્થવાહે ખ'ધ કર્યું 
અને ઉત્તમ વસ્ત, લોજન આદિ જે જઇએ તે નિર'તર આપવા લાગ્યો. 

અખડ પ્રયાણ સાર્થવાહુ આગળ વધ્યો. કેટલેક દિવસે કાંધકે 
સ્વસ્થ થયેલી, તેમજ વિશ્વાસ પામેલી સલયસુદરીને નનેઈ સાર્થવાહે 
તેને પૂછયું કે તમાર્‌ નામ શું છે ? 

મ'ટસ્વરે સલયસુદરીએ જણાવ્યું કે માર્‌ નામ સલયસુ'દરી 
છે. નામ સાંભળી ખલસાર વિચારવા લાગ્યો કે ભલે આ સ્ત્રી પોતાતું 
ઝુળાદિ છુપાવે, છતાં આ નાસ ઉપરથીજ નિણુય થાય છે કે તે 
કોઈ ઉત્તમ કુળમાં પેદા થયેલી સ્રી છે. 

તે દિવસથી અખડ પ્રયાણે ચાલતાં સાર્થવાઠ થોડાજ દિવસમાં 
પોતાની નિવાસભૂમિ સાગરતિલક શહેરમાં આવી પહોંચ્ચે!. શહેરમાં 
આવી કોઈ એક ચુસ ઘરમાં જીદેજ ઠેકાણે સુત્ર સહિંત મલયસ્ુ૬- 
રીને રાખી. ત્વરા વાતની ખબર તેની વિશ્વાસુ દાસી સિવાય ખીન્નને 
ન પડવા દીધી. એક દિવસે સાર્થવાડુ મલયઝુ'દરી પાસે આવી આ 
પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો. સુંદરી તું મતે તારા સ્વામી તરીકે અ'ગીકાર 
કેર અને આ મારી અખુટ લક્ષ્મીની તુંજ સ્વામીની થા. તેમ કર- 


જ, 
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વાથી આ જન્સપર્યત સર્વ પરિવાર સહિત હું તારો સેવકે થઈ ને 
જહીશ. વળી હું પુત્ર રહિત છું, તેથી આ તારે પુત્ર તે સારા ગુત્ર 
“તરીકે થશે, કામાં સાર્થવવાહ આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. 

સલયસુદરી-સાર્થવાહ ! પરસ્રીગસન મહાન્‌ પાષ છે. તેમાં પણુ 
સતીસ્ત્રીના શીચળતું ખંડન કરવું તે ઘોરપાંપ ગણાય છે. તારા જેવા 


કુલીન સુર્ષને ઉભય લોક વિરૃદ્ધ આવું કાર્ય કરવું તે બીલકુલ ચોગ્ય નથી. 
અવિ નરચતુ સવર, મવત્વેમ ત સેરશઃ || 
જજંજયામિ શીર સ્વ, ત તથાપીરુ નિશે ॥ ૨ || 


સાર્થવાહુ ! મારા સર્વસ્વનો નાશ થાય અને આ શરીરના 
ડ્કેકડે ટુક્ડા થાય, તોપણુ ચ'દ્રની માફક નિર્મળ સારા શીયળતે હું 
ઔલકુલ કલ'ક્તિ નહિંજ કર્‌. ઈત્યાદિ અનેક પ્રકારે પોતાના શીય- 
ળની દૃઢતા જણાવી આ અકાર્યથી પાછે હુઠવા સાર્થવવાહને જણાવ્યું. 
સાર્થવાહ સલચસુરીના આવા દૃઢ નિશ્ચયથી સ્તખ્ધ થયો. મૌન 
ચારી ઉભો રહ્યો. તેના મનમાં નિર્ણય હતો કે ગમે તે પ્રકારે 
સલચસુદરીને હું મારા સ્વાધીન કરીશ, પણુ અત્યારે આ શખ્દોથી 
તેના સર્વ મનોરથો નિરર્થક થયા. તેના હદયમૉં કોધાગ્નિ પ્રગટ 
થયે. હિતકારી શખ્દો અહિતપણે પરિણુસ્યા. યુવાન સાર્થવાહુ યુવા- 
નીના આવેશમાં આવી ગયો, તરતજ સલયસુદરી પાસેથી પુત્રને 
ખેચી લીધો એને એક ઘરની અ'ઢર તેને પુરી, દ્વારે તાળછુ' લગાવી 
સુત્રને સાથે લઈ, પોતાની ત્રિયસુ'ટરી નામની સ્ત્રી પાસે આવ્યે. 

શ્રિયા ! આજે હું' અઅશેો।કવનીકામાં ગયા હતો, ત્યાંથી આ 
'લક્ષણુવાન્‌ ર્પવાન્‌ અને તેજસ્વી પુત્ર સને મળી આવ્યો છે. કોઈ 
ક્વૈરિણી વ્યજ્િચારિણી સ્ત્રીએ આ ચુત્રનો ત્યાગ ડચ હોય એસ 
સાર્‌ ધારવું છે. આપણે ચુંત્ર વિનાના છીએ. તો સુત્રને સ્થાને આ 
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દુઃખનુ' વાદળ-શીચળની કસોટી-કારતે ઘેર વેચાણી. ૨૦૫. 
ખાળકેને ઉછેરીને મોટો કરવો, આ પ્રમાણે જણાવી પોતાના નામના 
સક ભાગનું નામ તે પુત્રના નામ સાથે જેડી ખળ એવું નામ. 
આપ્યુ અને તેને સ્તનપાન કરવા માટે એક પ્રાવને રાખી આપી. 





પ્રકરણ ૩૮ સુ. 
ન્ત-્ડ્ડ્ડ્- 

દુઃખનુ' વાદળ-શીયળની ડસોટી-કારતે ઘેર વેચાણી. 

સાગરતિલકમાં વધારે વખત ન રોકાતાં મોહાંધ સાર્થવાહ 
સલયસુદરીને ખળાત્કારથી સાથે લઈ ફૂરી પાછે! પરદેશ જવા માટે 
નીકળ્યો. સાગરતિલક મોટું અદર હતું. સાર્થવાહની આ વખતની 
સષ્ર જળમાળે" થવાની હુતી. સસુદ્રમાં વહાણ! તૈયાર કરાવી કરી- 
ચાણાએ થી ભરી લીધાં અને વિલખ ન ફરતાં વહાલા અર્ખર્ઝુળ તરકે 
ચલાવ્યાં. ખાણુના વેગની માકક જહાજ સસુદ્રમાં ચાલવા માંડયાં. 

ફુંખિત સલયસુદરી મનમાં ઝુરવા લાગી. અરે આ ડ્રાશય 
સાર્થવાડુ શું મને સસુદ્રમાં ફ્રેકી દેશો ? અથવા પરદેશમાં લઈ જઈ 
વેચી દેશે ? ફે કોઇ પણુ પ્રકાર મતે મારી નાખશે ? ખેર! જે 
થવાતું હેય તે થાએ. પણુ મારા પુત્રની જું ગતિ થશે? સુત્ર 
ડુ:ખથી ડુઃખીણી મલયસુ'દરી આ વખતે જીવતાં પણુ મરવા ઝેવી 
સ્થિતિમાં આવી પડી હતી. અક્ચ સુક્તા ગદગદ કઠે તેણુ સાર્થ- 
વાટને જણાવ્યુ. સાર્થવાડુ ! તે* મારા સુત્રર્વું જું ટર્યું" ? તેને 
કયાં રાખ્યો છે ? 

ઘણુ! ખુશી થતા સાર્થવાહે જણાવ્યુ. ને માર્‌ કહેવું તું 
માન્ય ઢરતી હો તે. તને તારા સુત્ર સાથે મેળાપ ટરાવી આસુ” 


ર૦૬ મલયસુ%રી ચરિત્ર. 





એટલુંજ નહિ પણુ તારા સર્વ સનેરરથો પણુ પૃરણુ કરાવી આપુ 

સાર્થવાહુનો ઉત્તર સાંભળી, “વ્યાધ્રતટી ન્યાયે? સ'કટમાં આવી 
પડેલી સલયસુદરીએ પુત્ર કરતાં પણુ શીચળને અધિક્ગણી કાંઈ- 
પણુ ઉત્તર આપ્યા સિવાય મૌનપણું ધારણુ કર્યુ. 

પવન અતુકુળ હોવાથી વહાણુ થડા જ વખતમાં ખર્ષ ળકુળમાં 
આવી પહોંચ્યાં. જગાત ચુકાવી સાલ ખધે ઉતારી પીઠખન્તર વેચવા 
માંડયો. માલ વેચાઇ રહેતાં, તે ફુટ શ્રેદીએ પોતાનો આદર નહિ 
કરનાર સલયસુદરીને કુ!મિરાગ કરવાવાળાં નિદચ કારના કુળમાં 
ઘણું ધન લઈ વેચી દીધી. 


ત્યાં પણુ કામાંધ પુર્ષોએ પોતાની સ્ત્રી કરવા અને વિષય 
માટે શામ, દામ, દડાદિકથી પ્રાર્થના કરી; છતાં તેણીનું મન લગાર 
માત્ર પણુ ચલાયમાન ન થયું. ી 

ખરેખર સતી સ્ત્રીઓ આવી દૃહતાવાળી જ હોય છે. સરણાંત 
ડુ: સહન કરે છે, તથાપિ સ્વધર્મથી ચલાયમાન થતી નથી. આવી 
ઉત્તમ અખળાઓથી આ ભારતભૂમિ ગર્વિત છે. તેમજ ખીન્ત દેશે॥ 
કરતાં આ દેશની સીએ પોતાના શિચળ રક્ષણુ અને એકજ પતિ 
સાટે સગરૂરી ધરાવે છે. 

અલચસુદરીએ જ્યારે તે કારૂએતું ક્હેયું માન્ય ન કર્ઝુ 
ત્યારે તે નિર્દય યુવાન કાર્લોકોએ તેના શરીર ઉપર છેદ કરી, 
આખા શરીરમાંથી ર્ધિર કાઢયું. આથી અલયરુદરીને સમહાવેદના 
સાથે સૂર્ચ્છા આવી ગઇ. થોડા દિવસ ર્‌ધિર કાઢવું ખધ કરી, પાછું 
શરીરમાં રૂધિર ભરાયું કે ફરી પણુ પૂર્વની સાફૂક રૂધિર કાઢી તે 
“સહાસતીને વિડંબના કરી. આ પ્રમાણે અલચસુ'ટરીએ ત્યાં અનેક 
“દુ:ખસેો! અતુલવ ડયે. ડી 


દુ:ખતુ' વાદળ-શીયળની ડસોટી-ડાર્તે ઘેર વેચાણી. ૨૦૭ 





તે વિચાર કરવા લાગી કે અહા ! મે' પૂવે” મહાન પાપ ઉપા- 
જન કર્યુ છે, નહિતર એક પછી એક દુ:ખની શ્રેણિ મારા ઉપર 
જેમ આવી પડે? અરે! હું થયાં ઉત્પન્ન થઈ ? ક્યાં પરણી અને 
અત્યારે ક્યાં આવી પડી છું અને હજી પણુ કે।ણુ ન્નણૈ મારા ઉપર 
જેવી આક્ષતો આવી પડરો ? આ સર્વ વિપત્તિ મારે તો કઠોર હદય 
કરી સહન કરવી જ. કરેલ કર્મ લેોગવ્યા સિવાય છુટકો નથી જ. 

એક દિવસે તે લે।કોએ કરી પાછું આખા શહેરમાંથી રૂધિર 
કાઢી લીધું મલયસુદરી આ ડુ:ખથી મૂર્ચ્છા પામી અચેતનની માકેક 
ભૃમિપર પડી ગઈ. તેતું આખુ શરીર ર્પિરથી ખરડાચેથ્યું હતું 
અથારે તે ગાઢ મૂર્છામાં હતી, કાર્લોકો પોતાના ઘરની અ'દર 
કર્ય પ્રસંગમાં રોકાયા હતા. તે અવસરે આકાશસાંગથી અકસ્માત્‌ 
એક ભારડપક્ષી ત્યાં આવી પહોંચ્યુ. આમિષને ખ'ડ-કકડો જાણી 
તેમજ ત્યાં કોઈ ન હોવાથી મૂર્ચિછિત સ્થિતિમાં પડેલી સલયસુંદ- 
રીને ઉપાડીને તે ચાલતું થયુ. 





પ્રકરણુ ૩૯ ઝુ. 
૬2મ૬૩-- 
ખેની લડાઇમાં મલયસુ'દરી સસ્નદ્રમાં 
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જ્ઞારંડપક્ષી ઘણું મોટુ જનાવર-પથ્વી હોય છે. હાથીને પણુ 
ઉપાડીને આકાશમાં ઉડી શકે તેટલું તેનામાં સામર્થ્ય હાય છે. 
આગિષ-માંસનો કકડા ન્ણી તે મલયસુદરીને ઉપાડી ગચ” તે 
સસુદ્ર ઉપર થઈ આગળ જતું હતું રસ્તામાં એક ખીજ” ભારૂડપક્ષી 
તેને સન્ઝુખ મળ્યુ'. પેથા ભારડની ચાંચમાં રહેથું આમિષ લેવા 





૨૦૮ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 


માટે ખીજી' ભારડ તેની સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યુ” આ ખ'નેની લડા- 
ઈના ગ્રસંગમાં પેલા ભારડના સ્ુખમાંથી સલચસુ'ઢરી નીચી પડી. 
પડતાં પડતાં તે પગ્ચપરમેષિ મંત્રનું સ્મરણુ કરવા લાગી. સ્મરણું 
કરતાં તે સસુદ્રમાં આવી પડી. આયુષ્યકર્મ પ્રખળ હોવાથી શ 
અવસરે એક સેણટો મચ્છ પાણી ઉપર તરતો હતો. સલયસુદરી 
અરાખર તેની 'પીઠ ઉપર આવી પડી. ર 

અત્યારે તેની સૂર્ચ્છા ચાલી ગઇ હતી. ટ:ખ કેંખલાના અનેક 
વિભાગોને અતુભવ કરવા માટે જ આવી સ્થિતિમાં પણુ તે જીવતી 
રહી હેતી. તે વિચાર કરવા લાગી. હું ભર સસુદ્રમાં આ મચ્છની 
પીઠેપર રહી છું. ચારે દિશાએ જળ જળાકાર સિવાય ખીન્જુ' યાંઈ 
દેખાતું નથી. હવે આપણી તે! તૈયારી છે. આ સચ્છ પાણીસાં 
તળીએ ચાલ્યો જાય તેટલી વાર જ મારે સાટે જીવિતવ્ય શેષ 
જણાય છે. થોડા વખત પછી નિરાધાર સ્થિતિસાં સરવું પડશે, તે 
પહેલાં મારે નગૃત થવું જેઈ એ. સરવું આવશ્યક છે અતે તે પણુ 
નજીકમાં જ, તો નિરાધારના આધારર્પ પરમાત્માનું શરણુ સ્સરણુ 
અને અનશન ત્રત એ સારે અવશ્ય કરી લેવાં કે જેથી આત્મા અને 
તરામાત્માના આરાધનાપૂર્જક થચેલું સરણુ, આગામી જન્સસાં સુલભ- 
બોધિતા, ધિટ્ટ અને ઉચ્ચકુળસાં જન્સ, તથા અનેક અતુકુળ 
સચેોગોનો મેળવી આપનાર થાય. 


આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે પર્સાત્મા સતીએ પ'ચપરમેષ્િ 
સત્રના સ્મરણુ કરવા પૂર્વક અરિહિ'ત, સિદ્ધ, સાધુ અને પર્સતું 
સેરણુ અગીકાર કર્યું“. આ જન્મસાં કરાચેલાં પાપોસે ચાટ કેરી 
આત્મા અને પરમાત્માની સાક્ષીએ તેની સાપ્ટી સાગી. અનેક 
.જન્મોમાં પર્ચટન કરતાં ન્તણુથી કે અન્તણુથી થયેલાં વેર, વિરેધો 


ખેની થડાઈમાં મલયસુ'દરી સમુદ્રમાં ૨૦૯ 





સર્વ જીવોની સાથે માનસીક કલ્પનાએ ખમાવી દીધાં અને સાગા- 
રિક અનશન અ'ગીકાર કર્યું કે આ આક્તમાંથી સૃક્ત થાઉ ત્યારેજ 
ભારે લોજન પાણીનો ઉપલે(ગ લેવો. નહિતર યાવન્જીવન પર્યત 
ચાર પ્રકારના આહારને ત્યાગ છે. આ પ્રમાણે ટુકામાં અત વખ- 
તની આરાધના ડરી તે સતીએ પચપરસેછિ મહામ'ત્રનો જપ 
ઉચ્ચ સ્વરે જપવેો શર્‌ કર્યો. 

સલયસુંદરી પ'ચપરમેષિ મ'ત્રનો નપ કરી રહી છે, તે સાંભળી 
તે સચ્છને કાંઈ આશ્ચર્ય લાગ્યું હાય તેમ પોતાની કધરા-૩ાક 
વાંષ્ટી વાળી વાળીને વારવાર મલયસુંદરીના સન્‍્સુખ નવા લાગ્યો. 
સચ્છ થોડીવાર પાણીમાં સ્થિર રહ્યો. ત્યાર પછી પાણી પર તચતો 
તરતો. એક દિશાના સન્‍્સુખ ઘણી ઝડપથી ચાલવા લાગ્યો. 

સચ્છની આ પ્રવૃત્તિથી સલયસુંદરી વિસ્મય પામી વિચ્ચારવા 
લાગી ફે અહા! આ મચ્છ આમ સુખે સુખે મને ક્યાં લઇ જરે ! 
ખરેખર કોઈ હિતસ્વી મતુષ્યની માર્ક આ મચ્છ વારવાર મારા 
સન્સુખ જેઇ રહ્યો છે. ર્ધિરથી ખરડાચેલું શરીર સસુદ્રનાં પાણીનાં 
સોજાથી ધોવાઇ ગરુ. મચ્છ ઉપર ખેઠેલી મલયસુ'દરી આગળ જવા 
લાગી તેને કાંઈ પણુ છન્નિ ન થાય તેવી રીતે મજ્છ પાણીમાં ઝડ- 
પથી ચાલવા લાગ્યો. ઘણા થોડાજ વખતમાં ઉત્તમ વહાણુની માકટ 
તે સાગરતિલક નામના ખ'દર પાસે આવી પહોંચ્યો. 

એ અવસરે તે ખ'દરને સ્વામી રદર્પરાન્ત અશ્ચાદિ ફીડા 
નિમિત્તે કેટલાએક સુભટો સાથે બ"દરપર આમ તેમ કરતો હતે. 
તેવામાં સસુદ્રની સપાટીપર સુરજ્ેેસમાં ચાલ્યા આવતા મચ્છ 
ઉપર તેએ ની રૃછિ પડી. 

સશ્છપર આર્ઢ થચેલા મનુષ્યને દેખીને તે સવે વિક્મય પાસ્યા. 





જ્ય 
ડં 
ખપ 


ર૧૦ મલયઝુ'દરી ચરિત્ર 





આપસમાં બોલવા લાગ્યા. અરે! આતે! અપૂર્વ આશ્ચર્ય | ગર્ડપર 
ક 


ચહેલા શ્રીમૃષ્ણુની સાક્ક આ જલહરલી પર ચડીને કેણણુ આવે છે! 
રાન્ત--સુભટો ! આ કિનારા તરકટ્ર આવતા સચ્છને કે મતુષ્યને 
તમારે કોઈ એ કાંઈ પણુ ઈન્ર ન ફરવી. 
લોકો પણુ કૌતુહુલથી આકર્ષાઈ, મૌનપણે ઉભા રહ્યા અને 
આવતા સચ્છને એકી નજરે તેવા લાગ્યા. 


૨ 


જે ખાજી લોકો એકઠા થયા હતા. તે ખાજીને સૂકી ખીજ 
તરક કિનારા પાસે જઈ સચ્છ ઉલો રહ્યો અને પીઠ ઉપર રહેલી 
મલયસુંદરીને પોતાની મૃદુ શુંઢવડે હળવે હળવે ઉતારી શુદ્ધ ભૂસી 


પર લાવી સૂકી અને છેવટે નમસ્કાર કૅરી વારવાર સલયસુદરી 
સન્સુખ નેતા તે સચ્છ પાછે સસુદ્રની અદર ચાલ્યો ગચે. 


પ્રકરણુ ૪૦ સુ. 
કામી ડ'દષ્ટ્ના હાથમાં સલ્યસુ'દર્ર 

સલચસુંદરીનું શરીર અરે અનેક વણોથી-છીદ્રોથી ભરસુર 
તું. વેદના, ક્ષુધા, તૃષા અને પરિશ્રમથી ઘણુંજ અશક્ત થઈ ગજુ 

તું. પર્‌ બોલવાની પણુ તેનાસાં શક્તિ નણહેાતી. 
સજ્છ પાણીમાં ચાલ્યો ગચેદ ત્યાર પછી ડુ'દર્ષ રાજા મલય- 
સુંદરી પાસે આવ્યો આવું અશક્ત શરીર છતાં તેની લાવણયતા 
કાઈ તદન નાશ પાસી નહોતી. મલચસુદરી સન્ઝુખ જેઈ રાન 
પાતાના સતુષ્યોને કહેવા લાગ્યો. આ કેદઈ સુદર સ્ક્રી જણાય છે. 
પણુ આ સચ્છતો અને આને! સબધ શે ? આવા પ્રયત્નપૂર્વક 


ઈ ઈ” 


ડામી ડ'ટર્ષના હાથમાં મલયસુ'દરી ર્શ્૬ 





સમુદ્રમાંથી ખાર લાવી તેણે આને અહીં કેમ મૂકી ? વળી તે મચ્છ 
વારવાર પાછું વાળી વાળી નતો કેમ ચાલ્યો ગયો ? 

આ વાતની આપણુને કાંઈ સમજ પડતી નથી. આ સ્ત્રી આપ- 
છણુતે તે સર્વ વાત જણાવશે. આના શરીર પર નકચકાદિ સસુદ્ર 
સચ્છોનાં કરેલાં અનેક ક્ષતો-ચિહ્ધો જણાય છે, તેથી એમ અતુમાન 
થાય છે કે આ સ્રી સસુદ્રમાં ધણા વખતથી પર્ભ્રિમણુ કરવી હશે. 
જાઈ વેરીએ આને સસુદ્રમાં ફ્રે'કી દીધી હશે ? કે વડાણુ ભાગવાથી 
સસુદ્રમાં પડી હશે ? કે કોઈ અન્ય કારણુથી આ મચ્છની પીઠપર 
આવી પડી હશે ર વિગેરે વાતચીત કરતા રાજતએ આ સર્વ વાતના 
અુલાસા પૂછવાની ઇચ્છાથી મલયસુ'દરીને જણાવ્યું કે-- 

સુંદરિ! હું સાગરતિલક ખ'દરનો ફહર્પ નામને રાન છું. તું 
ઔલકુલ ભય ન રાખીશ. મને જવાખ આપ તું કેની સુત્રી છે ? આવા 
ડ્ુઃખમાં કેમ આવી પડી ? તે આ સચ્છે તને અર્ડી આવી રીતે 
ક્યાંથી લાવી મૂકી ? 

શત્તના આ શખ્રો સાંભળી સલયસુ'દરીને કાંધકે આનદ અને 
કાંઈક ખેદ થષે!. તે વિચાર કરવા લાગી કે અહા ? હછી સ્વહ્પ પણુ 
સાર ભાગ્ય જાગૃત છે. આશાના કિરણુનો કાંઈકે પ્રકાશ પડવા અર્ડી 
સ'ભવ છે. પેલા દુષ્ટ સાર્થઃવાહે પહેલાં મને અહીંજ સુત્ર સહિત લાવી 
મૂટી હતી. તેજ આ શહેર છે. મારો સુત્ર અ! શહેરમાંજ છે. 
ગારા કર્સોએ યણુ મને પાછી અહી લાવી સૂકી છે. નને મારા સુત્રની 
ભડી' કેઈ પ્રકારે સને ખબર મળે તો હુ તેને મછુ, નેત્રોથી 
જેઉ' અને અ'કમાં રાખી તેનું પાલન કર. 

ખીજ તરક વિશ્રાર કરતાં અડી' મને ભયનું મોટું” કારણુ છે. 
આ ફેૅ'દર્પરાન્ત મારા પિતા તથા મારા સસરાને વૈરી રાન્ન છે. તેની 


ર્શ્ર્‌ મલયસુ%રી ચરિત્ર 
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આગળ મારે ઘણું ગુપત રહેવાનું છે. માર્‌ જરા પણુ વૃત્તાંત તેને 
જણાવવું તે મારા લાભમાં સોટું તુકશાન કર્ક છે. મારા કુળ વશા- 
દિકની તેને ખબર પડવાથી તે મને હેરાન કરશે, ખળાત્કારથી શીયળ 
ખંડન કરશે અને સુત્રને પણુ મારી નાખશે માટે આની આગળ 
મૌન રહેવું તે વધારે ઊંચેત છે, ધ્ત્યાદિ વિચ્ચાર કરી ઉડા નિ:શ્વાસ 
સૂકો સલયસુદરીએ જણાવ્યુ. 


રાજન્‌! આ નિર્ભાગ્ય સતુષ્યનું વૃત્તાંત સાંભળવાની તમને 
કાંઈ પણુ જરર નથી, તેસ લાભદાયક પણુ નથી. હું પરદેશની 
રહેનારી સુણ્યના નાશથી દુ:ખી થઈ સૈરવની સાષ્ટ દુ:ખમાં રોળાઉ' છું. 


દુઃખ અને દયાની લાગણી ઉત્પન્ન કરે તેવાં સલયરૂુ'ઢરીનાં 
વચને। સાંભળી સેવકોએ રાજાને જણાવ્યુ કે મહારાજ ! આ સ્રી 
દુઃખના ભારથી અત્યારે દુ:ખી થઈ રહી છે અને સછે મતુષ્યના સચે- 
ગથી બ્રષ્ટ થયેલી જણાય છે સાટે તે ખીલજુલ બાલી શક્તિ નથી. 
તો અત્યારે આ સ્ત્રીને આપે કાંઇ પણુ ન પૂછવું, યણુ અતુક પા 
કૅરવા લાયક આ સ્ત્રી ઉપર કોઈ પણુ જતને। ઉપકાર કરવે। તેજ યોગ્ય છે. 
રાજા--ભદ્દે ! તું અત્યારે અત્યત ફુ:ખસાં છે. તેમજ ખોલી 
પણુ શકલી નથી; તથાપિ તાર્‌' નામ તે! કહી આપ. 
સલયસુદરીએ સદ સ્વરે ઉત્તર આપ્યો. માર્‌ નાસ 
સલયસુંદરી છે. ૫ 
રાજાએ સેવકે પાસે તત્કાળ પાલખી મગાવી. પાલખીસાં સલ- 
ચસુદરીને બેસારી તે પોતાના મહેલમાં લઈ ગચો. અને સ રોહિની 
ઔષધિ મગાવી તેના સ્વ વ્રણે। ઉપર લગાવી દીધી, ઔષધિના ગ્રલા- 
વથી તેના સર્વ ત્રણે। થોડાજ વખતમાં રૂઝાઈ ગયા. અતુકમે સલય- 
સુદરીતું શરીર પૂર્વની સાક્ક કાંતિ અને શગ્તિથી ભરપૂર થઇ આવ્યું. 


ડામી ક'દ૫તા હાથમાં મલયસુ'દરી ર્શ્૩ 


સલચયસુ'દરીર્યું શરીર સાર્‌' થતાં રાજાએ તેને એક જુદા મહે- 
લમાં રાખી. તેની સેવામાં અનેક દાસ દાસીએ। મૂક્યા અને સુદર 
વસ્રાલ'કાશોથી નિરંતર સત્કાર કસવા લાગ્યો. 


ચતુર મલયસુ'દરી ચેતી ગઇ. આ સન્‍માન ભવિષ્યમાં મને 
ફુઃખરૂપ નિવડશે, એમ તેણે નિશ્ચય કર્યો. ધર્મ'પરાયણુ, પરોપકારી 
મહાત્માઓ અને માતા, પિતાઇ ભાઇ ઇત્યાદિ સખધીએ સિવાય 
વિ ના ગથોજ્ને જે સીનો આદર, સત્કાર થતો! હોય તો! સમજડું 
જજ અવશ્ય તેમાં કાંઇ ગૂઢ સ્વાર્થ રહેલો! છે, અને તે વખત જતાં 
કાળાંતરે પ્રગટ થાય છે. આ સમજવા છતાં અત્યારે નિરુપાય હોવાથી 
ભવિષ્યની રાહુ જતી સલયસુદ્રી ધર્મધ્યાનમાં તત્પર રહી દિવસો 
ગુનનરવા લાગી. 


અનુમાન કરેલું ભવિષ્ય સત્ય થયુ. રૂપ અને લાવણ્યતાની 
અદ્ભૂતતા જેઈ કામી ઝદ રાજ ચમજાર પાચ્ચે. દાસીદ્રારો 
સલયસુંદરીને તેણ જણાવ્યું કે “તું મારી સ્રી થવાને કણુલ થા. 
પટરાણીને પઢશિપેક તનેજ કરવાને મે નિર્ણય કર્યો છે. તારા 
મોહક રૂપ અને ગુણ! આગળ તારા આદેશમાં તત્પર રહેવાનું મને 
કાંઈ કઠીણુ નથી. ઈત્યાદિ શામ દામાદિ ભેદથી દાસીએ મલયસુ'દ- 
રીતે રાજનો. સરેશે! કહી ખતાવ્યે. ઉત્તરમાં સલયસુદરીએ ગુસ્સે 
થઈ તેને ખહાર કાઢી. થોડા વખત પછી રાન્ત પોતે મલયસુ'દરી 
પાસે આવ્યો અને સ્નેડની લાગણીથી બોલવા લાગ્યો. “ સુંદરી ? 
સારું વશ્ચન પ્રેમપૂર્વક તારે માન્ય કરવું જઇએ. ઉભયપક્ષી પ્રેમથી 
સ'સાર સુખર્પ નિવડે છે; છતાં જે માર્‌ વચન પ્રીતિથી માન્ય 
નહિ કરીશ તો. ખલાત્કારથી પણુ હું તને લોગવીશ. માર્‌ મન તારા 
સુદર રૃપ ઉપર મોહી રહું છે.” 


ર૧૪ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 





સલયસુદરી વિચારમાં પડી. હું પહેલેથી જ નાણુતી હવી કે 
આ આશયચથી જ તે મને અહીં લાવ્યો છે અને આજગપર્યત મારે 
સત્કાર પણુ આ આશયથી જ તે ડરતો રહ્યો છે. આજે તે ગુસ' 
આશય તેણે મારી આગળ પ્રગટ કર્ચો છે. અરે! આ મારા સુદર 
રૂપને ધિક્કાર થાએ, આ સનેોહર યોવન પાતાળમાં જઈ પડે. આ 
રૂપ અને યૌવનથી જ હું ડું આટલી ક કે્ટર્થના પાસી છું. હું સસુદ્રમાં 
જ કેસ ન ડુખી ગઈ ? અથવા તે મચ્છે સને શા માટે સસુદ્રમાંથી 
પાર ઉતારી કે આ નરકે સરખી માનસિક યાતના-પીડામાં પાછી 
હું આવી પડી. 

ખરી વાત છેકે ધસિષ્ટ સતુષ્યતે ન્યારે પોતાનો! ધર જતે 
હચ અથવા ન્યાં ધર્મને1 નાશ થતે! હોય, ત્યારે તે સ્થળ કે તે 
તરક્રનાં ગમે તેવાં શારીરિક સુખ હોય, પણુ તે નરક સસમાન અનિણ 
જ લાગે છે. ખાકી જેને ધર્સની પરવા જ નથી, ભવબ્રમણુથી ખિજ્ઞતા 
આવી નથી, તેવાં મતુષ્યો માટે તો કાંઇ બોલવાતું નથી. તેવાઓને 
તો! આવા પ્રસંગો આન દની લટરીઓ સસમાન થઈ પડે છે. 

અરે ! આ કાોસાંધ રાજા ખળાત્કારથી પણુ માર્‌ શીયળ ખંડિત 
કરશે, તો! શીચળ ખ 'ડિત થયા પહેલાં જ સારે કોઈપણુ ઉપાયથી 


મ્રાણુ ત્યાગ કરવે। તે શ્રેષ્ઠ છે. સારા આ વિચારને અનેક મહાસુર્ષાએ, 
સહાતુભૂતતિ આપી છે. તેએ કહે છે કે- 


વરં શત્યુન શીછસ્વ, મંમો ચેનાસલત્રતઃ 
રેવત્લ જમતે ચાતિ, નરસ સુ લતત્રતઃ 1૨11 
“મરણુ પાસડું તે ઉત્તમ છે, પણુ શીયળતું ખડન કરવું તે' 


ચોગ્ય નથી. પૂર્ણ -ત્રતવાળા મનુષ્યો ટે દેવપણુ' પાસે છે, ત્યારે ખ'ડિત 
ત્રતવાળા મતુષ્યો નરકમાં જાય છે. મ 


કામી ક'દર્પના હાથમાં મલયસુ'દરી ર્શ્ષ 





આ ટૃઢ નિશ્ચચ કરી સલયસુદરીએ રાન્તને જણાર્વ્યું. મહા- 
રાજ ! ન્યાયનિઇ અને હિતસ્વી રાજાએ! નિરતર પ્રશ્નનું સુત્રની 
માકક પાલન કરે છે. તમારા જેવા ન્યાયી રાજ એ ન્ત્યારે ન્યાયનો 
ત્યાગ કરી સવા આ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરશે તો આ સર્વ પ્રન્તનો 
અનાયાસે # નાશ થયે! સમજે. શું જેનું શરણુ તેનાથી જ ભય ? 
સતીના શીચળનોા વિધ્વ'સ કરનારા પાપી જીવો આ ડુનિયામાં 
પોતાની અપકીર્તિ' ક્ેલાવે છે અને પુનર્જન્મમાં નરકાદિકથી તીવ્ર 
ચાતનાએ ભોગવે છે. સતીના શીચળતું ખંડન કરું એજ પ્રથમ 
જેસરીસિંડુની કેશરા લેવાની માકક કે દૃછિવિષ સપના મસ્તકપરથી 
મણિ લેવાની સાકેક રુર્ધટ છે, તથાષિ કેઈ પાપી જીવ તેવો ગ્રયત્ન 
કરે તો! સતી સ્રીઓ શ્રાપ આપી પોતાના શીયળતતા પ્રભાવથી 
છઆાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે. માટે હે રાજન્‌ | તારે ચેતવાની જરૂર 
છે. તારા નિર્મળ કુળને કલક નહિ લગાડ, તારો વશ વિશાળ છે. 
કુળ વિમળ છે. તું સુણુવાન છે માટે આડું અકાર્ય કરવું તે તને 
કોઈ પણુ રીતે ચોગ્ય નથી. આ પ્રમાણે શામ અને ભેદના પ્રયોગથી 
તે સતીએ રાજાને ઘણ્‌! બાધ આપ્યો, પણુ પથ્થર ઉપર પાણી, 
કામાંધ રાન્ત પોતાના અભિપ્રાયથી પાછે ન હઠંથો. 

“ આ સ્પ્ીતું શીચળ મારે ખળાત્કારે પણુ ખ'ડિત કરવું. તેના 
શીયળની શક્તિથી ભલે તે મને ખાળીને ભસ્મીભૂત ફરી નાંખે. ” 

આ પ્રમાણે વિચાર કરતો કેદ રાન્ત તે અવસરે તે! સલય- 
સુરી પાસેથી નીકળી પોતાના મહેલમાં આવ્યો અને રાજકાર્ય-માં 
કામે લાગ્યો. પણુ તે આનું રૂપ, તેની લાવણ્યતા અને તેના હૃદય- 
વેધક કઠોર શખ્દા તે રાજના હૃદયમાં શક્યની માકક સાલવા લાગ્યા. 

રાન્નના જ્વા ષછી સલયસુદરી પાછી ધર્મધ્યાન કરવામાં 


------------------------------- 


ર૬૬ મલયસુ'દરી ચરિત્ર 
કા ક ડા 





સાવધાન થર્ષ. તેનું સુખકમળ મ્લાન થઇ આવ્યું, તથાપિ શીચળ 
રક્ષણાથે" મરવાને પણુ તત્પર થઈ રહી. 

રાજા વિચારમાં પડચે। કે સ્રીઓને સ્વાધીન કરવામાં ખળર્સું 
કામ નથી. કોઈ પણુ સી તેના ખરા અત:કરણુ પૃર્વક ખળથી 
સ્વાધીન થઈ નથી, પણુ ગ્રેસ, વિશ્વાસ, વિનય, આશા, અને 
લાગણીથી સ્વાધીન થઈ શાકે છે. માટે તેને સ્વાધીન કરવા સાટે 
સારે કળાકૌશલ્ય વાપરવું જઇએ. એસ ધારી તેને સીઠાં વચનોથી 
સમજાવવા સાટે ક્રી કેટલીક દાસીઓને મોકલી અને પોતે ન્તતે 
પણુ અતુકૂળ વચનોથી સમન્તવી; છતાં આ મહાસલીના એક રેસમાં 
પણુ વિકાર ન થયે. તેમજ તેના વિચ્ચારમાં જરા પણુ ફેરફાર ન 
થયે. આતું નામ તે સતી સ્રી અને આજ ખરેખર શીયળત્રત કેવાય. 

રાજા થોડો વખત શાંત રહ્યો. સલયઝુ'ટરીને છ'છેડવાતું તેણે 
સૂકી હીછું. પ્રેમથી સ્વાધીન ડરવા સાટે દેશાંતરથી હે ઉત્તમ વસ્તુઓ 
પોતાની પાસે લેટ તરીકે આવતી હતી, તે તે વસ્તુઓ સલય- 
સુદરીને ભેટ તરીકે સોકલવા લાગ્યે।. 

એક દિવસે એક પોપટ આકાશસાગે ચાલ્યો જતો હતે. તેની 
ચાંચમાં એક સુ'ટર અને પાકુ આચ્રફળ-કેરી હતી. ઘણુ! ભારથી 
તે ફ્ળ ઉપાડવાને શુક અસમથ થયે. રાજા આ અવસરે મહેલની 
ખુલ્લી અગાસીમાં ખેઠો હતે. પોપટ ઉડતો! ઉડતો! તે અગાસી 
ઉપર આવ્યો એટલામાં તેની ચાંચસાંથી તે ફ્‌ળ વછુટી ગયું અને 
રાજાના ખોળામાં આવી પડયુ". 

રાજા તે ફળ પોતાના હાથમાં લઈ વિચારવા લાગ્યો કે આ 
ફાલ્ગુન માસમાં આ 'પકવ આસ્રફેળ ખ્યાંથી ? વિચાર કરતાં તેને 
વાદ આવ્યું કે આ નગરની નજીકમાં છિન્નટક નાસતો પાહાડ છે. 


૧ 
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તેતા અતિ વિષમ અને અર્પ્ ઉંચા શિખરપર સદા ફૂેળા આપનાર 
એક આમ્રવૃક્ષ છે. તે આગ્નપરથી ફેળ લઈ આ શ્ુક ઉડચો! જણાય 
છે અને કૂળના વિશેષ ભારથી તેની ચાંચસાંથી આ ફળા અહીં' પડયું છે. 

આ ફળ હું પોતે ખાઉ કે આ નવીન આવેલી સીને આપુ ? 
અથવા આ અપૂર્વ કળથી તે સ્રીની મારાપર અપર્વ પ્રીતિ જાગૃત 
થશે; માટે તેને જ ખાવા માટે સે!ક્લાવું. આ પ્રમાણ વિચ્વાર કરતા 
રાજાએ નજીકમાં ઉભેલા પોતાના ક્ેવકને આદેશ આપ્યો! કે અરે 
સેવક | આ આસ્રફૂળ લઈ તસે તે નવીન સ્રી પાસે નાએ, તેને 
આ કૂળ આપો અને તે સુકામમાંથી તેને લઈ મારા અતે ઉરમાં 
લાવી મૂકો. બળાત્કારથી પણુ આજે હું મારા મનોરથ પૂરણુ કરીશ. 

સેવકે। આગ્રક્‌ળ લઈ સલયસુ'દરી પાસે આવ્યા. “ આ અગ્નત- 
કૂળ શા પોતે ન ખાતાં આપને પરમ પ્રીતિથી લેટ મોકલાર્ન્યું 
છે.” આ પ્રમાણે કહી તે ફળ મલયસુદરીના હાથમાં મૂકયું". 

વિસ્મય પામી સલયસુ'ટરીએ તે કૂળ તત્કાળ ગ્રડુણુ ટર્યુ. 
અહા! સારો પુણ્યોદય જાગૃત થયો, અકાળે પણુ આ આમસ્રક્ળ 
સને મળ્યું. હવે સર્વ સાર્‌ થરો. મારા શીચળડું અવશ્ય રક્ષણુ 
થશે. આ ગ્રમાણે વિચાર કરતી સલયસુ'દરીને તે સેવકોએ રાજનના 
સુખ્ય અતેઉરમાં લાવી મૂટી. 

રનત પાસે આવી તે સેવકોએ તે ઝુંદરીને અ'તેઉરમાં લાવી 
મૂફયાના સમાચાર ત્માપ્યા. રાજ પણુ રાત્રિની રાહુ નેતો ઘણા 
ક્ષ્ટે દિવસ પુરો કરવા લાગ્યો. 

સલયત્રુંદરી ચિતવવા લાગી. આ કેદર્ષ રાજા વિષચાંધ થઈ 
મને અનેક પ્રકારે કહર્થના કરરે. પોતાનો દુટ અભિપ્રાય પૂર્છુ 
કરવા માટે આજે મને અતેઉરમાં લાવવામાં આવી જણુયા છે. 


૨૧૮ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 


શીયળ રક્ષણુ માટે મારા સ્વાસીએ આપેલી ગુટિકા મારી પાસે 
છે. આજપર્યેત આસ્રરેળના અભાવે તેને! ઉપયોગ મારથી ખની 
શક્ચેપ નથી. આને અનાયાસે તે ફળા મળી ગસુ' છે. માટે હમણાં 
જ તે પ્રયોગ અજમાડું. એમ વિચાર કરી પોતાના ધસ્સીલમાંથી 
-ચોાટલામાંથી ગુટિકા કાઢી આચ્રરસમાં ઘસી કેઈ ન જાણે તેમ 
પોતાના કપાળમાં તિલક ર્યું. 


ગુટ્કિના પ્રયોગથી તે સુંદરી તત્કાળ દિવ્યરૂપધારી સુર્ષ થઈ 
ગચે. પુર્ષરૂપ થવાથી તેને ઘત્‌ આન'દ થયે. નિર્ભય થઈ અતતે- 
ઉરના સ્રુખ્યક્રાર ઉપર શાંત ચિત્ત બેઠે. 





પાતાના સહેલસાં અતિ અદ્ભૂત ર્‌ષવાળા સુર્ષને અકસ્માત 
પ્રગટ થચેલે! કે આવેલે। જણી રાજનની રાણીએ લાં આવી, વિસ્સય- 
પૂર્વક વિકસિત નેત્રે નિહાળી નિહાળીને તેને નવા લાગી અને . 
આપસમાં બોલવા લાગી કે, અહા ! આ દિવ્યપુર્ષ અહી કયાંથી ? 
શું તે પાતાળમાંથી નીકળી આવ્યે1 કે આકાશમાંથી ઉતરી આવ્યે ? 
આતે કેઇ દ્વ છે કે વિદાધર છે ? આ પ્રમાણે બોલતાં બોલતાં 
અને તે પુર્ષને નેતાં નનેતાં, જેમ ચ-દ્રોદયથી સસુદ્રમાં પાણી ઉછળે 
છે, તેમ તે રાણીએના શરીરમાં કામ ઉછળવા લાગ્યો. તેઓનાં 
નેત્ર, મન અને શરીર કામથી વ્યાકુળ થયાં. કૂળવાળાં વૃક્ષને ને * 
ક્ુધાતુર થયેલું વાનરાઓતું ટોળી જેમ ફેળ ખાવા માટે ઉત્સુક થાય 
છે, તેમ રાણીએનાં સન તે પુરૂષ સાથે કીડા ઝરવા સાટે ઉત્સુક 
થયાં. પ્રસરતી સુગ'ધવાળી આસ્રમ'જરી ઉપર જેમ ભ્રમરો આવી 
પડે છે, તેમ તેના શરીર ઉપર, તે સ્ત્રીઓના ટ્ટાક્ષાોનેો સસ્ુદાય 
એકી સાથે પડવા લાગ્યે.. 


આ દિવ્ય સુર્ષને દેખી આખું .અતતેઉર.આ પ્રમાણે વિસ સ્થુળ - 
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થચેકું જણી, વિસ્મય પાસેલા પહેરેદારોએ રાજા પાસે જઇ તે. 
વાત જણાવી. 

રાજા ઉતાવળે ઉતાવળો અ'તેઉરમાં આવ્યો. આવીને જીવે 
છે તો! ધીર, સૌમ્ય, સુખાસીન અને સાક્ષાત્‌ કે'ટરપ હોય તેવે 
રૂપવાન્‌ એક નવીન સુર્ષ દીઠો. તેને જતાં જ રાન્ત બોલી ઉઠયા. 
અરે! આ પુરૂષ કોણુ છે ! મહેલમાં તેણે કેવી રીતે પ્રવેશ કર્યો ? 
આ પ્રશ્ચના પ્રત્યુત્તરમાં રાનનને કાંઇ જવાખ ન મળ્યે. 

રાજાએ સલયસુ'દરીની તપાસ કરાવી, પણુ કેઈ હેકાણે તેને. 
પત્તો ન લાગ્યો. બ્રજુટી ચડાવી શજાએ પ્રતિડારોને પૂછયું. અરે ! 
પેદ્યા આવાસમાંથી લાવીને હમણાં આંહી એક સુહરીને મૂકી હતી 
તે કયાં ગઈ | ગ્રતિહારાએ નસ્રતાથી જણાવ્યુ. દેવ ! તે હમણાં જ 
આ દ્વારપર ખેડી હતી. ખડ્ઠાર ગઈ જ નથી; કેમકે અમે સવે" આ 
સ્રુખ્યદ્રાર પર પહેરો ભરતા બેઠા છીએ. 

દ્રારપાળનાં વચ્ચતો સાંભળી રાના વિચાર કરવા લાગ્યો કે 
ફરોઈપણુ પ્રયોગથી તે સુ'દરીએ જ આ સુર્ષનું રૂપ ધારણુ કર્યુ હોય 
એમ સંભવે છે. વિશેષ નિર્ણય માટે રાન્ત તેને પૂછવા લાગ્યો કે 
અર્‌! તું કેવા છે તે અમને કેહી ખતાવ. 

સલયસુદરીએ જ્વાષ આપ્યો કે, જેવો હું છું તેવો તું શું 
નજરે નઈ શક્તો નથી ? 

રાન્ત ફ્રી વિચારમાં પડયે. આતું સ્વરૂપવિદ્યાધરથી કે સિદ્ધ 
સુરૂષથી વિલક્ષણુ છે. શરીર પરના ચિન્હ કોઈ સામાન્ય સુર્ષનાં 
જેવાં જણાય છે, ત્યારે વેશ તો! સલયસુદરીના જેવો જણાય છે. 
ત્યારે આજ નિણિત થાય છે કે મલયસુદરીએ જ કોઈ પણુ :્રકારે. 
આડું રૂપ પારણું કર્યું જભાય છે. 





ત્ર 
ન્ડ 
ઈ 


મલયસુ'દરો ચરિત્ર 
રાન્ત--સલયસુંદરી ! મારા મતેોવાંછિત ભાવનાને કેઈ પણુ. 
પ્રકારે નહિ કેચ્છતાં તે'જ કોઈ ગ્રયે!ગથી આ રૃપ ધારણુ કયું છે. 
 થ્મરે! સુભટા | શું જુએ છો. અ!તે આ મહેલમાંથી ખહાર 
જાઢી ખીજ આવાસમાં રાખી નજરકેદ કરો. આ અ'તેઉરમાં વધારે 
વખત રહેશે, તો મહાન્‌ અનર્થ પેદા કરરે. 
રાજાનો. હુકમ થતાં જ રાજસુરુષોએ તેને ખહાર કાઢી તજી- 
કના આવાસસાં પોતાની દેખરેખ નીચે નજરકેઠ કરી. 
સલયગુ'દરીને ઘણે હર્ષ થયે.. પોતાના શીયળતું રક્ષણુ થયેલું . 
જાણી તેના આન'દને। પાર ન રહ્યો. તે વિકેષ પ્રકારે ધર્મ ધ્યાનમાં 
સાવધાન થઈ રહી. પે 
આટલાથી જ તેના દુ:ખને પાર આવે તેમ નહોતો કે, ક'દર્ષ 
રાજ તેને છોડી મૂકે તેમ નહોતું. થોડીવાર થતાં જ રાજા તેની પાસે 
આવ્યો અતે અનેક પ્રકારના અતુમૂળ ઉપચારથી પૃછવા લાગ્યો. 
અરે સુ'દરી ! તે સુર્ષતું રૂપ શા માટે અને. ક્યા પ્રચોગથી ' 
ખનાવ્યું' અને હુવે ફ્રી પાછું સ્રીરૂપ કેવા પ્રયોગથી ખનરે ? . 
« આ ગ્રક્ષનો ઉત્તર સલયસુટરીએ સૌનપણાર્પે જ આપ્યો. 
અથાંત્‌ કાંઇ ઉત્તર નજ આપ્યો. ખરેખર એવે કોણું મૂર્ખ સતુષ્ય 
હાય કે પોતાને થચેલે, વિજ્ય તેને સૂકી દઈ, પોતાનો પરાજ્ય 
થાય તેવો રસ્તો! શઝુને ખતાવી આપે. મે 
_ જ્યારે સલયસુદરી તરફથી કાંઈ પણુ ઉત્તર-ન મળ્યો, બારે 
કોધાતુર થઈ રાજાએ તેને ઘણુ! માર માર્ચે. પરાધીન સુ'દરીએ તે 
સર્વ સુંગે સોહે સહન કર્ઝું. આ પ્રમાણે રાજાએ સાર મારવાતું' 
કામ ચાલુ જ રાખ્યુ. નિર્તર મારના પ્રહારથી દુ:ખી થઈ તેણે 
[વિચાર કર્યો ફે, મારે આ સ્થળથી . કોઈ પણુ પ્રકાર: હવે ચાલ્યા 
જવું એજ શ્રેચસ્કર છે. તો જ આ નરક સરખા દુ:ખનો અત 
આવશે. તેમજ પુર્ષતું રૂપ હોવાથી ખીજે ઠેકાણે તેવી રીતને! 
પરાભવ શવાર્તું - કારણુ પણું નહિ જ. ખને. આ 'રાદાથી'. અહી થી. 
“નીકળી જવા સાટે તેણે પ્રસંગ શોધવા સાંડથો. 
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કામી ડ'પ્્તા હાથમાં મલયસુ'દરી 


ન્ટ 


૨% 


એક દિવિસ રાત્રિએ સવે” પહેરદારોને નિદ્રામાં પડેલા તેલ 
દીઠો. આ અવસર વ્નેઈ કોઈ ન જાણે તેવી રીતે તે ત્યાંથી નીકળી 
નગરની ખહાર આવી. સ્રી જતિ હોવાથી તેમજ અતુભવ અને 
સૈયના અભાવે યાંથી ટ્ર નાશી છુટવાની તેની હિમ્મત ન ચાલી. 
આ ડુ:ખમાંથી છટવા માટે છેલ્લો ઉપાચ મરણુને # શરણુ થયું 
ચમ નિર્ણુચ કરી તે એક જીર્ણ ઘરની ભીંત પાસે જઈ ઉભી રહી. 
સરવાથી કે આપઘાત કરતાથી કોઈ પણુ વખત ડુ:ખને। નાશ 
શતે। નથી, પણુ ઉલટું અપ્સ કે રૈદ્ર ધ્યાન ચવાથી વિરેષ પ્રદારે 
ફર્મખ'ધ થાય છે અને તેથી ભવિષ્યમાં તે દુઃખમાં વધારે થતે। રહે છે. 
કર્મઅબ'ધના કારણુને નણુનાર વિવેકી સલયસુ'દરીએ મરવાને 
વિચાર કરતાં ઘણી મોટી ભૂલ કરી છે; પણુ ખરી વાત છે કે ત્યારે 
સતુષ્યો અનેક પ્રકારની સહાન્‌ વિષત્તિમાં આવી પડે છે, ત્યારે 
વિવેક કે વિચારણા ગુમ થઈ ન્તય છે. જાન ભૂલાઈ ન્તય છે અને 
તેથી જ આ વિવેકી મલયસુદરીએ દુઃખથી ક'ટાળી મરણુને શરણુ 
થવું ચો[ગ્ય ધાર્યુ” હશે. 
આવા મણોન્‌ દુ:ખો કે રોગર્પદે ઉપદ્રવોર્મા મનુષ્યો આત્મ- 
ભાન ભૂલી જાય છે; તેનું કારણુ એમ જણાય છે કે તેમનો ધર્મ 
અભ્યાસ, વિવેક કે વેરાગ્ય એ લાંગા વખતને! કે દટતાવાળે હોતેદ 
નથી. તે લાંખા વખતનો અતુભવ અને તે પણુ દૃહતા પામેલે। હૈય 
તો! ગમે તેવી આષક્તમાં પણુ તે પોતાનું ભાન કે ક્ત્ય ભૂલી 
જતે. નથી. આ માટે જ જ્તાની સુરૂપા પોકાર કરી આપણુને ચેતાવે 
છે કે તમે નિરતર સાવધાન થાએ. ક્ષણું ક્ષણે આત્મ ઉપયોગની 
જાગૃતિ રાખો. આખો જીદગીપર્યત તમારા લક્ષને, તમારા કતતવ્યને 
અતે તમને પોતાને ભેદ નહિં. અપ્વેદ દૂહ અજ્યાસ જ તારૂં 
ખરેખર હિત કે રહ્ષણુ કરનાર છે. 





ક 


તદ 
નક 
નદ 


ગલયસુ'દરી ચરિત્ર. 





આ જીર્ણ દીવાલની નજીડમાંજ એક સોઢો તધકુપ નામને 
ગહન પણુ પાણી વિનાનેા કુવા હતો. આવજુખાજી ટ્રતાં ટ્રતાં 
સલયસુંદરીના જવામાં આવ્યો તે કુવાના કિનારા પર ઉભી ઉભી 
વિચાર કરવ! લાગી. 

હમણાં કે પ્રભાતે રાન્તને ખખર પડશે કે તરત તે મારી પાછળ 
અવશ્ય આવશે. મને નાશી ગચેલી ન્તણી રોષાંધરાન્ત વિવિધ પ્રકારે 
સાર સારી મને મારી નાખશે. તેને હાથે સરવા કરતાં આ કુવામાં 
ઝપાપાત કરી આરાધના કે નગૃતિ પૂર્વક પોતાને હાથે મરડું તે 
સને પોતાને શ્રેય જણાય છે. આસ નિર્ણય કરી પચપરસેષિ સત્રનું 
સ્મરણુ કરવા પૂર્વક (સસુદ્રમાં પડયા પછી પહેલાં જેવી રીતે આરા- 
ધન કરી હતી તેવી રીતે) અત્ય વખતની આરાપના ડરી. 

મરવાને! અભિપ્રાય પૂર્ણ થયો! છે, તથાપિ પાતાના પવિ 
સૃહાબળ તર્કનો પ્રેસ કે ભક્તિભાવ ખીલકુલ એછે થયેદ ન હતો. 
છેવટે ડુદ્વને એળ'લો આપતાં તેણે જલાવ્યું કે-- 

એ વેરી રુદદન્વ! સારા સ્તેહી ખધુવર્ગ તરક્થી વિચોગણુ 
બનાવી તે'જ સતને હુ:ખતા ભાજનર્‌પ કરી છે. નિ:સીમ સ્નેહવાળા 
ગ્રિયતસ અહાખળની સાથે પણુ તેજ વિયોગણુ કરી છે. એ ટુદૈવ ! 
તારાસાંજ સુખટુ:ખ આપવાની કોઈ અપૂર્વ ગુસ શક્તિ રહેલી છે; 
તો તુંજ મારા પર પ્રસન્ન થઈ ને અન્યજન્સને વિષે પણુ મને મારા 

પ્રિયતસને। મેળાપ કરાવી આપઝે. 

હે વનદેવીએ ! અતે વનવાસી પશુ, પ“ખીએ ! સારો સ્વાસી 
સહાખળ કોઈપણુ સ્થળે તસારા જેવાસાં આવે તો તેને સારા છેવટના 
નમસ્કાર પૂર્વક જણાવશે કે વિચાપગણુ અને દુ:ખ સહન કરવાને અસમર્થ: 
કૉચર, અલયસુંદરીએ આ કુવાસાં. ઝં પાપાત કરીને પોતાના પ્ાણુને 
ત્યાગ કર્ચ છે અતે અન્ય જન્મમાં પણુ તમને સળવાની રાહ જેલી રહી છે- 


અ'ધ્રકુવામાં વિચોગીને! મેળાપ. ર૩ 





આ ત્રસાહુ દૈવને એલલોા અને વનદેવી આદિને ભલામણુ 
કરી તે અધ કુવામાં ઝપાપાત કરવાને સલયસુદરી તૈયાર થઇ 
રહી છે અને છેવટતું પ'ચપરમેછિમ'ત્રનું સ્મરણુ કરે છે. 





પ્રકરણ ૪૧ સુ. 
અશશ્રકુવામાં વિચાગીને! મેળાપ. 


--ડ્ડ્ડ-- 
૯-૬-૮૬ 


અમૃત્રિમ પ્રેમતા ત'તુ, વિચાગીની શોપમાં છેવટે શરણું પર્યત 
લ'ખાય છે. ખરા પ્રેમીએ પોતાના પ્રેમપાત્રની પાછળ પ્રાણાર્પણુ 
ટર છે. સુખે સુખી અને ડુઃખે દુ:ખી, સુખમાં આગળ અને દુઃખમાં 
પાછળ ચાલનાર ખરા પ્રેમીએ છે. આક્ત, વિપત્તિ, વિચોગ ફે 
દુઃખના અવસરેજ પ્રેમીઓના પ્રેમની, સ્તેહીઓના સ્નેહની અને 
ફાગીએના રગની ખખર “ડે છે. સંકટ આવે નાશી જના- 
રાએ।, સ્વાર્થ સે” પલાયન થનારાએ અને દુઃખ આવે દગે દેના- 
રાએ પ્રેમી નથી, સ્તેહી નથી, પણુ રોમ, સ્નેઠ, કે રાગને બાને 
પડદા પાછળ રહી ફેપ્લી ખાનારા ગીધડાં, શ્રાન, કે શીચાળીઓઆં છે. 
સહાખળને પ્રેમ અકૃત્રિમ હતો. સલયસુંદરીની આક્‌ત ટૂર 
કરવા, તેની શોધ માટે રાજવેભવને ત્યાગ ડરી એકલે! નીકળી 
ડયા હતો. તે ધારત તો બીજી અનેક રાજકુમારીઓરનું પાલિગ્રડુણુ 
કરી શકત, તેનો પ્રેસ અત્યારના પામર જીવોના જેવો! નહેતે ઝે 
એક લૈંયાત સ્રીને રોવરાવીને બીજ સ્રી કરી બેસે. બ્રીતું મડદું 
હેજી સ્મશાને પણુ પહોંચ્યું ન હોય તે પહેલાંતે રાતી પાઘડી 
ખાધી ખીછી સ્રીની સાથે સબ'પ નિર્ણુચ કરી ખેસે. ખરેખર આવા 





જ્ર્૪ મલયસુ'દરી ચરિત્રિ. 


વિષયાંધ અને સ્વાર્થ.સાધક 'સાધુએના કરતાં સ્રીઓને તેમના પ્રેમ 
માટે હેજારવાર ધન્યવાદ આંપવે। ઘટે છે કે ગમે તેવી સ્ત્રી તેના 
ધણીની પાછળ છ કે ખાર સાસ પર્યત તેતા પ્રેસને સ'ભારે છે; 
ઉદાસીન રહે છે, ઉદ્ભટ વેશને। ત્યાગ કરે છે, સરસ આહાર તજે 
છે, તપશ્ચર્યા કરે છે અને ઘણી ઝુલીન કાંલાએ યાવત્‌ જીવનપર્ચ-ત 
અન્ય સુર્‌ષનેો સ્વીકાર નહિ કરતાં ખ્રદ્યાચર્ય, પાળે છે અને તપ, જપ 
આદિ કિચાએ કરી આખી જીદગી પર્સધ્યાનમાં પસાર ડરે છે. 

સલચસુદરીની શોધમાં સહાબળને લગભગ આક વર્ષ" થવા 
આવ્યુ હતુ; છતાં કોઈ ઠેકાણે તેના સમાચાર પણુ મળ્યા નહિ તેથી આજે 
ત્તે નિરાશ થઈ ગચો। હતો. રસ્તાનો ચરિશ્રસ, ક્ષુધા અને તૃષાથી તે 
કટાળી ગયો હતો અને હવે ને તેની કાંઈપણુ ખખર ન મળે તો તેની 
પાછળ પ્રાણુ અર્પણુ કરવો! એ છેવટના નિર્ણયપર આવ્યો હતે. . 

સ'ધ્યા વખતે આજેજ તે સ્ાગરતિલકે ખર પર આવી રહ્યો 
હેતો. રસ્તાના વિશેષ પરિશ્રમથી આગળ ને જતાં થોડીવાર પહેલ્ષાં 
જે દીવાલની એથે સલયસુટરી થોડીવાર ઉભી હતી, તેજ દીવા- 
લના પાછલા ભાગ તરક મહાખળ સુઈ રહ્યો હતે. 

પરિશ્રમથી તે થાકી ગચે। હતે; છતાં પ્રિયાને વિયોગાસિ એટલે। 
ખધે। તેને સ'તસ કરતો હતો કે તેથી જરા માત્ર પણુ નિદ્દા આવલી 
નહોતી. તે સુતો સુતો એજ વિચાર કરતે હતો કે હવે મારે તે સુંદરીની 
શે્‌ધ ક્યાં કરવી ? કેમકે સાટાં મોટાં શહેરો, જ ગલે, પહાડો, ગુફાએ! 
અને રાનેો વિગેરે અનેક સ્થળે હું ફરી વન્ચો છું. તે સર્વ સ્થળે 
ઘણી ખારીકાર્ધથી સે' તેની શોધ કરી છે; તથાચિ તેને! કાંઈ પણુ 
પત્તો મળ્યો નથી, હુવે શેપધ કર્યા વગરતું આ શહેરજ ખાકી છે. પ્રભાતે 
અહોં તેની તપાસ કરીશ. આવા વિચારમાં સહાખળ ગુ'થાયો! હતો 
સ સકા કા કાકડ તે 


૧. પામરે।--અથવા વિષયના ભિખારીઓ. 


અ'ધડુવામાં વિચોગીનો મેળાપ. ૨૨૫ 


ત્યાં દૈવઉપાલ'ભના છેવટના મલયસુ'દરીના શબ્દો તેના કણુંગોચર 
થયા. તે વિચારમાં પડચે. અડ ! આ અપૂર્વ શખ્દો મારી પ્રિ- 
યાના સરખા કોઈ દુઃખી સુ'દરીના છેલ્લા મરણુસ્ૂ્રક સ'ભળાય છે. 
હું ત્યાં જાઉ અને તેને મળુ, તેને ક્લાસ! આસું” અને ખની શકે 
તતો તેતું દુ:ખ દ્ર કર્‌, ઈત્યાદિ વિચાર કરતો સહાખળ તરત જ 
ઉભો થયો જે દિશા તરક્થી તે શખ્દો આવતા હતા તે દિશા તરક 
રાયે. દોડતાં દોડતાં તેણુ મોટે અવાજે જણાવ્યુ. સુંદરી !સાહુસ 
નહીં કર. તુ' મરીશ નહિ. થોડો વખત વિલખ કર, વિલ'ખ કર. 

સહાખળના આ શખ્દો કાનપર પડે તે પહેલાં તો અ'ધ- 
કુવામાં મલયસુંદરીએ 'ાહામ કરીને ઝંપલાવી દીધું. 

સહાખળ પણુ કાંઈ કાયર નહોતો, તેમ તેનો સ્તેઠ પણુ કાંઈ 
આછો ન હતો. જેને માટે રાજ્યવેભવ મૂકી આવી પધિક્વૃત્તિ 
સ્વીકારી હતી, તે પ્રિયા હુવે કાંઈ છેટી નહતી. અર્થાત્‌ થોડા જ 
હાથને આંતરે હતી. તેને માટે તે કાંઈ વાર લગાડે તેમ ન હતું. 
સલયસુંદરીની પાછળ સહાબળે પણુ તેજ કુવામાં પડતું મૂક્યું. 

કુવામાં પડ્યા પછી સહાખળે હાથના સ્પર્શથી તપાસ કરી 
તો! પોતાની પહેલાં પટેલે! સુર્ષ ગાઢ મૂર્ચ્છામાં પડયો હતો. તેને 
ટૉંધ્કે વિશેષ વેદના થતી હતી; છતાં મ'દ મદ સ્વરે તે એટકું 
ખોલતો હતો કે, મતે સહાખળનોા મેળાપ થન્ને. 

સહાબળ વિસ્મિત થચે.. પોતાના હાથથી તેનું શરીર દબાવવા 
લાગ્યો; થોડીવારે મૂર્ચ્ઝા વળતાં તેને ચૈતન્ય આવ્યું. 

સહઢાબળ વિચારમાં પડયો કે, આ સુરૂષ મને સ'ભારે છે જે 
મારા નામાવાળા કોઈ ખીન્ત સુર્ષને યાદ કરે છે. તેનો નિર્ણય 
કરવા માટે મડાબળે તેને જણાવ્યું કે સાટુસિક ! તું કોણુ છે ? 


૪. 


એને કુવામાં તે" શામાટે ઝ'પાપાત કર્ચા ? 


રર્દ સલયસુ'ઢરી ચરિત્ર. 





સલયાસુંદરીએ સહાખળનેો શખબ્ટ ઓળખ્યો, તેણે જણાવ્યું 
, તસે કોણુ છો ? મારી પછાડી કુવાસાં પડેવાતું તમને શું કારણુ 
હેતું. વિગેરે મારે પણુ સુછવાતું છે, પણુ તે સર્વ વાત આપણે 
પાછળથી કરીશું. પ્રથમ તે! સારા કપાળસાં રહેલું તિલક તસે તમારાં 
શુ'કથી ખગાડી નાખો એટલે સારા પુણ્ચોદયથી પ્રાતત થચેલા પુરૂષ 
આગળ સારૂં સર્વવૃત્તાંત હું નિવેદિતિ કરૂં. 

સહાખળ આ વાતને] મર્મ સમજી ગયો, પોતાના નિછ્ચુ 
તથી-શુ'કથી તેનું ભાળ મદિત કર્યું કે, તરતજ તે પુરષ સ્તીરૃપે 
થઇ ગયે. અર્થાત્‌ સ્દલયસુદરીતું સ્વાભાવિક ર્‌પ પ્રગટ થયું. 

આ અવસરે કુવાની ભી'તના એક પોલાણુમાં રહેલા સર્ષે 
પોતાની ફ્રણા ખહાર કાઢી. તેની ફૂણા ઉપર તેજસ્વી સણિ 
હોવાથી તેના તેજ્થી ઝુવાસાં પ્રકાશ થયો. વિચોગી દપતીના 
તારામેલન સાટે પ્રકાશ કરી, સપે ભવિષ્યમાં થનાર ઉદયની 
આગાહી ખતાવી. પ્રિયાને નિરખવા માટે ઉદ્છે્િતિ થયેલા 
3હામળે મણિના પ્રકાશની મદદથી પોતાની પાસે ઉભેલી ભલય- 
સુ'દરીને દીઠી. તેને જેઈ સહાખબળ બોલી ઉઠયો. અહા ! શું આજે 
વાદળ વિનાની વૃષ ! જેની શોધ સાટે ભસી ભસમીને થાકી ગયો, 


છતાં કોઈ ઠેકાણે નહિ જણાચેલી સુરી આજે વિષિચોગે અ'ધ- 
કુપમાં મળી આવી. 


સલયસુદરી--એ વિધિ ! જેનો વિચોગથી સાથે દુ:ખના 
ડુંગરી ઉગ્યા, જેના સેળાપની આશા સૂછી આજે સરણુતું શરણુ 
લીધું છે, તે સ્વાસીનો આસ અકસ્માતૂ મેળાપ થયો તે સારા 
અહેોભાગ્યની નિશાની છે. આ પ્રસાણે બોલતાં દ પતી પરસ્પર લેટી 
પડયાં નેત્રમાંથી હર્ષાકૃનો પ્રવાહે છીટચો. 

સ્પ્ટાબળ--ગ્રિચા ! આજપર્યેત તારે સર્વ વૃત્તાંત સને જણાવ. 


હ 


૪ 


અંધકુવામાં વિચાગીનો મેળાપ. ર્રછ 





સહાબળના આદેશથી સલયસુદરીએ ડપતા શરીરે, ફુ:ખિત 


“2 ૨* 
હૃદયે અને ઝરતા અશ્રપ્રવાડે અતુભવેલે। સર્વ વૃત્તાંત નિવેદિત કર્યો. 

આ વૃત્તાંત સાંભળી મહાખળને ઘણું દુ:ખ ઘયુ'. તેના નેત્ર- 
ગાંથી આંસુને પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો. હા | ઢા ! દેવી! શું આવાં 
હુ:ખનેપ અતુભવ ફરવા માટે જ તારો જન્મ થચો છે ! તું આવા 
શઅસહ્ય ડુ:ખાર્ણૂવસાં પડી ! સુકુમાર અને ભોગને ચોગ્ય શા શરીર 
તે આ ડ્ુ:ખ કેવી રીતે સહન કર્યા ? અથવા ખરી વાત છે, કરેલ 
કર્મ અડુલવનેદ ન્યાય કે/ઇથી પણુ ઉલ્ક'ધત કરી શકાતેોદ નથી. 

સુદરી ] સાર્થવાહે લઈ લીધેલ આપણે પુત્ર હાલ કયાં છે ? 

સલયસુદરી---સ્વાસીનાથ ! તે સાર્થવાહે અજ નગરમાં કોઈ 
"પણુ સ્થળે પુત્રને મૂક્યો! છે, પણુ ચોષ્કસ ઠેકાણા સિવાય તે બાળક 
આપણુને કેવી રીતે મળી શકશે ? 

સહાખળ--આ કુવામાંથી ફોઇપણું પ્રકારે ખ્ડાર નીકન્યા 
“છી તે જુમારની તપાસ કરીશું. 

સલયસુદરી--મારા વિયોગ પછીથી આપે કેવી રીતે દિવસે 
પસાર કર્યા. સહામળે ભીલ્લરાન્તને જીતી આવ્યા પછીથી આજ 
પર્થતને! પોતાનો અતુભવેલે સર્વ વૃત્તાંત જણાવ્યો 

આ પ્રમાણે અન્ચે!ન્ય વાર્તાલધ્પર્પ અમૃતથી થુતિપુટને તૃપ્ત 
કરતાં રાત્રી પૃણુંઃ થઈ પ્રભાત થયુ. 

કેટ્લાક વખત પછી પહેરેગીરા નગૃત થયા. તપાસ કરતાં 
રાજાએ સોંપેલ નવીન પુરૂષ જેવામાં ન આવ્યો તરતજ રાત્તને 
ખબર આપી. અનેક સુર્ષોને સાથે લઈ પગલે પગલે તપાસ કરતાં 
રાન્ન છેવટે ઝુવા ઉપર આવી પહોંચ્યો. કુવામાં તધાસ કરતાં આ, 
સેર્ષ ખન્ને તેવામાં આવ્યાં. રાજને ઘણુ વિસ્મય થયે. તે વિશ્વા" 


* ક ઇ-------૫.૦. 


ર૨૮ :. સલયસુ%રી ચરિત્ર 
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રવા લાગ્યો કે, આ સુરૂપ તેનો કોઈ પ્રિયસબ'ધી જણાય છે. મલય- _ 
સુંદરી તેની સાથે વાતાલાપ કરી રહી છે. તેમજ તેતું સ્વાભાવિક 
સ્વરૂપ પણુ અહોં પ્રગટ થયું જણાય છે, 

અહા! શું આ પુર્ષતું અદ્ભુતર્પ છે! તેનું સૌભાગ્ય ! તેડું 
ચૌવન ! આ ખન્નેનો સચોગ પણુ યોગ્ય છે. વિધ્રિપણુ ખરેખર 
વિદ્ઠાનજ છે કે આ ખન્તેનો અતુજુળ સચોાગ સેળવી આપ્યો છે. 
સ્વર્ગમાં રહેલ દેવ દેવીની માકક કે રતિ અને કામની સાટ્ક આ 
જેડુ શોલે છે. આ લોકમાં પણુ આ ખન્નેનો જન્મ. સફળ છે. 
વિગેરે વિચાર કરતાં તે ક'દધાધ કહપરાજાએ કુવામાં રહેલાં દ'પતીને 
જણાવ્યું કે, “ હું તમને અભય આપુ છું તમે બન્ને જણુ કુવા- 
માંથી ખહઠાર આવે. આ રન્‍જી સાથે ખાંધેલી માંચીઓ .ઝુવામાં 
સૂકેવામાં આવે છે તેના ઉપર તસે ચઢી ખેસે[. એટલે હું 
તમને ખહાર કેઢાવું છું. ” 
 અલયસુદરીએ સહાખળને જણાવ્યુ. પ્રિય ! આજ ક'ટષરાનત 
વિષયાંધ થઈ મારે પગલે પગલે અહીં આવ્યો જણાય છે. આ 
કા્માધારાન્તએ મને ઘણા દિવસ સુધી કદર્થના કરી ફુ:ખ આપ્યું 
છે. મને મોટો ભય રહે છે કે તે સારા પર આસપષ્ત હોવાથી 
આપને સારી નાખશે... ફે - 

સ્પ્હાખળ--કાંતા ! જે આ ઝુવામાંથી કોઈ, પણુ પ્રકારે હું" 

અહાર નીડળીશ તે! પછી તેને. ઘાટ ઘડવાના સજ ઉપાયો શોધી 
કાઢીશ અને પછી. નિર્ભય થઈ સ્વદેશ જઈશુ; સાટે ભય નહિ કૅર. 
એક માંચીપર તું ચઢી બેસ અને- ખીજીપર હું ચઢી બેસું .છું- 
._.. સલચઝુદરીએ આજ્ઞા .સાન્ય- કરી. ખન્ને જણુ, એક . એક ' 
સાંચીપર ચઢી ખેઠાં. રાજાએ તે માંચીએ ઉપર ખેચવા [ માટે સેવ- 
કને આઝ્તા આપી.. રાજના ઉચ્છેટ માટે જ જાણે! પાતાળસાંથી સર્પ: 


અ'ઘકુવામાં વિચેપ્ગીસે! સેળાપ. ર્શ્હ 

કરંડીઆ ખહાર કાઢતા હોય તેમ ઉંચે ખે'ચતાં ખને માંચીઓ 
કુવાના કાઠાં નજીક આવી, એટલે સલયસુદરીની માંચી રાજાએ 
પણેલી ખહાર કઢાવી. 
“ શહાળળની માંચી કુવાના કાંઠા નલ) આવેલી દેખી સહા- 
ખળને નેતાંજ શાન્ત વિચારમાં પડયો. અહા | આવા નિસીમરૂપ 
લાવણ્યતાવાળો જુવાન પતિ જેણે સ્વીકાર્યા છે તે સ્રી ઘણી તાડના 
કરવા છતાં પણુ ખળેલા અંગારા સરખા રૃપવાન્‌ મારા સન્સુખ 
પણુ જીએ ખરી કે ? ન્યાંસુધી આ સુર્ષ જીવતે છે ત્યાંસુધી આ 
સ્રી.મારી ઈચ્છા કરેજ શાની? ખરી વાત છે મણિની પગ્છા 
પત્થરતા સમાગમ ડરવાની હોય જ નહિ. ત્યારે શુ ટેરવું ! અરે, 
શુ કરવાને! વિચાર શા માટે ટરવે। ! છેલ્લે ઉપાય અજમાવી રેવે।. 
આમ નિર્ણય કરવાની સાથેજ સહાખલની માંચીત# દોર પોતાના 
હાથમાં રહેલી તલવારથી તરત જ કાપી નાખ્યા, દોર કેપાતાની 
સાથેજ સહાખળ પાછે કુવામાં જઇ પડચે.. મહાખળને કુવામાં પાછે 
નાખ્યો જાણીને તેની પછાડી સલયસુદરી ઝંપાપાત કરવા દોડી, 
પણુ રાજાએ તેને જેરથી પકડી રાખી અને ઘણી મહેનતે તેને 
ખાંધીને રાન્ત પોતાના મહેલમાં લઇ ગચેા. 

મેહેલસાં લાવી રાન્તએ તેને પૂછ્યુ, સુદર ! તે કેપણુ હતે! ! 
તેનુ નામ શુ છે! તે તને કેવી રીતે મળ્યો! ક્યા ગામને! રહે- 
નાર છે! ઈત્યાદિ અનેક ખુલાસા મલયસુ'દરીને પૂછ્યા, પણુ તેણે 
તે સ'ખ'ધી કાંઈપથુ ઉત્તર ન આપતાં કેવળ રૃહન જ કર્યાં” કયું, 
ભોજન પણુ ખીલકુલ ન લીઘું અને કેવળ મરવાને જ ઉદ્ઠ'ડ્તિ 
ચઈ રહી. કેટલીકવારે તેણે, રાજને જણાવ્યું કે, ને હું તે સુર્ષને 
ટેખીશ તોજ ભોજન કરીશ. 

રાનએ વિચ્ચાર કર્ચો કે તે પુરૂષને બડ્ાર કાઢવાથી મને 








૨૩૦ મલયસુ'રી ચરિત્ર 
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જાયદો શુ' ? ભલે ખે ચાર. દિવસ ભૃ'ખી રહે. છેવટે માર્‌ ક્હેયું 
માન્ય કરશે, તે પુરૂષ અહીં હમે તો મારા સામુ પણુ જેનાર 
નથી. તેમ આ અતઃસુરમાં આને રાખવી તે ચોગ્ય નથી. ક્ટાચ 
પૂર્વની માક્ક સુર્ષ થઈ જરે તોઃ આખા અ'ત:સુરતે ખગાડશે. 
ઇત્યાદિ વિચારથી ચારે ખાજુથી સજખૂત, જીના અવાવર્‌ એક 
મહેલમાં ટ રાખવામાં આવી અને તેનાં કરતો પોલી- 
સને ક રો સૂકી દીધો. રાજ્ત્યકાર્યાથ્રેચ રાન્ન સભામાં ગયો. 

 ત્રિયપતિ કુવામાં શુ કરતા હશે? તેમાંથી બહાર 


ષ્ન્વી શતો મળર? ઇત્યાદિ વિચાર અને રૂદન કરતાં સલયજુંહ- 
રીએ તે દિવસ પૂૃરણુ કર્ચો. 





પકરણ _ ૪ર સુ. 
સી સપષ્ડ'શ. 
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સલયસુંદરીને જે સ્ુકોમમાં રાખવામાં માણો હલી, તે. રાજ- 
કેદીને પુરવાનું એક કારાગ્રહે-અ “ધીખાતું. હેતું. તેની પાસે કોઈ પણુ 
દાસ 'દાસી' ન હતું: કેવળ તે- મહેલ ખહારઃ આજીખાજુ સિપાઈએ। 
ફરતા હતા. રાત્રિ થઈ અધકાર ચારે તરક ફેલાયો. પાણી વિના 
જેમ માછલી. તરફડે, - તેમ! 'પતિવિયેપગથીઃ દુ:ખીણીઃ મલયસુંદરી 
જમીન પર આમતેમ આળોટવા લાગી. તેને કોઈ પણુ રીતે તે 
સ્થળે: રાતિ ન પડી: કાંતો પ્રિય આવીઃ સળે અતેઃ કાંતો. જાઈ ગ્રકારે 
જીવિતવ્યઃ ઉંડી જાચ: આજ વિચાર -કરતીઃ આમઃ તેસ” આબોટવી 
હલી, તેવામાં . તે અવાવર સ્થાનમાંથી એક .ભેચ- કર. ક :સપેૈ 
આવી. સલંયસુંદરીસે' ડશ' દીધો. પી 


કારાસહુમાં સપષેડ“શ. ૨૩૬ 


* શ્મરણુ છુરી ચીજ છે. મલયસુંટરી એક્દમ ખછુમ પાડી ઉઠી. 
અરે! આ મારા પગે રુટ સર્પ વળગ્યો છેં. આ પ્રમાભુ બોલતી 
રેવ, ગુરૂ્તું સ્મરણુ કરવા લાગી. 

સલયસુંદરીની ચીસ સાંભળી ચાિકો દોડી આવ્યા. તેમસે 
એક ભય'કર સર્પ મલયગુંદરીને પગે વળગેલે। દીઠો. હથીઆશથી 
તે સર્ષને તેઓએ મારી નાખ્યો અને તત્કાળ રાન્નને ખખર આપી 
કે સલયસુંદરીને સપડ'શ થચે। છે. વિષયસ્નેહી રાન્ત આકુળ વ્યાકુળ 
થતે। ઉતાવળે! ઉતાવળે ત્યાં આવી ઉલે. 


રાજાએ તરત શહેરમાંથી મ'ત્રયાદીએને બોલાવ્યા, ભ'ડાર- 
માંથી જડી ખુટ્ટી અને મણિ આદિ સર્પ:તું ઝેર ઉતારવાનાં સાધનેદ 
મ'ગાવ્યાં. તે સર્વને। પ્રયોગ પણુ તત્કાળ કરવામાં આવ્યો. છતાં 
જરાં માત્ર પણુ ઝેર ઉતર્યું” નહિ, પણુ ઉક્ટું ઝેર વૃદ્ધિ પામ્યું 
અને થોડા વખતમાં આખા શરીરમાં ઝેર વ્યાપી ગર્યું. હળવે હુળવૅ 
ઈદ્રિઓઆની ચેણ( ખ'ધ “પડી અને કેવળ મ'દમ'દ શ્વાસોશ્વાસ શરી- 
રમાં વહેવા લાગ્યો. મ'ત્રવાદીએ મ'ત્ર ભણીને થાક્યા. મણિ અતે 
જડીખુટ્ટીએ પલાળો પલાળી, છાંટી છાંટી સર્વ થાક્યા પણુ ઝેર નજ ઉતર્યું. 

આવા સ'કટમાં આવી પડેલી મલયસુંદરીએે નહિ જેઈ શકે- 
તાથી રાત્રિ પણુ ત્યાંથી ચાલી ગઇ; છતાં તેને સજીવન સ્થિતિમાં 
આવેલી ન્નેવા માટે સૂર્ય ઉદયાચળ પર આવી ખેઠે।. 

શાજના કરેલા સર્વ ઉપાય નિરયક ગયા. તે નિરાશ થયો 
છેવટમાં ટૉંઈક સારી આશ્રાથી ઉદ્ઘાષણા ટરાંવવા પૂર્વક શહેરમાં 
પડથ વગડાવ્યો કે, સર્પના વિષથી મૂર્છા પામેલી મલયસુદરીને 
જે કોઈ સજીવન કરશે તેને હું મારો રણુરંગ નામનો હાથી, 
શજકન્યા અને એક રશ ઈનામ તરરીકે આપીશ. 





ર૩૨ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 
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આ પડહુ આખા શહેરમાં ફર્યો પણુ કોઈએ તેનો સ્પર્શ ન 
કર્યો. યારે ઝટ રાજા વિશેષ નિરાશ થયે. એટલામાં એક વિદેશી 
સુરૂષે આવી તે પડહુ સ્પર્શ્યા અને ઉદ્ઘોષણા ખ'ધ રખાવી સર્પષું 
ઝેર ઉતારવાનું ઘણા ઉત્સાહથી કષુલ કર્યુ”. રાજયુરૃષો તેને 
સાથે લઇ રાન પાસે આવ્યા. 


રાજસુર્ષોએ જણાવ્યું. મહારાજ ! આ સુર્ષ વિષ પ્રતિકાર 
કરવાને તૈયાર છે. રાજાએ જરા વિશેષ નીહાળીને તેના સન્સઝુખ 
નેયુ, જેતાં જ તે સુરૂષતે ઓળખી લીધો. હા! આતે તેજ 
સુર્ષ છે કે જે કુવાની અ'દર સલયસુંદરી સાથ્રે મે દીઠો હતો. 
અરે ! તેવા અ'ધકુપમાંથી તે કેવી રીતે નીકળ્યો હશે ? સવથી 
હણાચેલે। એવે। કોણુ મનુષ્ય છે કે મારી આજ્ઞા સિવાય તેસે ખહાર 
કાઢે! તે અધકુપમાંથી પોતાની મેળે નીકળવું તે તો અશકચ જ 
_ છે. ઈત્યાદિ વિચાર ડરતા રાજાએ પોતાતું કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે 
કોધના આકારને ગોપવી, કાંધકે હુસતા ચહેરે જણાવ્યુ. સત્યુરૃષ ! 
હું સલયસુદરીને સજીવન કર. સજીવન થતાં રણુરગ હાથી, રાજ” 
કેન્યા અને એક દેશ હું તને આપીશ. 


તે સુર્ષે જણાવ્યુ. રાજન ! સને તે વસ્તુઓની કાંઈ જરૂર 
નથી ફક્ત 'તે મલયસુ'દરી સ્રી ને સને આપો તો હું હમણાં જ 
તેને સજીવન કરૂં. 


આ શખ્દો સાંભળી રાજ વિચારમાં પડચો. અરે! જેને માટે 
આટલા" દિવસથી હેરાન થાઉં ૪%, તેને માટે રાત્રિ દિવસ સુખે 
નિદ્રા ' આવતી નથી અને જેને સાટે' આ સુર્ષને મે કુવામાં ફેકી 
દીધો હતો, તે સ્રીને સજીવન -થયા પછી આ સુરૂષ લઈ જાય તે! 
પછી આ સ્ત્રી સજીવન થાય તો પણુ ઠીક 'અને ન થાય તો પણુ 


ફારાગૃહુમાં સર્પડ'શ. ર૩૩ 





ર. 


ટીજ. કેમકે તે સ્રી મારા ઉપચેગમાં તે॥ કાંઈ તજ આવેને ! આ 
જરિદાથી રાજા થોડો વખત તે. સૌન રહ્યો, પણુ થોડીવારે કાંઈક 
વિચાર કરી જવાખ આપ્યો કે હે સુત્યુર્ષ ! આ સ્ત્રીને સજીવન 
કર્યા પછી મારં ખતાવેલ્રું કાર્ય ને તું કરી આપીશ તો. આ સ્ત્રી 
તને આપી દકશિ. ર 


સહાખળે વિચાર કર્ચ કે સત્ત્વવાન્‌ મતુષ્યોને અશકય શું છે ! 
રાનન જે કહેશે તે કાર્ય કરી આપીને પણુ હું મારી સીને લઈ. 
ચાલતો થઇશ. ઇત્યાદિ દૃઢ નિણુંહચ કરી તેણે રાજાને જણાન્યુ- 
શાજન્‌! તમે જે કાર્ય ખતાવશે તે કાર્ય કરી આપીશ. 

રાન્તએ તે સ્રીને સજવન કરવાનો આદેશ આપ્યો. સહાબળ 
શાન્ત સાથે મલયસુંદરી પાસે આવ્યો. આ અવસરે સલયસુંટરીના 
આખા શરીરમાં ઝેર વ્યાપી ગયુ' હતું અને ગાઢ સૂર્છામાં પડી 
હતી પોતાની વહ્લભાની આ અવસ્થા દેખી તેનુ' હૃદય ભરાઈ 
આવ્યુ, ઘણી મહેનતે બશ્ચ પ્રવાહે રોકી રાખ્યો. 

સેહામળ--નરેદ્ર | આ સ્રી સર્વથા પ્રાણુ રહિત થઇ હય 
તેમ જણાય છે. તેના શરીરની ચેછા તદન ખ'ધ પડી ગઈ છે. 
શ્વાસોશ્રાસર્ડું હલન ચલને પણુ જણાતું નથી, છતાં રહું મારો 
ગ્રયત્ન કરી ભેઉં. તમે અહીં પવિત્ર જળના છટકાવવાળીં એક 
સાંડલું ખનાવે! અને સર્વ માણુસોને અહીંથી ખહાર જવાની આજ્ઞા કરે. 

રાન્નના આદેશથી રાજસુરૂષાએ તરત જ જળઇછ'ટકાવ કરી 
એક પવિત્ર માંડયું ખનાવ્યું. એટલે સહાખળે રાન્ત પ્રસુખ સર્જે 
સતુષ્યોને તે સુકામ ખહાર બેસવાની કરજ પાડી, 

એકાકી ભહાબળે વિષ વારણુ કરવાને! પ્રચોગ શર્‌ કર્ચે.. 
મળ આલેખી મત્રાર્ચનાદિ વિધિ કરી. થોડો વખત ધ્યાન પરી, 


૨૩૪ મલયસુ'દરી ચરિત્ર 





'ન્‍-૯૦૭૦૦-નનઝ-૦૦૦૧૦૦-ત૯૫ 





મહામત્રનું સ્મરણુ કરી, પોતાની કમ્મરમાં રહેલો! મણિં ખહાર કાઢી. 
નિર્મળ પાણીથી તેનું પ્રક્ષાલન કર્યું” અને પછી તે પાણી સલય- 
સુંદરીના નેત્રો પર છાંટચું. તેની અસરથી હળવે હળવે તેનાં તેતે! 
કાંઈક ખુલવા લાગ્યાં. થોડીવારે સુખ પર પાણી સૂક્ચુ', તેથી ધીસે 
ધીસે શ્વાસ પાછો વળ્યો. અતુકમે આખા શરીર પર પાણી છાંટચુ 
અને થોડું પાણી પીવરાવ્યું, આ સણિના પાણીની એટલી ખધી 
તાત્કાલિક અસર થઈ કે થોડા જ વખતમાં કુમારના આને 
સાથે સલયસુંટરી બેઠી થઈ 


પોતાની પાસે મહાખળને ખેઠેલે સેઈ સલયસુ'ઢરીના અન- 
દનો પાર ન રહ્યો. તે કુમારની કૅ[ટે વળગી પડી અતે હર્ષના 
આંસુ વરસાવતી બોલવા લાગી. ગ્રિંયતસ ! તે અ'ધકુપમાંથી તૈ. 
કેવી રીતે નીકળ્યા! અને સને કેવી રીતે સજીવન કરી ? 


સહાખળ--ગ્રિયા ! રાજાએ માંચીની રન્‍્ત્જુ છેદી નાખવાથી. 
હું માંચી સહિત કુવામાં પડયો. સાંચી સાથે હોવાથી મને વિશેષ. 
પીડા ન થઈ. હું જ્યારૈ કુવામાં પડયો, ત્યારે પેલો! સર્પ પણુ 
ત્યાંજ હત. મણિના પ્રકાશથી કુવાની સર્વ ભીંતો મેં તપાસી લીધી, 
તો જે ઠેકાણે સર્પ" ખેઠો હતો તેજ ઠેકાણે એક દ્વાર મારા નેવાર્સા 
આવ્યુ. ત્યાં આડી શીહ્લા લગોવેલી હતી. ત્યાં ગુસે દ્વારે હોવાની 
શ કાથી સુણ્ના પ્રહારથી તે શિલા મે” નીચી પાડી. એટલે સર્પ 
અવળા સુખ કરી તે ગુહામાં આગળ ચાલવા લાગ્યો. સે' પણુ 
સાહસ કરી તે દ્વારમાં પ્રવેશ કર્યો. કે સપ પણુ મસાલ' પક્ડ- 
નારની સાફ્ક આગળ વધ્યો. સે” નિર્ણુચ કર્ચો કે આ સુરગ કોઈ 
પણુ ચોરના ગુસસ્થાન તરિકે છે. તે આતું સખ્ય દ્રાર પણુ 
આગળ અવશ્ય હોવું જેઈએ. વળી આ સર્પ” પણુ મસાલ પક્ડનાર 


ડારપ્સૃહમાં સષડ'શ. ૨૩૫ 





સેવકની માકક આગળ ચાલે છે, તો અવશ્ય મારાં પુણ્ય હજી 
જાગૃત છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતો. હું આગળ કેટલીક ભૃમિ 
ગયેઇ તેટલામાં સપ અકસ્સાતૂં કોઇ સ્થળે નાથી ગયે. તેથી 
શુષ્દામાં અધકાર વ્યાપી રહ્યો. અધકારમાં પણુ આગળ શ્વાલતાં 
સામે એક પથ્થર સાથે હું અક્ળાયો-ભટકાયો એટલે તે પથ્થર 
ઉપર નેરથી પાટુને પ્રહાર ડર્યો. તેથી તે સુરંગતુ' દ્રાર ખુલી ગયુ. 
દ્વાર ખુલતાં જેમ ગર્ભાશયમાંથી જીવ ખહાર આવે છે તેમ હું તે 
ક્રારમાંથી ખાર આવ્યો અને પુનમ થયો હોય તેમ હું પોતાને 
સાનવા લાગ્યો. કરી જીવનને મને વિશ્વાસ આવ્યે. સર્પના લીસે!- 
ટાતે જેતા હું સાવધાનપણે ત્યાંથી આગળ ચાટ્યો. થોડક ડ્ર 
જતાં એક શિલા ઉપર ઝુંડાછુ' કરી બેઠેલા તે સર્ષને મે દીઠો. 
નાગદટમની વિદ્યા વડે તે સર્ષને વશ કર્ચ, અને તેના મસ્તક પરની 
મણિ ઉપયોગી ન્તણી લઈ લીધી. 


પાટાડથી ઉતરતી નદીના નજીકમાં રહેલા શમશાનમાં આ 
ગુષ્દા હોવાથી મને ખાત્રી થાય છે કે તે ચોરની જ ગુષ્ટા હોવી 
જેઇએ; પણુ તે ખ'ધ અને અવાવર્‌ હોવાથી ચાર મરણુ પામ્યો હરે 
એમ ધારી તેજ શિલાવડે તે ગુષ્ટાતું દાર પાછ'' સે: ખ'ધ કર્યું. 


આ રાજા તરકેથી મને અન્યાય અને અનર્થ થશે એમ 
જાણુવા છતાં પણુ તારા વિરડને નહિ સહન કરી શકવાથી હું ત્યાંથી 
સિદ્ધો શહેર તરક વળ્યો. શહેરમાં આવતાં જ જાણે તને સજીવન 
કરવાનું મને નિંમત્રણુ થતું હોય તેમ પડ્ડુ વાજ્તો સ'ભળાચે।. 
લોકેને મેં પડડુ વજાવવાનું કારણુ પૃછચું. તેઓએ તારા સર્પઃ- 
ડેશ થયાનો વૃત્તાંત મતે જણાવ્યો. શટલે મે' પણુ તરત જ તે પડહનોા 
સ્વીકાર ડર્ચો અને સર્પ પાસેથી લીધેલા મણિવડે મે” તને સજીવન કરી. 





ર્ગ્હૃ મલાયસુ'દરી ચરિત્ર 





ગ્રિયા! આ રાના પાસેથી સેં વચન લીછું છે કે સલયસુંદ્રી 
મને આપવી. સાટે હવે તારે જરા પણુ અસૃતિ ન કરવી મને 
“નિશ્ચય ખાત્રી છે કે તને રાન્ત મારે સ્વાધિન કરશે 


આ સમાચારથી અમૃતથી સીંચાચેલી હોય તેમ મલયસુંદ્રી 
અત્યત શાંતિ પાસી. 
સહાબળે રાજને અ'દર બોલાવી ૩લ્યું, કે મેં આ સ્ત્ીને 
સજીવન કરી છે, તમે આવીને જીએ. રાન્ત અદર આવ્યો તે 
સ્વસ્થપણે બેઠેલી અને મહાખળ સાથે વાતચીત કરતી સલયસુંદરીને 
"રીઠી. સલયસુંદરીને ન્નેતાં જ રાન્ત પ્રેસાવેશથી પરાધીન થયે! અને 
સસ્તક ધુણાવી બોલવા લાગ્યો. અહા ! શું આ પુર્ષનું સાસર્થ્ય ! 
જેના જીવિતની ખીલકુલ આશા ન ઢુતી, તેને અમારા સુખની 
સાથે આણેુ જીવિતટાન આપ્યું. 
રાજા--ે સત્યુર્ષ ! તમાર્‌ં નામ જું છે ? 
સહાખબળ--મારર્‌ં નામ સિદ્ધપુરુંર છે. 
રાજા--સિદ્ધપુરૂષ ! આ સ્ત્રીએ કાલે ખીલકુલ ભોજન કર્યુ 
તો તેને જે ચોગ્ય હોય તે તસે લોજન કરાવે. 
સિષ્ટપુર્ષ--શ્કરાસિશ્રિત ઉકાળેલું દ્ધ લાવે. 
રાજાનો હુકમ થતાં સેવકે સર્વ, સામગ્રી તૈયાર કરી લાવ્યા. 
સહાખળે પોતાને હાથે સ્દલયસુદરીને લોજન કરાવ્યું. 
સિદ્ધપુરૂષ--હુવે સને રજ આપો. તમારં બોલેલું વચન પાળો. 
“હું મારી સ્રીને લઇને મારા દેશ તરકટ જાઉં. સૂર્ય, સેઘ અને 
સસુદ્રની સાટ્ક ઉત્તમ પુરૂષો બીલકુલ મર્યાદા એલ'ઘતા નથી. 
સોતાનું બોાલેથું વચન નહિ પાળી જે રાજાએ સર્યાદાતું ઉલ ઘન 


ઝ્ઝ્ 


૨ છે, તે અવશ્ચય- પાતાના! અને તેના આશ્રિતોને નાશ કરે છે. 


“તથી 


૧૯? 


ઉ 


કારાગૃહમાં સપર. ૨૩૪ 





સત્યતાને ખાતર પ્રજાએ પણુ રાજાને સમજાવ્યો રાજન્‌! 
આ સ્રી સિદ્ધને સાંપવી નનેઈએ. આપે બોલેલું આપતું વચન. 
સત્ય કરું “ઈ એ અને ડુ:ખી દંપતીને સુખી કરવાં ન્‍ેઈ એ. 

આ વાત રાન્તને બીલજુલ રચતી નહાતી. તે સમીવૃક્ષની 
સાટ્ક અ'તરમાં ગાઢ કોપાનળથી પ્રન્‍્વલિત થઈ રહ્યો. થોડો વખત 
મૌન રહી અન્ય અન્ય વાતે માં તે વાત જુલાવવા લાગ્યો. 

રાજ--સિંદ્ધયુર્ષ! આ સ્રી સાથે તમારે ટાંઇ સખ'ધ છે ? 

સિદ્ધપુર્ષ--હા, તે મારી ગ્રિય પત્તિ છે. દૈવચોગે તે 
મારાથી વિષુટી પડી હતી. 

રાન્ત--તસે તમારા કહ્યા ઝુજખ મારં એક કાર્ય કરરી આપે. 
માર્‌ મસ્તક નિર'તર ડુ:ખ્યા કરે છે, પીડા શાંત થતી નથી. પછિ- 
વૈદ જણાવ્યું છે કે કોઈ ઉત્તમ લક્ષણુવાન્‌ પુરૂષ મળી આવે, 
તેને ચિતામાં જીવતે આળવામાં આવે, તે ચિતાની રાખ મસ્તક 
ઉપર લગાડવામાં આવે, તે! મસ્તક પીડા શાંત થાય. અદ 
ઔષધ મતે લાવી આપો. 

સકડાખળ આ ચશખ્રાો સાંભળી વિચ્ચારમાં પડ્યો. ખરેખર ! 
આ રાજા સલયસુદરીમાં આસપ્ત થયો છે અને તેથી તેને લેવા 
ખદલે મને માસ્વાને ઈચ્છે છે. પોતાના આ ડુછ આશયથી પહેલાં 
જ તેને કોઈ પણુ કાર્ય કરી આપવાનું વચન મારી પાસેથી માંગી 
લીધુ છે. ન્તે હું આ તેનું કાર્ય નિ કરી આપું તો તે મારી સરી 
સતને આપશે નહિ. આ કાર્ય પણુ મરણુ પામ્યા સિવાય કરી શકું 
અશકય જણાય છે. કેટલીકવાર વિચાર કરી સાહસ અવલંખી તેણે જણાવ્યું. 

રાજન્‌! આ ઔષધ સધી તમારે કાંઈ પણુ ચિતા ન 

ઢરવી. આવું રુર્લભ ઔષધ પણુ હું તમને મેળવી આપીશ. કાર્ય" 





૨૩૮ મલયસુ'દરો ચરિત્ર. 

થવાથી સને મારી સ્ત્રી પાછી સોંપી દેજે અતે સુખે રાજ્ય કરજે 
દુછ્ટ પરિણામવાળે રાજ કાંઈકે હસીને ટ બોલ્યો. સહે ।પકારી 

સિદ્ધ ! તમે શું કહા છો ? મારે વિશ્વાસ તમને નથી આવતે ? 

" આઝાર્ય સિદ્ધ કરી આવ્યા એટલે તરત જ તમારી સ્ત્રી તમને સોંપી દશ. 

ર આ પ્રમાણે કહી ખન્નેને જીઠા જુઠ્ઠા મકાનમાં રાખી ક્રતેદ 

-જખુત ચોકીપહેરો સુકી હર્ષ પામતે! રાન્ત પોતાના મ'દિરમાં ગયે. 








પ્રકરણ ૪૩ સુ. 


પસે પિછે- 22 
"6૭ગ્ન્ડિ 


ખળતીચિતામાં મહાખળ. 


૦૦૦૦૮... 
““-“-:“-2 


પ્રેચીઓને પ્રેમથી જે આનદ સળે છે તે આનદ કરતાં 
“વખતે શેક પણુ હજારગણે। થાય છે. હુ:ખની સખ્યા ગણુનાતીત 
છે. મનને દાહ અસહ્ય છે. વચન તે બોલવાને અસમર્થ છે, ત્યાજે 
ઔચાર્‌ પરાધીન શરીર વિરહુથી ફુબ“ળ થઈ તેના સેળાપ સાટે 
“અગ્નિસાં પણુ ચાહામ કરી ઝ'પલાવે તે! તેમાં આશ્રચર્ચ શું ? 


સહામળે રાજાને કહેવરાવ્યું કે, શ્સશાન ભૂસિસાં લાકડાને 
“એક સોટો ઢગલે કરાવો. તમારા અલૌકિક ઔષધ સાટે ખીજ 
ઉત્તમ લક્ષણુવાન્‌ મતુષ્યના બદલે હુ'જ ચિંતામાં પ્રવેશ કરી સૃવ- 
કની રક્ષા લાવી આપીશ. 


રાજાના આનદનો તો. પાર ન રહ્યો. જેપતું હતું ને વેદે 
'અતાવ્યું. ટાઢા પાણીએ ખસ ગઈ. સહાખળનો આદેશ સળતાંજ 
રાજાએ અનેક ગાર્યાએ ભરી લાકડાં સ્મશાનમાં મોકલાવ્યાં. આ 
'વાત આખા શહેરમાં ફેલાઈ, લોકો હાહારવ કરવા લાગ્યા. અરે ! 


બળતી ચિતામાં મહાબળ ૨૩૯ 





આવા નિર્દોષ સુર્ષરત્નનો વિનાઅપરાધે શન્ત નાશ કરે છે. શુ 
જીવતાં ખળી સુવેલા મતકની રાખથી તે માથાના વ્યાધિ જતો 
હશે! રાજાને કોઈ ખીનેજ ગૂઢ વ્યાધિ છે. ર 

સહાખળ કુમાર અ'તિમ અવસ્થાને! વેશ પહેરી સ'ધ્યાસમચે 
સ્મશાનમાં આવ્યો. અને રાજ્સુભટો તેની આન્દુખાજ્ડુ ઉભા હતા. 
ખેદ, દયા અને આશ્ચર્યથી હન્તરો લોકોની સેદની ભરાઈ ટતી. 

આ વૃત્તાંતની સલયસુદરીને ખખર મળતાંજ તેને ઘણું દુઃખ 
થચુ'. તે પોતાને ધિક્કારવા લાગી કે આ મારા જન્મને અને શરી- 
રની સૌ'દર્યતાને પ્રિક્કાર થાએ. આ પરાકમથી નરરત્નને અનર્થની 
આક્તમાં પાડવામાં દું અનેકવાર નિસિત્તસૂત થઈ છું. હે નાથ! 
તસે હમણાંજ એક, મહાન્‌ વિપત્તિનો પાર પાસ્યા છે. તેટલામાં 
વળી આ ખીજી તેનાથી પણુ અધિક આપત્તિમાં ડર્યાં આવી પડચા. 
સારા એક પામર જીવના ખચાવ ખાતર અનેક જીવોને ઉષકારી 
તમારા પવિત્ર આત્માને તમે શા સાર્‌ જેખમમાં નાખો છે ? 
# શજ્સપુર્ષો તમતે પકડીને અગ્નિમાં પ્રવેશ કરાવશે તે 
ડુ:સડુ અગ્નિમાંથી તમે કેવી રીતે નીકળી શકરો।? પ્રિય ! 
જીવતાંજ અગ્નિન્વાળામાં પડેલું તમારૂં શરીર અગ્નિદાહની પીડાને 
કેવી રીતે સડન કરશે ? તમે અહોં આવીને મને શામાટે મળ્યા? 
અને સર્પગ્ડશથી ડસાચેલી અ પાષિણીને શામાટે સજીવન ફેરી. 
તસે અહીંથી બીને ઠેકાણું ચાલ્યા નએ, તમારા શરીરને ખચાવે।. 
હું આ પાપી રાતના હાથમાં કરી ક્સાવાની નથી; પણુ તમે. 
અડોંથી ટ્રર થતાંજ આ રેડધી જ્વદો કરી મારા આત્માને પર- 
લોકમાં મોકલી આપીશ. ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે ધિક્કાર, એળ'ભા, 
પશ્ચાત્તાપ, શિક્ષા અને વિલાપ કરતાં તથા નેત્રવારિથી પ્રિયને 


જલાંજલિ દેતાં સલયસુ'દરીએ પ્રતિત્તા ઠરી કે હું ત્તયારે મારા 





૨૪૦ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 


સ્વામીને નજરે દેખીશ, ત્યારે લેોજન કરીશ. શ્મશાનમાં આમતેમ 
ફેરી એક સ્થળે ચિતા રચવા સાટે મહાખળ કુમારે રાજસુર્‌- 
ષોને આજ્તા ડરી. 

કુમારતું શૌર્ય સૌદર્ય અને સાહસ જેઈ ર'જીત થયેલા 
પ્રજાના અનેક આગેવાન મનુષ્યો, કાંઇક ડુ: ખિત અને કાંધકે કોધિત 
થઈ રાજા પાસે આવી વિગ્તસિ કરવા લાગ્યા. રાજન્‌! આ મહાન્‌ 
અન્યાય થાય છે. રાખના ખાનાથી પરોપકારી સિદ્ધ પુરૂ્ષતે આસ 
પશુની માફક સારવેો કેઈ પણુ રીતે યોગ્ય નથી. આમ કરવા 
કરતાં તેની સ્ત્રી પાછી ન આપતાં તેને જીવતો જ જવા દેવો 
એ વધારે ચોગ્ય છે. 

રાજા--પ્રજાજને ! આ સિદ્ધપુર્ષના જનનાં તે સ્રી મારા 
સન્સુખ તો જતી નથી, પણુ માર્‌ નામ સુદ્ધાં લેતી નથી. તેમ 
તત સ્રી વિના સને ખીલુલ ચેન પડતું નથી; એટલું જ નહિ પણુ 
તે સ્રી વિના મારો આત્માં આ શરીરમાં ટકી શકશે જે કેમ, તેની 
પણુ મને શકા છે. “હા ! વિષચાંધતા. હા ! નિર્લજ્જતા. હા ! 
નિર્બળતા? પ્રજાજનોએ દીર્ઘ નિ:શ્ાસ મૂક્યો. 

રાન્ત--હું આવી રીતે સક્ટમાં પડયો છ. માટે મારો કોઈ 
પણુ ઉપાય નથી. જીવાજી પ્રધાન બોલ્યા. પ્રજાગણે ! આ' વાતમાં 
તમારે વચ્ચે પડવાની _ જરર નથી. આ સ'બધમાં તમારે કાંઈ પણુ 
ન બોલવું. સિદ્ધ મરતે હોય તો મરવા દો. શું તેને માટે આપણુ 
રાજાને આપણુ આવા સ'ક્ટમાં પડેલો ન્નેદફું ? 

: _ ગ્રધાનનાં આ વચને। સાંભળી પ્રજાગણુ ઉદાસ . થયો. સા 
આપસમાં બોલવા લાગ્યા. અહા ! જ્યાં રાજા પોતે પાપમાં મવૃત્તિ 
કરવાવાળો હૉય અને પ્રધાન રુ્ુદ્ધિ આપનાર હોય, ત્યાં ન્યાયની 
આશા શાની ! ત્યાંની પ્રન્નને સુખ ક્યાંથી હોચ ! જે રાજાએ ને 


ખછાતી ચિતામાં મહાબળ. ર૪૬ 





પાતાના મન પર આવત્લેો પણુ અ'કુશ નથી, અનેક સ્રીએ છતાં, 
વિષયવાસનાની શાંતિ નથી અને સુત્ર સુત્રીની માટ્ઝ માનેલી પ્રજાની 
પાયમાલી કરવા ઇચ્છે છે, તે રાજાએ રાન્ત્ય કરવાને લાયક નથી,તેએ માં 
રાન્તપણાની ચેપગ્યતપજ નથી. તેએ ને પ્રજાએ પદભ્રદ ફરવા નનેઈ એ. 


અહા! એક સ્ત્રી માત્રને માટે ક્ષારના દભથી-રાખના ખહાનાથી 
આવા પુર્ષરત્નનેો જે વિનાશ કેરે છે તે ડુર્ુ દ્વિએના મસ્તક પર 
નિશ્ચે ક્ષાર જ પડશે. આ પ્રમાણે અન્યોન્ય બોલતા, મનથી ડળ- 
કેળાતા લેકે પાછા ફરી પોતાને ઠેકાણે આવ્યા. 

સહાખળ કુમાર લોકોના હાહાશ્વ વચ્ચે સુભટોથી વિટાયેલો 
ચિતા પાસે આવ્યે. 

ચિતા ઘણી જ ઉચી અને પહોળી રચવામાં આવી ઢતી. 
લાકડાની કાંઈ ખોટ નહોતી. કદાચ ચ્ચિતામાંથી નજર ચુકાવી આ 
ચાલ્યો ન નય એ આશયથી ચિતાની ચારે ખાજી રાજના 
સુભટો કરી વળ્યા હતા. 

સહાબળ ચિતા પાસે આવ્યો, ત્યારે લોકોના હૃદયમાં 
રોકામ્નિ પ્રગટ થયો, પણુ ન્યારે તેણે ચિતામાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યારે 
તે ચોાકાસ્િ જશુ અશ્રર્પે ખડાર આવ્યે!. શર્થાત્‌ લોકો રડવા 
લાગ્યા. રાજ્યુરૂષપાએ ચિતાની ખાળી લોકોના શરીરમાં દુ:ખાગ્નિ 
સાધે અગ્નિ સળગાવ્યો. ભડભડાટ શખ્ટ ટેરી ચિતા સળગવા લાગી. 
તેની «વાળા આકાશમાં લ'ખાવા લાગી. આટલી અગ્નિ છતાં ચિતામાં 
પ્રવેશ કરેલા રાજકુમારના સુખથી નીકળતો સિત્કાર જેટલે પણુ શખ્ટ 
«્્યારેન સ'ભળાયો, ત્યારે લોકે તેના ધીરત્વની પ્રશ્ન'સા ડરવા લાગ્યા. 

જ્યારે ચિતા સંપૂર્ણ બળી રહી, ત્યારે રાજસુર્ષા ત્યાંથી 
પાછા કૂરી રાતન પાસે આવ્યા અને સર્જ વૃત્તાંત * નિવેદિત કચેદે 


૨૪૨ મલયસુ'દરી ચરિત્ર 





આજની રાત્રિએ રાજા તથા જીવા પ્રધાનને સૂકી આખા શહેરના 
લોકોને પ્રાચે સુખે નિદ્રા ન આવી. લે!કોએ સિદ્ધતું સરણુ અને રાજાને! 
અન્યાય, આ ખે વાતને। વિચાર કરતાં કદથી રાત્રિ પસાર કરી. 

પ્રભાત થતાં જ સાથે રાખતે! સોટો પાટલે લઈ ખન્તર વચ્ચે 
થઈ રાજસ'દિરે તરફ જતો, તે સિદ્ધપુર્ષ લોકોના જવામાં આવ્યો. 
સિષ્ધને દેખી લેકે વિસ્સચ-પાસ્યા. લોકોના આન'દતેદ પાર ન રહ્યો. 
તેએપએ જણાવ્યું. સિહ્ધપુર્ષ ! આ તસારે સાથે શુ છે? તસે 
અહોં કેવી રીતે આવી શફકેચા ? 

સટાબળ--રાન સાટે તે ચિતાની રાખ લેઈ આવ્યે! છુ" 
આ પ્રમાણે, ઉત્તર આપતો સહાખળ રાજમદિરમાં આવ્યો. રાજાની 
પાસે રાખને પાટલે! સૂકી ચિષ્ધે જણાવ્યું. રાજન્‌! તે ચિતાની 
આ રાખ છે, ફૂર્લભસાં દુર્લભ ઔષધ આ છે. હવે તમારી ઈંચ્છા- 
સુસાર જેઈ એ તેટલી તમારા માથા ઉપર નાખે, જેથી તસારા 
સસ્તકેને વ્યાધિ શાંત થાય. 

રાજા--સિદ્ધપુર્ષ ! હું ચિતાગ્નિમાં કેસ દગ્ધ ન થયો ? “ આ 
હેકાણે, સરલ થવાતું કાસ નથી, શઠ” પ્રતિ શાઠચ ડુર્યાતૂ” આ 
ન્યાચને ચાઠ કરી જહાબળે જણાવ્યું. 

સિદ્ધપુરૂષ----રાજન્‌ ! હું ચિતાની અર ખળીને ભસ્મભૂત 
થચેપ હેતો. મારા આવા દૃઢ સત્ત્થથી ખે'ચાઈ રેવેો! મારી પાસે 
આવ્યા. તેઓએ એ ચિતાને અષૃતતું સિંચન કર્યું” તેથી હું ફરી 
સજીવન થચે।. સજીવન થઈ તમારે માટે આ રાખતું પોટલું ખાંધી 
હું અહીં આવ્યો છું. રાજન્‌ ! આ રાખ ગ્રહણુ ડરો. તમાર્‌' બોલેલું 
વચન પાળે. અને મારી સ્ત્રી મને પાછી સોંપી ઘો. 
 શાજા વિચારમાં પડચો કે ખરેખર આ કોઈ પૂર્ત છે. 
, સુભટોની નજર ચૂકાવી ચિતા અહાર રણો જણાય છે અને સુભટોએ 





બળતી શિત્તામાં મહાખળ. ૨૪૩ 


ક. વા કક 
ખાલી ચિતા સળગાવી દીધી છે. દેવતા કેવા અને વાત શી ? આ 
સર્વ તેને'પ્રપ'ચ છે. શ્રિતામાં ખળેલો મનુષ્ય ટ્રી પાછે સજીવન 
થાયજ શાને! ! કેટલાક ગુણાનુરાગી મનુષ્યોએ કહો કે, રાજદ્રોહી 
સતુષ્યોએ કહા, મલયસુંદરીને ખખર આપી કે સિદ્ધપુર્ષ રાખતું 
ચ્ાટ્કુ] લઈ જીવતે પાછે. આવ્યો છે. 

આ ખળરથી સલચસુંદરીના હર્ષના પાર ન રહયો. ભહામળને 
મળવાને અતિઉત્ક'ઠિત થયેલી મલયસુ'રી રાજસુર્ષોની સાથે રાજ- 
સભામાં આવી હર્ષ ઘેલી સુંદરી મહાખળને મળી. સભામાં જ 
એરદાત મેળવી તેણે મહાળઈને પૃછયું. હે નાથ! ચિતામાં 
ગ્રવેશ કર્યા છતાં પણુ આપ કેવી રીતે પાછા આવ્યા ? 

સહાબળે મદ મ સ્વરે જણાવ્યું. કાંતા ! હું પેલા અધ 
ઝુવામાંથી જે સુરગને રસ્તે થઈ બહાર નીકન્યો. હતે, તેજ ઝુર- 
અના #૨ ઉપર એે' આજીગાકુ ભેદી ચિતા ખડકાવી હુલી અને 
ચર્મ પોક્ષાણુ સ્ખાજ્યું' હેતું. ચિતામાં પ્રવેશ કર્યા પછી «મારે ચિતા 
સળગાવવાર્સા આવી ત્યારે તે સુરંગતુ દ્રાર ઉઘાડી-શિલ્ષા દૂર કરી 
ફુ અદર ગયો. અને અંદરથી દર પાછુ અપ કર્ઝુ. જ્યારે 
ચિતા પૂર્ણ સળગી રહી અગ્નિ શાંત ચગ્રો, ત્યારે હળવે હળવે તે 
દ્વાર પાછુ મે' ખોલ્યું. આજીખાજી કોઈ મારા દેખવામાં ન આવ્યું, 
લારેટુ સુરંગથી નહાર નીકળ્યો અને રક્ષાનું પોટલું ખાંધી અડી આવ્યે(. 

આ ગુસ વાત તારે ઓલકુલ પ્રકાશિત ન કરવી. કેમકે આ 
૪ રાજ મારાં છિદ્રો સ્‍તેયા ૪ કરે છે. 


૬ પતી તઃ ચીત ક્ર્તા નેઈ શાન્ત તેમની પાસ અ 
ત્ર નૈ વાત* ન ભ જ્યા 
અને અડાળળને કહેવા લાગ્યો. 


ન 


સિદ્ધ આ તમારી સીને તમે લોજન કરાવે. કાલે તેશીએ 
ઓલડકુક ખાધું નથી. સ્િટ્ધે સલયસુ'દરીને લોજ કશવ્યુ'.: વેધન. 
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રર્ચા ખાદ સહાખળે રાજાને જણાવ્યું. રાજન સે તસાર્‌' કાર્ય કરી 
આપ્યું છે. હવે તસે તસાર્‌' વચન પાળે. સને રજ આપો કે 
સારી સ્ત્રીને લઈ હું મારા દેશ તરક ચાલતે! થાઉ. 

રાજા ગભરાચે!, હે હવે શું ઉત્તર આપવે તે તેને સુજયું' નહિ. 
સલચસુંદરીને સૉંપવી તો! તહિ જ. ત્યારે ના પણુ ન પડાય. તેથીં 
તેો। પ્રન્તની ઈતરાજી ઉત્પજ્ઞ થાય. ઇત્યાદિ કારણોથી નજીકમાં બેઠેલા 
જીવા પ્રધાનના સન્સુખ જેઈ સહજ ઇસારે કર્યો. 

મ'ત્રીએ થોડો વખત વિચાર કેરી રાનની સરજી અતુસાર 
સહાખળને જણાવ્યુ. સિદ્ધુર્ષ ! ! તસે રાજાતું એક કાર્ચ કરી 
આપ્યું. ખરેખર ! તમે ઘેર્ય્વાન્‌ અતે સાહસિક છે તો એક બીજી 
"પણુ રાન્નતું કાર્ય કરી આપો. 

આ શહેરના નજીકમાં એડ છજીજ્ઞટ'ક નામનો પહાડ છે. 
તેના એક વિષમ શિખરની પછાડીની ખાજીમાં-ઉપરતું શિખર અને 
જમીનને! નીચો ભાગ તેના વચલા ભાગમાં નિર'તર ફૂળ આપનાર 
એક આસશ્રવૃક્ષ રહેલું છે. પૂર્વ દિશા તરકથી તે શિખરની ટોચ 
ઉપર ચઢડાય છે. કારણુ કે પશ્ચિમની કે ખીજી કેઈ પણુ ખાજીથી 
તે ઉપર ચડવાને માર્ગ નથી. તે શિખરપરથી આંખાને લક્ષ કરી 
તેના ઉપર પડતું મૂકયું. તે આંખાનાં ફળો લઈ ત્યાંથી નીચે જમીન 
ઉપર પાછુ પડતુ મૂકવું અને તે ફળો રાજાને લાવી આપવાં. 
સિદ્ધ! આ કામ ઘણું વિષમ છે, છતાં તમારા જેવા સાહસિક 

સુર્ષથી તે ખનવા ચોગ્ય છે. અમારા સહારાજાને તિરંતર પિત્તની 
"પીડા રહ્યા કરે છે અને આ આગ્નક્ળ ખાવાથી તે પિત્તની પીડા 
શાંત થશે મ” વૈદોનું ક્હેયું છે 

પ્રધાનના આ શાખ્દો સાંભળી કમાર વિચારમાં હયા” કે 
-આ આદેશ અતિ દુષ્કર અને ક્ષુદ્ર છે. આ ઠેકાણે સારી કાંઈ ધણુ 


છિન્નટ'કના શિખરપર ૨્૪ષ 





સતિ પણાંચતી નથી. આ કાર્યમાં સાર્‌] મરણુ થવાનો સ'ભવ છે; 
તથાપિ કેઈ વિધિના ચથોગથી આ ક્ષુદ્ઠ આદેશ મારાથી ખની આવે 
તે! જીવિતવ્ય અને સ્રી ખન્નેની પ્રાત્તિ થશે. માટે આ કાર્ય પણુ 
ફરી આપવું. અહીંની પ્રજાને ચાહુ-પ્રેમ મારા તરક્‌ વિશેષ છે. 
રાજાની નિચ વૃત્તિથી તેના તરક્ની પ્રજનની પ્રીતિ ઉઠતી જાય છે 
અને મારા સાહસથી તે પ્રીતિ મારા તરક હળલી આવે છે. આ 
પણુ એક મારા વિજયની નિશાની છે. પત્યાઠિ વિચાર કરી સાહસ 
ધરી સહાળળે જણાવ્યુ. મંત્રી] આ રાજાનું કાર્ય હુ' કરી આપીશ; 
શ્ણુ વારવાર તમારા વચને।ને ફેરવતાં હવેથી તસે અવશ્ય વિચાર 
કરશે।. નહિંતર આતું પરિણામ વિશ્વારવા જેવું જ આવશે. આ પ્રમાણે 
ગ્રધાનને તથા રાજને જણાવી ભહાખળ તરત જ આસનથી ઉલ થયે।. 





દ પ્રકરણુ ૪૪ સુ 
ત્ત્ડ્- 
ઇિન્નટ'ડકના શિખરપર. 
-ડઝ્સ્ડ્- 
સાહસથી ગમે તેવાં કાર્યો સિદ્ધ થાય છે. સાહસમાં પ્રખળ 
મયત્ન છે. સાડુસમાં ઉત્સાહુ છે. સાહસમાં વીર્ય છે. સાડસિકેોનએેો 
અનેક મનુષ્યો આશ્રય કરે છે. ટુ'કામાં કહીએ તે! સાહસમાં સર્વ સિદ્ધિ છે. 
દુઃખના સુરથી દથિતાના નેત્રમાંથી અશ્રૂધાર પડવા છતાં 
સહાળળ છિન્તટક નામના પાટાડ સન્સુખ ચાલવા લાગ્યો. સાહ- 
સિકો સ્વાર્થ સાધવામાં વિલ'બ કરતા નથી. આ વેળાએ પણુ 
સહાખળની પછાડી સખ્યાખધ મનુષ્યો પહાડ તરક જતાં જણાતાં 
સરતા. ખરેખર 'સ્વોમીના પ્રેમ કરતાં પણુ ગુણાનુરાગનેો! પ્રેમ 
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સતુષ્યોસાં અધિક હોય છે.' હજારો લેકોના આશ્ચર્ય અને ખેદ 
વચ્ચે અહાખળે પાહાડે ૫૨ ચડવું શર્‌ ક્ઝુ”. જેમ જેસ સૃહાખળ 
પહાડ પર ચડેતે! ગચો, તેમ તેમ લોકોના હદયમાં શોકે પ્રગટ થયે; 
"પણુ રાજા તથા પ્રધાનના હૈંદયમાં આન'ટની ઉર્ચિએ ઉછળતી હતી. 
ઉટ્યાચળ પર સૂર્ય જેમ આરૃઢ થાય છે, તેસ પહાડના 
શિખર પર સહાબળ આરૂઢ થયે(. રાજના સેવકે પણુ તેની પાછળ 
ચડયા. શિખરની ટોચ પર કુમાર ચડી રહ્યો, એટલે રાજપુર્ષે 
સહાખળની નજીક જઈ નીચે ટ્ર દેખાતો આશ્રવૃરક્ષ તેને ખતાવ્યો!- 
“આ જી'ટગીમાં ન્યાયપૂર્વક સે' કાંઈ પણુ શુભકર્મ ઉપાર્જન 
કર્ઝું' હોય તે, તેના પ્રભાવથી આ માર્‌ સાહસ સકળ થજે” આ 
પ્રમાણે બોલતા રાજકુમારે તેઆચ્રવૃક્ષને લક્ષસાં રાખી લે।કેના હાહા- 
રવ વચ્ચે વીજળીની માફક પર્વતના પછાડીના ભાગ તરક ઝ'પાપાત કર્ચ. 
પહાડના શિખર પરથી વેગમાં પડતાં જ સહાખળ તેતું' અહિત 
ચિતવનારાના પુણ્ચરાશીની માફક અદશ્ય થઈ ગયે. 
અરે ! આવે અન્યાય ! આડું રાન્તનું ઘોર પાપ | આવુ 
પરસ્ત્રી લપટપણુ ! નિર્દોષ મનુષ્યને આવા ઘાતકી મારથી માર- 
વામાં આવે છે ! તે બિચારા સિદ્ધના હાડકાનાં 'પૃથકૂ પૃથક્‌ ચુરેચુરા 
થઈ ગયા હશે ! હવે આ રાન્તતું અતે રાજ્યનું આવી ખન્યુ” 
વિનાશકાળે વિપસ્તિ બુદ્ધિ, ભાઈએ ! આપણે પણુ ક્ટાચ આં 
પાપી રાજાના પાપથી અાફેતમાં આવી પડશ]. વિગેરે .અસ'ગળિક 
“ચિતવતા અને રાજાની નિંદા કરતા લેકે પોતપોતાને ઘેર આવ્યા. 
રાજસુર્ષોએ *બનેલી “હકીકત રાજાને જણાવી. તે સાંભળી 


રાજા તથા પ્રપ્નાન ઘણા ખુશી થયા અને અનેક સનોરથેો ક્ર્તાં 
“રાત્રિ પૂર્ણ ટરી.. . 
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પ્રાતઃકાળ થતાંજ તે સિદ્ધ પુરૂષ માથે આંબાના ભરેલો 
કરડીએ લઈ પાછે “શહેરમાં આવ્યે. 

સિદ્ધસુર્ષને 'જેતાંજ, “ આ મહાત્મા સુરૂષ કોઈ દેવના પ્રભા- 
વથી જ જીવતો રહે છે. તેમજ રાન્ડું કાર્ય કરી જલદી પાછે 
આવે છે, ઇત્યાદિ એઓલરતાં હુયિત વદનવાળા આશ્ચર્ય પામતા 
અતેક મતુષ્યો રસ્તાસાંજન એકઠાં થઈ ગચાં. તેએ રસ્તામાં ગએકર્ટા 
થઇ પૂછવા લાગ્યા કે સિદ્ધ સુર્ષ ! તમે અર્હીં કેવી રીતે ર 
તમને કાંઈ શરીરે કન્તિ તો થઇ નથીને ? વિગેરે. 

સિદ્ધપુર્ષ--મહાતુભાવો ! તે વાત તમારે હમણાં ટાંઈ પણુ 
પૂછવી નહિં. અવસરે ખધું જણાઈ આવશે. આ પ્રમાણે ઉત્તર 
આપતાં હજરો મતુષ્યોની સાથે સહાગળે રાજસભામાં પ્રવેશ કર્યો: 

સહાખળને આવતે! દેખી રાન્ન્તું સુખ શ્યામ થઈ ગયુ. 
તેમજ આપતું આડું અગાધ સામર્થ્ય તેઈ ભય પણુ લાગ્યો. સહા- 
ખળ સભામાં આવ્યો; છતા રાનએ બીલકુલ આવકાર પણુ ન આપ્યો. 

રાજને ચિંતાથી વ્યગ્ર જેઈ પ્રધાને સહાબળળને આવકાર 
આપ્યો. સિદ્ધ સુરૂષ ! આડું ડૃષ્કર કાર્ય કરી તમે ઘણાજ વહેલા 
ચાછા ફર્યા. તમારે શરીરે તે! . કુશળ છે ને ? 

સહાખળે જવાખ આપ્યો, હાજી મારા શરીરે કુશળ છે. શા 
પ્રમાણ બોલતાં મસ્તકપરથી આચ્રનો કર'ડીયો નીચે ઉતાર્થો અને 
શાજા તથા ગ્રધાન ખેઠા હતા તેની નજીકમાં લાવી મૂક્યો. સહા- 
ખળે જણાવ્યુ રાજન્‌! આ આગ્રકફળા તસે તમારા કુટુંબ સહિત 
ખાએ અને પિત્તના રોગની સર્વથા શાંતિ કેરે. 

તેના ગ'ભીર શખ્દો અને કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય વઈ સભા- 
સદો સવે ભય પામ્યા. આખી સભામાં શાંતિ વ્યાપી રહી, અર્થાત્‌ 
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સવે" સૌન ધારણુ કરી રહ્યા; ત્યારે સૃહાખળે કર'ડિયા નજીક જઈ 
તેતુ' ઢાંકણું ઉઘાડી માંહોથી બેચાર સુદર ફળે લીધાં અને રાજાને 
પૂછી ફુ: ખિત થઈરેહેલી રાજકુમારી સલયસુ દરી પાસે મડાખળ આવ્યો. 
સહાખળને આવતો દેખી વર્ષાગમે સયુરીની સાફ્‌ક હર્ષ 
પામતી સલયસુદરી સહઠાબળને લેટી પડી અને આવા રૃષ્કેર 
કોર્યનેો પાર કેવી રીતે પાસ્યા, તે સખ'ધી' પ્રશ્ન કેરવા લાગી. 


સહાબળ--વલ્લભા ! પૂવેને અગ્નિના ઝુડમાં જે ચોગી પડીને 
સરણુ પાસ્ચો હતો, જે મારા પરિચયવાળે હતો તે મરણુ પાસીને 
વ્યતર દેવ થયે હેતો. આપણા સદ્ભાગ્યથી તે આચ્રદ્ક્ષપર રહેલે 
હતો. છેવટની વખતતું માર્‌ બોલયું અને શિખરપરથી પડવું તેણે 
સાંભળ્યું અને દીઠું. મને તેણે તરતજ એળખી લીધે. 

જેવો હું શિખરપરથી આસ્રતરફે નીચા પડયો કે તેવોજ તે 
દેવે મને અધર ઝીલી લીધો અને જણાવ્યુ' કે પરોપકારી રાજ 
કુમાર ! તું ભયબભ્રાંત ન થઈશ. પૃથ્વીસ્થાનપુરના સ્મશાનમાં ઉત્તર 
સાધક થઇ તે' મને ઉપકાર કર્યા, છે મારા નિર્ભાગ્યપણાથી સુવર્ણ 
સુરૂષ સિદ્ધ ન થયો અને હું સરણુ પામી અહીં વ્ય'તર દેવપણે 
ઉત્પન્ન થયે છું. અત્યારે ઉપકારને ખદલે। વાળવાનો મારો અવસર 
છે. ધત્યાદિ પોતાનું સર્વ વૃત્તાંત તેણ સતે જણાવ્યુ. હું નિર્ભય 
થઈ ત્યાં રહ્યો. ખરેખર કરેલો! ઉપકાર નિરર્થક જતે! નથી ! વાર્ત્ા- 
લાપ કરતાં અમારી રાત્રિ વ્યતિત થઈ. 
 વ્ય'તરદેવે પ્રભાતે જણાવ્યું. રાજકુમાર ! તું મારો અતિથિ 
છે. અતિથિનું સન્સાન કરવુંજ નેઈએ. સારા લાયકે છિ કાર્ય તું 
ખતાવ, જે કરી આપી અતિથિતું સન્માન અતે પરોપકારનેદ 
બદલે! હું કાંઇક વાળી આસુ. 
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સે' જણાવ્યું ડૅ'ટર્ષ રાન્ત સને જે કાર્ય ખતાવે, તે કાર્ય 
કરવાને હું સમર્થ થાઉ, તે પ્રકારે મદદ આપે. 

બતર--ડુ'ટર્પ રાજા તને મારવાને ઈચ્છે છે, માટે જે તારી 
સમ્મત્તિ હોય તે હું તેને શિક્ષા આપું. 

સે' જણાવ્યુ” તમારી મદદથી તેનું આ કાર્ય તો હું તેને 
ફરી આપીશ, છતાં પણુ તે શજ પોતાના ફુટ અધ્યવસાયથી પાછો 
નહિ હઠે તે પછી તસને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ શિક્ષા આપશે. 

વ્યતરદેવે તેમ કરવા કખૂલ કર્યું. વળી વિશેષમાં એમ પણુ 
જભાવ્યુ' કે ખીજીુ' પણુ કોઈ અસાધ્ય કાર્ય કોઇ વખત આવી 
પડે તો મતે તરતજ ચાદ કરજે. ચાદ કરવા માત્રથી જ હું હાજર 
થઇ તેવાં અસાધ્ય કાર્યમાં પણુ મારથી ખનતી મદદ આપીશ. 

આ પ્રમાણે મને કહ્યા પછી તરતજ તે કોઈ સ્થળેથી એક 
કરડીચોા લઈ આવ્યો. તે આંખા ઉપરથી પાકાં સુદર ફળે તેમાં 
ભરી, કરડીયા સહિત મને ત્યાંથી ઉપાડી અ શહેરના ઉદ્યાનમાં 
લાવી મૂક્યો. 

ઉદ્યાનમાં આવી દેવે મને કલ્યું કે કુમાર ! આ કર'ડીચો લઇ 
જઈ તું રાજને સોંપજે. હું તારી સાથેજ ગુસપણે આવું છું લાં 
આવ્યા પછી જેમ સને ઉચિત લાગશે, તેમ શુસપણે રહી કાર્ય કરીશ. 

રવી ! તે કર'ડીયો લાવી મે' રાજને સોંપ્યો છે અને તેની 
અનુમતિ લઈ હું તારી પાસે આવ્યો છું. મને ચાછ્સ ખાત્રી છે 
જે આ દેવની મદદથી હુવે તારો છુટકારા ઘણા ધોડા જ વખતમાં 
થશે, વિયોગ દ્ર થરો અને નિરતરને માટે આપણે સુખી થઇફે] 
દુઃખતું વાદળ હવે વિખરાવા લાગ્યુ' છે. આ પ્રમાણે સલયસુ'દરીને 
દિલાસો આપતે! મડઠાબળ ત્યાં ઉત્તો છે. 





૨૫૦ મલયસુ'રી ચરિત્ર. 


આ ખાજી મહાખળે જે આજ્રફળનો કરડીચે રાજા પાસે 
રાજસભામાં મૂક્યો હેતે, તેમાંથી અકસ્માત્‌ એવા શખ્દો નીકળવા 
લાગ્યા કે “ રાજાને ખાઉં કે પ્રધાનને ખાઉં ?? વારવાર નીકળતા 
આ શખ્દો સાંભળી રાજા ભચબ્રાંત થયો. તે બોલવા લાગ્યો કે 
ગુસપણે પૃથ્વીપર વિચરનાર આ કેઈ ખરેખર ચિદ્ધ સપુર્ષજ છે. 
નહિતર આવા રૃષ્કર કાર્યો પણુ એક લીલામાત્રસાં કેસ કરી આપે 
હું ધારૂં છું કે આપણે્‌1 નાશ કરવા માદેજ આસજ્રફેળાના દ'ભથી 
આ કર ડીયાસાં તેણે કોઈ પણુ જતની ખીભિષિકા-ભચ ઉત્પન્ન 
થાય તેવી વસ્તુ લાવી મૂડી છે 


આ પ્રમાણે ભયથી ક“પતા અને બોલતા રાજાને દેખી કાંપકે 
હસતો હેસતેો. પ્રધાન ખોલી ઉઠચો “અરે ? ખીભિષિડકાના સુખમાં 
સૂળ પડો. એમાં તે વળી ભય શે રાખી સુક્યો છે ? એવા તે! 
જ્ધકે ધૂસી આવે છે. શું તેનાથી અમે ડરી જવાના ? ને એગ ડરી 
જઈચએ તો રાજ્યનો કારભાર કેમ ચલાવી શકીશું ? વિગેરે બે!લતો 
પ્રધાન આસનથી બેઠો થયે. 


રાજાએ તેને ઘણી મના કરી કે પ્રધાનજી ! શાંત થાએ આ 
ઠેકાણુ ખળ અજમાવવાતું મને ચોગ્ય લાગતું નથી, તસે તે કર- 
ડીચાની પાસે ન જાએ પણુ “ વિનાશકાળે 'વિપરિતિ ખુદ્ધિ ? રાજા- 
દિક્તુ' કહેવું ન માનતાં પ્રધાન કર'ડીયા પાસે આવ્યે. એટલે જેમ 
સયુની દૂદુભી વાગતી હોય તેમ કેરી શખ્હ નીકળ્યો કે “ રાજાને 
ખાઉં કે પ્રધાનને ખાઉં ? તેનો પણુ અનાદર કરી કર'ડીચો। ઉઘાડી 
આસશ્રફેળ લેવાની ઇશ્છાથી પ્રધાને ન્યાં અદર હાથ નાખ્યો કે 
તરતજ ચગસરાજાની પાડે સાક્કની ત્રાસ આપતી કેર'ડીયામાંથી 
ભયકર અગ્નિની જ્વાળા પ્રગટ થઈ. આ જ્વાળાની પ્રખળ અસ્િિમાં 


છિજ્ટ'કના શિખર પર્‌ ૨૫૧ 





જીવા ત્રધાન તરત પત'ગ સાટ્ક રામશરણુ થયો, અર્થાત્‌ મરણુ 
પા્યો. અગ્તિ એટલાથીજ શાંત ન થયે. તેની વિકરાળ «વાળાએ 
રેડેષ્ડાટ થડથડાટ કરતી કરડીયામાંથી ખડાર આવી અતે શિખાની 
સાક્ક એટલી ઉચી વધી કે તે રાજસભાનો સ'ડપ વિગેરે થોડા જ 
વખતમાં ખળી ભસ્મીભૂત થયાં નાશાનાશ અને ભાગાભાગ થઈ 
ચડી, રાજાને ઘણુ! ભય થયે. હવે આવી ખન્યુ', પ્રધાનનિગતિ તે 
આપણી ગતિ વિગેરે ખોલતા રાજાએ મરણુના ભચથી ખગાવા ખતર 
તત્કાળ સિદ્ધને ત્યાં ખાલાવ્યો. અખા શહેરમાં કોળદુળાગ મચી રહ્યો. 

લેકેનો કોળાઠળ સાંભળી સિધ્ધે વિચાર કર્યા કે ટ, હીક 
થયુ, કાંઈક ઉપદ્રવ થયો જણાયે છે. ગધેડાએને તે! ડટટણાનેો 
સાર જેઈએજ, ભાઈ ખાપુનું ત્યાં કામ નથી વિગેરે વિશ્વદર ડરતા 
હતો, તેટલામાં દોડતા રાજસુર્ષે! તેને બોલાતવા આવ્યા મહાળળ 
તેએ સાથે રાન્ત પાસે આવ્યો. 

જીવામ'ત્રીતુ' મરણુ અતે માંહીથી નીકળતા શખ્રો તથા" 
અગ્નિતોા! ત્રાસ વિગેરે મડાખળને જણાવી રાન્તએ નસ્નતાથી જણા- 
જ્યું" કેસત્પુરૂષ! અમારા પર કૃપા કરી આ ઉષદ્રવ તું જલ્દી શાંત કર. 
' શાજની આવી નગ્રતાથી, તેમજ આ અગ્તિથી ખિચારા 
નિરપરાધી જીવે!ના ન્ન માલની ખુવારી થશે, એમ ધારી સિદ્ધ 
ચાહું પાણી મ'ગાવી તે અગ્તિપર છાંટયું' કે તરતજ અર્તિ સર્વઘા 
શાંત થયો, અર્થાત્‌ ભહાખળની ઈશ્છાને આધિન થયેલા દેવે અગ્નિ 
ખુઝાવી નાખ્યો. 


સડ્ાખળે તે કરડીયાનુ' ઢાંકણું ખધ કર્યું” કે તરતજ સભામા 
અને શહૅસ્માં પાછી શાંતિ કરે ટેકા, પણુ તે કર'ડીયાની નજીક 
કયાની દ્રાઈની હિસ્મત ન ચાલી. સર્જના મનમાં તેમજ આવ્યુ' 
આ કરડીયો અહોંથી ૯પાડી ન્તય તો! ટીક થાય. 


૨૫૨ સલયસુ'દરી ચસ્ત્રિ- 


સ્હાબળ કરી કેરડીયા પાસે ગયો અને ઢાંકણું ઉઘાડી તેમાંથી 
જેટલાંક આશ્રફેળો લઈ રાજાને આપવા લાગ્યો, પણુ ભયથી રાજાએ 
તે લેવા માટે ના પાડી. સહાખળે તે ફળો ખીજ સાણુસના હાથમાં 
આપી રાનાને નિશ્ચય કરી આપ્યો કે આમાં હવે ભય નથી. અન્ય 
પુર્ષદ્વારા રાજાએ તે કૂળ લીધાં. 


અમાત્યના સરણુથી રાજાને ખેદ થયો, પણુ આ પોતાને જ 
"અન્યાય હોવાથી અને તેમાં પ્રધાનની સલાહ હોવાથી આ શોકને 
અન્ય તરકેથી ટેકો ન મળ્યો. રાજાએ પ્રધાનપરદે તે જીવા પ્રધાનના 
“ચુત્રને સ્થાપન કર્ચ. 

રાજા--સિદ્ધ ! તું આ કરડીચામાં એવો તે શેપ ભય લાવ્યો 
હેતો કે મારે સઢાઅમાત્ય થોડાજ વખતમાં આવી રીતે અચાનક 
"સરણુને શરણુ થયે. 

સિદ્ધે--તરાધીશ ! તસારા અન્યાય વૃક્ષને! આતે! એક અ'જુ- 
જ હજી ઉત્પન્ન થચો છે, પણુ હવે પછી ઉત્પજ્ઞ થતાં પુષ્પ અને 
-ફેળાનો ખરો અતુભવ તો તમારે પોતાનેજ કરવાને છે. 

જે રાજાએ ન્યાયપૂર્વક પ્રજાતું' પાલન કરે છે તેએ લેશ 
માત્ર પણુ દુ:ખી થતાં નથી, પણુ ઉલટી દુનિયામાં કીતિં અને 
નાના પ્રકારની સંપત્તિ પાસે છે. રાજન્‌! હેજી પણુ મને મારી 
સ્ત્રી સહેત અહીંથી વિસર્જન કેર, નહિંતર તેનું પરિણામ ભય- 
કરજ આવશે. 

સામ'તાદિકે રાજાને આગ્રહ પૂર્વક જણાવ્યું કે સ્વામી ! આ 
'સિદ્ધ્નું વચન અગીકાર કરો અને તેની સ્ત્રી તેને પાછી સોૉંખો. 


આવા સમર્થ સુર્ષતે અન્યાય આપી પ્રકોપિત કરવેદ તે કોઈ પણુ 
"રીતે રાનત્યની સલામતી માટે નથી. 


હુ પીડતોદ ભાગ જેઈ શકુ. ૨૫૩ 





સમલયસુદરી પર અત્યત આસક્તિવાળા ડૅ'દર્પરાજ્ત વિચાર 
કરવા લાગ્યો કે આ સિદ્ધ શક્તિવાન છે, તેમજ મંત્ર ત'ત્રાદિક્તે 
પણુ નાણુકાર છે. તૈથી હું જે જે ખહારનાં કાર્ય તેને ખતાવું છું 
તે લીલા સાત્રમાં સાધી કા છે, તો મારા શરીરના સ'ખ'ધમાં 
કાંઇ ડૂષ્કર કાર્ય. ખતાવું કે જે કાર્ય તે સિદ્ધ નજ કરી શકે અને 
કાર્ય સિદ્ધ નહિ કરી શકે તો હું તેને તેની સ્ત્રી આપીશ નહિ, 
તેમ તે પણુ કાર્ચ* સિદ્ધ નહિં થઈ શકવાથી મારી પાસે તે સ્રીની 
સાગણી કરી શકરો નર્હિ અને ખીજે સ્થળે ચાલ્યો અ. આમ 
કરવાથી લે[કમાં મારી નિદા થરો નહિઅને તેસ્ત્રી મારી પાસે રહેશે. 

આ પ્રમાણે વિચાર કરી રાજાએ સિહ્ધને જણાવ્યુ. સિદ્ધ તું 
ચિતા નહિં કર. હું તારી સ્રી તને પાછી આપીશ. ુ ખહુ સામ- 
શ્યવાળે। છે. તને કાંઈ પણુ કાર્ચ અસાધ્ય નથી, માટે મારૂં ત્રીજુ” 
કાર્ય પણુ તું કરી આપ. 


પ્રકરણુ ૪૫ સુ. 


હુ* પીંઠતા ભાગ જેઇ શકુ 








છું આ નેત્રોથી આગળનેા ભાગ તે! જેઈ. શકુ છું, ભર્થાત 
કુનિયાનાં ડ સર્વ પ્રાણીએ, મનુષ્યે આગળનો ભાગ તો નનેઈ શકે? 
છે તથાપિ તમારા જેવાં સિદ્ધ -સુર્ષના સમાગમ થચે। અને મારામાં 
“માઈ વિશેષતા ન -થાય, - થાર, તે સમાગસમાં - વિશેષતા શાની ? 
સાટે શર્‌ીરનેદ પછાડીને લાગ ષણુ હું જેઈ શકું, તેવા કોઈ પણુ 
-ઉપાય' તસે કરે. 


શામળ ૪રપા--2.:૦-:ઝ% પ્ઝા 2૩3412 ઞ:8:0%૪ ઝર: 





કરત, તાનાઉન્નનરત,-મનજ ગુવકનન-4..-૧૦-૦૦ત૯--ન૦ત-તતાનક-મ૯૦૦સ૦૭,આા૯ન૦૯૦જ૪,ત૧૦ડનતરતા.સસાડુળાાસ કઇ-તન૦૬૦ક૩-૦૦૩૦૦ાતતકનતઇકનડાા નાક, 


૨૫૪ ઝલયસુ'દરી ચરિત્ર 











હેદ ઉપરંત અન્યાય કે હુઃ૪૬ ઉપસર્ગ ડે ત્રાસ, અન્ય તર- 
ફૂથી થતો જેઈ નિર્ખળ કે અનાથ, દીન કે અશરણુ, ગૂખ્્કે 
ગાંડો સાણુસ હોય તેાપણુ તે કટળી ઉઠે છે અતે ગમે તેવા મળ- 
વાનની સાસે પણુ એકવાર પેદતાનાં દુઃખે ટૂર કરવાને ટક્કર ઝીલે 
છે. જનાવર પણુ અસહ્ય દુ:ખ પડતાં સામાં શીંગડાં સાંડે છે. 
મહાત્મા પુરૂષોની સહનશીળતા પણુ એક વખત અન્ચાયીના તરકે 
વિકરાલર્‌પ ધારણુ : ઝરે છે, તોપ પછી આ ૨% કુમાર અત્યાર સુધી 





૦--૦૦--ર૦૦નન#.4૦૦૫નનન,-. જનનન કનાન્નનસજ, 


જ 


જેણું પોતાનું સમતેઇલપણું ન્તળવી રાખ્યું હતું, તે આવા અસહ્ય 
અન્યાયીના સન્સઝુખ શક્તિમાન્‌ છતાં ક્યાં સુધી નળવી રાખે ? 

રાજાનાં વગને સાંભળી ઝુમારતે ઘણે! કોધ ચઢ્યો. અને 
મને આ ડૂછ રાજસ વારવાર આવા ક્ુદ્ર આદેશેોણ આપ્યાજ કરે છે. 
અશકય કાર્ય કરી આપવા છતાં એક પછી એક કાર્ય ખતાવ્યા જ 
કેરે છે. કાંઈકે આક્ષેપ કરી જ્દહાળળે રાજાને જણાવ્યું. રાજ ! 
કેઈ પણુ માણુસ પોતાની ન ભાગને નનેઈ શકેજ નહિ; છતાં 
આવે ખોટો કદાગૃહ તું શાસાટેકરે છે ? તેમજ તારી પુ'ઠ જેવાથી 
તને શું ફાયદો થવાનો છે ? 

સિદ્ધના સમજાવવા છતાં જ્યારે રાજાએ પોતાને આગ્રહ ન 
સૂકયો, યારે રેષથી દાંતની સાથે દાંત પીસતા સહાખળે રાજાની 
ગરદન પકડી જેર પૂર્વક એવી રીતે ગરહનની નેસ ખે'ચી કૈરાન્રડું 
જખ આગળ હતું તે ફરીને પાછળ આવ્યું. અર્થાત્‌ ચેકને ઠેકાણે 
ગરદન આવી અને ગરદનને ઠેકાણે ડોક આવી. 


સિદ્ધ--રાજા ! હવે તારી પુઠે જેચા કર અને તાર્‌ ઈટ 
કાર્ચ* સિદ્ધ ડર. ી 


સિદ્ધેના આ ડેત્તતવ્યથી નારાજ ઉ નવે! પ્રધાન રોષથી બોલવા 


હુ* પીઠતા. ભાગ જેઈ શકુ. સ્પ 





લાગ્યો, અરે ! અન્યાયી, કપટી, ધૂર્ત શિરોમણિ ! મારા પિતા 
જીવા મંત્રીને તે મારી નાખ્યો અને અમારા સર્વના ત્ેતાં «તાં 
રાજાને આવી દુ:ખી અવસ્થાસાં લાવી મૂક્યો ? તારાથી અહો બીન્ન 
કેટલા અનર્થ થશે ? તુ' હમણાં હતો નહતો થઈ જઘશે. 

પ્રધાન ખોલે તેટટ્યુંજ હતું. સિદ્ધના સામર્થ્ય, સાહસ અને 
તેજ આગળ તે તદૃન નિર્સાલ્ય ભને અશદ્ત હતે. 

રાજની આ! દુર્દશા થવાના સમાત્ાર અ'તેઉસ્માં રહેલી તેની 
શાણીઓએને થતાંજ ભયબ્રાંત થઈ તે સવે" ઉતાવળી ઉતાવળી ત્યાં 
આવી, બેગેળ આકૃતિવાળા અને દુ:ખી અવસ્થામાં રહેલા રાજને 
જેઈ સુખમાં આંગળીએ નાખી તે સવે ર્દન કરવા લાગી અને 
અતિ દીન સ્વરે હાથ ન્ેડી સિદ્ધને વિનવવા લાગી કે હે ઉત્તમ 
પુરૂષ ! તું કોપ મૂકી દે અને અમારા અખળાએ ઉપર કરૂણા 
લાવી અમને પતિભિક્ષા આપ. રાન પૃવેદે જે અવસ્થામાં હતો તે 
અવસ્થામાં પાછે! લાવી મૂક. આ અબળાએ ઉપર આટલી કૃપા 
કર, તારો આ ઉપકાર અપે કોઈપણુ વખત બુલશુ નહિ. 

રજને તેના અન્ચાયર્તું ફ્ળ મળ્યું છે, એમ ત્ત્યારે હત્તરા્‌ 
લોકોના સન્ઝુખ જાહેર થશે, ત્યારેજ આ રાન તેના રદ અધ્યવ- 
સાયથી પાછે ક્રશે, એમ નિશ્ચય કરી સિધ્ધે તે રાખ્્રીઓને ઉત્તર 
આપ્યા કે હે અબળાએ ! આ તમારો પત્તિ શહેરની ખહાર 
આવેલા અજછતનાથ ભગવાનના મંદિરમાં દર્શન કરી પોતાને પગે 
ચાલીને પાછે અર્ડી આવે, તેઈજ તે પાછે પૂર્વની શ્િતિર્સા આવી 
શક્શે, તે ક્ષિવાય ખીજો કોઈ ઉપાય નથી. 

સિદ્ધના આ વચનો સાંભળી રાન્‍્ત અશષ્ન છતાં પણુ તેમ 
કરવાએે વૈયાર થયે!. 


રષદ મલયસુ'દરી ચરિત્ર 





આ ઝુતુડળ જેવા માટે હજારે લોકો રસ્તામાં એકઠા થયા. 
જઈ ખારી ઉપરથી તે! કોઈ અગાશીપર ચઢી રાજાને જેવા લાગ્યા. 
રાજાને ઘણી શરમ લાગી; પણુ તેસ કર્યા સિવાય ખીન્ને કોઈ 
ઉપાય નહોતો. સુખ પાછળ શખી અને પગ આગળ રાખી ચસિદધેધે 
પગે રાજા ચાલવા લાગ્યો, પણુ આંખો પાછળ હોવાથી પગલે 
પગલે સ્ખલના પામતો હતે. કોઈ વખત પડી પણુ જવો હતો. 
તેને દેખી કેટલાક લોકેને ઝુતૂડુળ થતું હતું. ત્યારે કેટલાક જીવોને 
હયા ઉત્પજ્નઞ થતી હતી. આવી રીતે ઘણા કષ્ટે રાન શહેરની ખહાર 
આવ્યો, મ'દિરમાં જઈ અજીતનાથ પ્રભુનાં દર્શન કરી પૂર્વની સાટેક 
ચાલતો રાજા શહેરમાં આવ્યે. ી 

હજારો લોકોની વચમાં તિરસ્કાર પામેલો અને “ અન્યાયી 
પાપી? એવાં ઉપનામને પાસેલેો રાજા હવે પોતાના ફુટ અધ્યવ- 
સાચને અવશ્ય તજી દેશે, એમ ધારી સિધ્ધે પૂર્વની સાક્ક જેર 
કરી પાછી ડોકની નસ ખે'ચી ફે પૂવે" હતું તેમ મસ્તકે ઠેકાણાપર 
આવ્યું અને પૂર્વની માફ્કે નવા લાગ્યો. 


આવી અપૂર્વ શક્તિ અને દયા નઈ તેની રાણીએ ઘણી 
'અુશી થઈ સિદ્ધની પ્રશંસા કરવા લાગી અને ઉટ્ટાર દીલથી કહેવા 
લાગી કૈ સિદ્ધ સુર્ષ ! તારે. જઈન તે માંગી લે. 

સિદ્ધ--જેઃ તમારી મારા તરફ એવી લાગણી છે તે! સને 
સારી સ્તી સલયાસુંદરી રાજા પાસેથી પાછી અપાવો. તે સિવાય 
સને ખીજુ' કાંઈ નેઇતું નથી. સિદ્ધના વચનોથી રાણીઓએ રાજાને 
ઘણ્‌॥ સમજાવ્યો કે તેની સ્રી તસે પાછી સૉંપો. તમારી મરજી 
'હાય તો! ખીજી અનેક રૂપવાન ગુણુવાન કન્યાઓું પાણિગ્રહણુ કરે, 
પણુ આવા સમર્થ સુરૂષની સાથે વિરોધ નહિ-કરોા. ઇત્યાદિ ઘણું 


હુ'. પીઠનો ભાગ જેઈ શકુ. ર૫૭ 


કેહ્રું પણુ પથ્થર પર પાણી રેડવાની માકક રાજાના અત:કરણુમાં 
તેની ફૉઈ અસર થઇ નહિ. ઉલટો રાજ વિચાર કરતો હતે કે 
આ જસલયસુંદરીને હવે કેવી રીતે સેળવવી ? 
રજા પોતાના કિલિટ અધ્યવસાયથી પાછે ન ક્ચો કે આ 
આજુ અકસ્માત્‌ અશ્ચશાળામાં આગ લાગી. આગ એટલા ખધા 
નનેરથી ફેલાઇ કે તેની ભયકર જ્વાળાએ આકાશ પર્યત લખાઈ, 
રાજના ઘોડાએ તેની અ'ટર બળવા લાગ્યા. તે દેખી રાજાએ 
સિદ્ધને પ્રાર્થના કરી કે સિદ્ધ પુરૂષ ! મારા અશ્વરત્ન આ અગ્નિમાં 
અળીતે મરી જરે માટે હું મારં ચોથું કામ કેર, તે અશ્ચને અસ્નિ- 
માંથી ખહાાર કાઢી લાવ. અશ્વને ખહાર કાઢી લાવ્યા પછી તરતજ 
હું તારી સી તને પાછી સોંપીશ અને પછી આજને આજ તારી 
1 આવે તે સ્થળે તુ ચાલ્યો જજે. હવે હું તને રોકીશ નહિ. 
લોકો ખોલવા લાગ્યા. અરે! હજી પણુ રાન પોતાને ખરાળ 
વિચાર છોડતો નથી. આવી ગભીર શિક્ષા મળી છતાં હજી લન્ન્ત 
ન આવી. કુમારે વિચાર કર્ચો કે આ રાજાને માથે આટલું થયુ છતાં 
હજ પોતાનાં અધ્યવસાયને મૂકતો નથી, આ રાનન ખરેખર પાપીજ 
છે, હુવે મારૈ પણુ તેને ચોગ્ય શિક્ષા આપવીજ. મારી સહનશીલતાની 
હદ આવી રહી છે. તે સહનશીલતાને આણે દુર્પચેશગ કર્ચો છે. 
કુમાર મોટા ઉત્સાહ પૂર્વક ખળતી લાયમાં જવાને તૈયાર થયે. 
ઘણા લોકો તેમ કરતા તેને અટકાવવા લાગ્યા, મનથી રાજને નિંદવા 
લાગ્યા અને કેટલાક તે રાન્નને પ્રત્યક્ષ આકોશ કરવા લાગ્યા; છતાં 
લોકોના દેખતાંજ સિદ્ધ સુર્ષે તર દેવને ચાદ કેરી અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્ચો. 


આ વખતે રાજને ઘણા! સતોષ થયો, પણુ પ્રજાને અતિ 
શેક થયો; છતાં આ હર્ષ શેક લાંબા વખત ટકી ન શકયાં. એક 


ક્ષણુવારમાં તો સિદ્ધપુર્ષ અગ્નિમાંથી ખહાર નીદળી આવ્યો. 
તેના રૂપમાં ઘણા વધારા થયો હતો. ઈદ્રના અશ્વ સરખા 





૨૫૮ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 
અશ્ચષર તે બેઠો હતે. દિવ્ય વસ્ર અને સુંદર અલ'કારેથી તેડું 
શરીર સુશોભિત થઈ રહ્યું હતું. લોકોના આશ્ચર્ય વચ્ચે તેણે પોવાર્યું 
ખોલવું શર્‌ કર્યુ. 

મહારાન, પ્રધાને અને ગ્રજાગણુ ! આ વખતે જે આ ર્માગ્ત 
પ્રજ્વલિત થઈ રહ્યો છે, તે ઘણે।જ પવિત્ર છે. તેમજ જે ઠેકાણે 
આ અગ્તિ ઉત્પન્ન થયે છે. તે પિ પણુ સર્વ સનેોવાંછિત આપ- 
વાવાળી છે. તે સ્થળે જમીનપર આળોટવાથી આ અશ્ચ અને હું 
પણુ આવી ર્ન્યિ સ્થિતિ પાસ્ચાં છીએ, અસને બન્નેને કોઈ પણુ 
વખત હુવે રોગ, જરા ફે ગ્રત્યુ પરાભવ ઝરી નહિજ શકે. ને આ 
વખતે કોઈ પણુ મનુષ્ય પોતાતું ઇચ જેછત કાર્ય મનમાં ધારી આ 
અગ્નિમાં પ્રવેશ કરશે તે! તે મારી અને આ અશ્ચની સાફેક થોડાજ 
વખતમાં દિવ્ચરૂપધારી થઈ શકશે અને તેના સનોરથે સિદ્ધ થશે. 

આ પ્રત્યક્ષ ખનેલે સિદ્ધપુર્ષપાનો અને અશ્વનો દાખલે નઈ 
દિવ્યરૂપના અને સનોઇચ્છિત સુખના ઈચ્છક રાન્તદિ અનેક ચુર્ષો 
અગ્નિસાં પડવાને તૈયાર થયા. 

સિદ્ધપુર્ષે જણાવ્યુ કે--અરે લોકે! ! તસે હમણાં થોડીવાર 
થીરજ રાખો. આ અગ્નિ ખરેખર તીર્થભૂસિ સરખો છે. તો 


તેની પ્રથમ « પજા કેરી લઉં. આ પાયા કહો ઘી પ્રસુખ અનેક 
હવ્ય પદાર્થો સંગાવી, કપટ ગાગા પૂર્વક સદ પડી ગયેલા 
તે અગ્નિમાં તે પદાર્થ. હોમી અગ્નિ વિશેષ પ્રદી કર્યો. 


ગ્રકરણુ ૪૬ ઝુ. 





પાપીને. ક્ષય-અગ્નિપ્રવેશ-રાજ્યપ્રાસિ. 





અગ્નિપૂજન થઈ રહયું. મ'ટ અગ્નિ પ્રદીસ થચે. હુ? પ્રથમ 
પ્રવેશ કરીશ. નેર્હિ, નહિ. ડુ” પ્રથમ પ્રવેશ કરીશ. ” ઈત્યાદિ બોલવા 
સૂર્વક* સિષ્ધની _ માયા રાં .ભરમાચેલા રાન્ત અને પ્રધાને ઇચ્છિત 


પાપષીતો ક્ષય-અગ્નિપ્રવેશ-રાજ્યપ્રાસિ. ક્પઢ 





સુખ મેળવવાના સકલ્પ કરવા પૂર્ઈક ભગ્તિસાં પ્રવેશ કર્ચ. રાજાના 
જેવી પ્રખળ ઈચ્છાવાળા અનેક રાજસુર્ષો રાજાની પાછળ અગ્નિસાં 
ગ્રવેશ કરવા લાગ્યા. પણુ દયાળી દીલના રાજકુમારે તે સર્વને 
અના કરી કે હે લે[કો ! તમેઉતાવળ નહિ કરો, થોડો વખત વિલ'ખ 
કેરો, રાજા તથા પ્રધાનને ખહાર આવવા દ્યો પછી તમે પ્રવેશ ઝેરને. 

મહાખળતું કથન સર્વ લેકોઃએ માન્ય કર્યું. કેમકે અત્યારે 
તેના ઉપર સર્વ પ્રજાનો પૂર્ણ પ્રેમ હતે. રનત તથા શધાને 
અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો, ઘણ! વખત થયે! છતાં બન્નેમાંથી એક પણુ 
ખહાર ન આવ્યો ત્યારે પ્રન્તલોક સિન્ધને પ્રશ્ન કરવા લાગ્યા કે 
આટલે! ખધો વખત થયે! છતાં હજી રાન્ત તથા ગ્રધાનખટાર કેમ 
ન આવ્યા ? તસે તે! થોડાજ વખતમાં ખહાર આવ્યા હતા. 

સહટાખળ--પ્રજગણુ ! તમે વિશ્વાર કરા કે અગ્નિમાં પ્રવેશ 
કરેલ કોઇ માણુસ કોઈ પણુ વખત ખહાર આવ્યો છે? હું અગ્નિ- 
સાંથી ખહાર આવ્યો તેનું કારણુ મને વ્ય'તર દેવની મદદ છે. તેણે 
સને ઘણે ઠેકાણુ મદદ કરી છે. 

પ્રજનગણુ-હા હા અમને ખખર પડી, તમે રાન ઉપરનું 
તમાર વેર વાળ્યું” છે. ખરેખર શજા તથા પુત્ર સહિત પ્રધાનને 
તેને અન્યાયવૃક્ષ ર્ળીભૂત થયો. 

રાજા મરણુ પામવાથી સામ'તાદિ સર્જ રાજસુર્ષો એકઠા 
શરઈ વિચારવા લાગ્યા ફે હવે રાત્ત્ય કોને આપવું ? કેમકે રાજનની 
“પાછળ શન્ત્ય ધારણુ ટરે તેવો કોઈ લાયક પુત્ર નથી. 

ગ્રજ સસુદાચે ખડુમતે જણાવ્યું કે આ સિદ્ધપુર્ષ રાજયને 
લાયક છે. તેમજ ગુણુવાન્‌ સાથે અપૂર્વ સામથ્યવાન છે. દેવ પણુ 
છેને મદદ કરનાર છે. આવા સામર્થ્યવાનને રાન્ત્યારૂઢ કરવા તે 
ગર્વ રીતે યોગ્ય જ છે. ગ્રન્ત પક્ષના મતને સર્વ તરફ્થી ટેકો મળતાં 





૨૬૦ મલયસુ'દરો ચરિત્ર 
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સર્વ પ્રજાએ અને રાજસુર્ષોઃએએ મળી સિદ્ધનતે-સહ્ાખળને રાનયાસન 
પર સ્થાપન કેરી રાત્ત્યનો સર્વ અધિકાર સોંપ્યો. 

સિદ્ધ, ન્યાચપૂર્વકુ રાજ્યનું પાલન ડરવા લાગ્યો, પોતાના 
પ્રચ'ડ ખાહુખળથી પ્રખળ શસઝુએ।ને પણુ સ્વાધિન કર્યા, કમે કમે 
સહાખળ સિષ્ધરાજના નામથી પ્રખ્યાતિ પામ્યો. 

સહાખળે વ્ય'તર દેવને! સોટે। ઉપકાર માન્યો. નમસ્કાર કરી 
નસ્રતાપૂર્વક તે બોલ્ચો. અત્યારે તમે તમારા સ્થાનપર પધારે, 
કોઇ, વિષમકાર્યઃ આવી પડચે હું આપને સ'ભારીશ, તો તે અવસરે 
આપ સને સહાય કરશે. વ્યતરદેવ “ તથાસ્તુ !' એમ કહી ત્યાંથી 
અદશ્ય થઈ ચાલ્યો ગયે. 

સલયસુંદરીના સતનોરથેો પૂરણુ થયા, સ્વામીને નિરતરને 
સાટે સેળાપ થચો.. મહાન દૃઢતાથી શ્રદ્ધાપૂર્વક પાલન કરેલું શીચળ- 
વૃક્ષ ફળીભૂત થયું' અને તે મહારાણીના પટ્ટ પર આર્ઢ થઈ. છતાં 
પણુ સુત્રનો મેળાપ હજી થચો। ન હતો અને તેથી તે મહારાણીપદ 
પણુ શલ્યની માકક શૈક્તિ હૃદયમાં સાલતુ હતુ. 





ખળસાથ*વાહુ ડારારહસા. 
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કરીયાણાના વહાણ! ભરી બળસાર્થવાહ દેશાંતર ગચેો  હતેદ 
અને ત્યાં તેણે સલયસુંદરીને દ્રવ્ય લઈ કારના કુળમાં વેચી દીધી 
હેલી, તે સાર્થવાહુ દેશાંતરથી પાછે ઝરી ઘણી રિદ્ધિ સહિત 
સ્ાગરતિલકઝ ખ'દરે આવી પહોંચ્યો. કેમકે તે અહીંનો જ રહેવાશી 
હતે. માલના ભરેલાં વહાણ! ખ'ઢરપર રાખી કેટલીક ઉત્તમ. ચીજેનું 


ખધછાસાશડવાહુ કારાગૃહમાં. ર્દર 





લેટણું લઈ તે મડાખળ-સિદ્ધરાજને મળવા માટે સભામાં આવ્યો, 
સાર્થવાહ ભેટણું મૂકી રાજને નમસ્કાર ડેરી ઉભો રહ્યો. 

આ અવસરે રાજસભામાં રાજાની પાસે જ સલયસુંદરી બેઠેલી 
હલી, તેને ત્ેતાં જ સાર્થવાડુને ઘણે ભય લાગ્યો; કેમકે તેસે 
ભલયસુંદરીને ટેટર્થના કરવામાં કાંઈ કચાશ રાખી ન હતી, ભયથી 
વ્યાકુળ થયેલો સાર્થવાહ કોઈ કાર્યના સિષથી તત્કાળ સભામાંથી 
ખહાર નીકળી ઘેર આવ્યે1. ઘેર આવી વિચાર કરવા લાગ્યો કે અરે ! 
આ સુંદરી દ્ોપાંતરમાંથી અહીં કેવી રીતે આવી ? અને રાન્તની 
સ્રીપણે કેવી રીતે સઃખ'ધ પામી? સે* આ સ્ત્રીને ટટર્થના કરી જે 
જે દુ:ખ આપ્યાં છે, તે સર્વ વાત ને આ સ્રી રાજને કહેશે તો 
રજા સને જીવથી મારી નાખચે. હેવે મારે શું ઉપાય કરવે ! 
વિગેરે વિચારમાં સાર્થવાડ ૬ુ:ખીચે! થઈ રહ્યો છે. 

સલયસુંદરી સુત્રવિચોગે અત્યત ડુ:ખણી થઇ રહી હતી અને 
તેથી આવા સુખમાં પણુ બળસાર્થવવાડને વિસરી «તય તેમ નહોતી 
જ. બઅળસાર ખહાર ગયો કે તરત જ સહાખળળને તેણીએ જણાર્વ્યું 
કે સ્વામિનાથ 1 આજ ખઅળસાર્થઃવાહે મને અત્યત દુ:ખ આપ્યુ 
હતું અને પુત્રને લઈ લીધે! છે. 

સલયસુંદરીનાં વચને! સાંભળતાં જ રાજાને પગથી તે મસ્તક- 
પર્ચ“ત કોધની ત્ત્વાળા વ્યાપી ગઈ. ફૂટ સાર્થવાહે મારી સ્રીને 
વગર પ્રચોજને આવી રીતે ક્દર્થના કરી. અરે સુભટો ! જુએ છો 
શું? બલસાર્થવાડને કુટુંબ સહિત ખાંધીને અહોં લાવે! અને તેને 
સર્વ માલ જપ્ત કરી સુદ્રિત કરે. 

રાજાને ટુકમ થતાં જ સાર્થવાડને કુટુ'બસહિત પકડવામાં 
આવ્યા અને તેને સર્વ માલ જસ કર્યો. રાવ્તએ સાર્થવાદને તેનો 
ગુનો જણાવી કુટબ સહિત કેઢ કર્યો. સાર્થવાય વિચારવા લાગ્યો 


ર્દ્ર્‌ મલયસુ'દરી ચરિત્ર 


પતન૦૦-- ઝા ૦-૪૯-૦૦૦૯ 


કરેલ ડમા ઉદય આવ્યાં. આ રાજ પાસેથી મારો છટકારો થાય 
તેવો ખીલકુલ' સભવ નથી, છતાં' એક ઉપાય છે તે' ઉપાય ને 
સુણ્યોદ્યંથી પાંસરો પડે તોઃ મારા જંનસાલની ઝુરાળતાનો સભવ છે. 
તે ઉપાય એજ છે ઝે આ રાન્તને મખળ વેરી ચ'દ્રાવતીનેો 
મહારાજા વીરધવળ છે. તેમજ તે મારો વિશેષ પ્રકારે પર્ચિય- 
વાળો પણુ છે. તે રાન આ રાજાનો પરાજ્ય કરી સને છોડાવશે. 
ઓ રાન્તએ સારી મીલક્ત “સ કરી છે; છતાં હ૯૭ સારી ગક 
સીલક્ત તેના દ્વણુવોસાં આવી નથી, તે ખચી ગઇ છે. તોતે 
મીલક્તસાંથી આઠ લાખ સોના મહોર અતે દ્દોપાંતરથી લાવેલ 
લક્ષણુવાન્‌ આઠ હાથી તે વીરધવળ રાજાને સારો છુટકારો કરવા 
નિસિત્તે મોક્લાવું. આ માણે સક્લ્ય ડરી ખ'ટીખાનામાં રહ્યાં 
છતાં પોતાના વિશ્વાસપાત્ર સેામચદ્ર નામના વણિકને ગુસ સંઝે- 
તથી તે વાત જણાવી અને ગુસ ખંન્તનામાંથી આઠ લાખ સોનામહોર 
લઈ સેમમચદ્ેતે વીરધવળ રાન પાસે પોતાની સદદે બોલાવવા 
સાટે જવો આજ્ઞા ફરી. ક 
સેોમચદ્ર આઠે લાંખ સોનામહોર લઈ વીરધવળ રાજાને. 
બોલાવવા સાટે આગળ વધ્યો. તે સૈદ્ર અટવીમાં જઈ પહોચ્ચોઇ 
તેટલામાં ચ'દ્રાવતીનો રાજા વીરધવળ અને પૃચ્વીસ્થાનપુરનો રાજા 
સુરપાળ મોટા સૈન્ચઃ સહિત તેને સન્સુખ સળ્યા. 
સે. બંન્ને રાજાઓને એવી ખખર સળી હતી કે રૈદ્રઅટવીમાં 
આવલા દુર્ગંતિલક નામના પાહાડ ઉપર લીગ નામનો ષછ્યીપતિ 
રહે છે, તેની પાસે સલયસુંદરી છે. ઓ: ખખર સાંભળતાં જ ન્યુત્ર 
સુત્રીના- વિચોગી ખન્સે રાજાઓ પોતપોતાના રાહ્યમાંથી પ્રબળ સૈન્ય. 
લઇ ભીસં પદ્યીપતિનેઃ જીતીને: સલયસુટરીનેં છોડાવવા માટે આવ્યા 
હેલો. ફુજ્ચ પજ્લીપંતિને ' તેઓએ સૈન્ચબળથી. એક . લીલ્ષામાંત્રસાં 


# જ 


ખૂળસાથ*વાહુ કારાગૃહમાં. રકડ 


જીતી લીપે1 અતે યાં સર્વ સ્થળે સલયસુંદરીની, તપાસ ઝરી, 
"પણુ તે ફર્લભસુદરીના સહેજે પણુ સસાચારઃ ત્યાંથી ન મળ્યા; 
ત્યારે નિરાશ થઈ બન્તે રાન્તએા પાછા પાતાના નગર તરકટ જતા 
હત, તે અવસરે સેપ્મચ"દ્ર તેમને ર્યા જઇ' મળ્યે. 

ખઅળસારને કહેલો સર્વ વૃત્તાંત સે।મચદ્રે સવિસ્તર વીરધ- 
વળને નિવેદિતિ કર્યો અને આઠ લાખ સોના મહાર ભેટ તરીકે 
તેની આગળ મૂક્યાં. 

રાન વીરધવળે સેામચ તું કથન ધીરજથી સાંભન્યુ' અને 
પૂર્વાપર વિચાર કરી સિદ્ધરાજ સાથે સુદ્ધ કરી ખલસારને છોડાવ- 
*વાતુ' કખુલ કર્યું. 

રાજા વીરધવળે આઠ લાખ સુવણુમાંથી અડધો અરધ સુવર્ણ 
સુરપાળ રાજાને આપ્યુ" અને સિદ્ધરાજને! પરાભવ કરી ખલસારને 
સુષ્ત કરવા સાથે આવવા જણાવ્યુ. 

રાજા સુરપાળ પણુ ઉંડા લોભ સગ્નુદ્રને પૂર્ણ કરવા માટે 
રાજના વીરધવળના વિચારને ટેકો આપ્યો, અર્થાત્‌ સાથે આવવા 
સાટે હા કહી અને જણાવ્યુ કે તે રાન સાથે આપણે વ'શપર- 
પશથી વેર ચાલ્યું આવે છે, તો આ ગ્રસ'ગે તે રાજાને મારીને 
આપણા વેર સાથે તેનું સર્વસ્વ ગ્રહણુ કરીશું. 

સિદ્ધરાજ કોણુ છે ? અને તેણુ બળસારતે શા માટે કેદ 
ફર્ચો છે ? આ ખાખતથી તે ખન્ને રાજા અન્તણુ છે. તેમ જ આ 
સિદ્ધરાજ કોણુ છે અને મલયસુરીને વીરધવળ સાથે શું સ'બ'ધ 
છે તે વિષે બળસાર પણુ અન્નણુ છે. આમ હોવાથી ત્રણે જણાએ 


અન્નણુપણાથી એક સોટુ' સાહસ કર્યું” છે, પણુ એ ડેકાણે તેઓને 
ગ્રો દોષ ? વિષચવાસના જ સેવી છી. આભો તતો થોશજ નથી. 


ભાવી પણુ તેવું જ. એ નિમિત્તેજ આ સર્વને! મેળાપ થવાને। છે. 





૨૬૪ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 





આ પ્રમાણે વેર વાળવાનો અને લોલ સસુદ્રને સુરવાને 
પિચારે કરી અસ ખ્ય હ સાથે ખન્સે શ સિકેરજ મર ચડાઈ 
કરી. સૈન્યભારથી કાયર પુર્ષોના હૃદયની માકક પૃથ્વીને ક'પાવતા 
બન્તે રાજાએ સાગરતિલક શહેરની નજીકમાં આવી પહેંચ્ચા. 





પ્રકરણુ ૪૮ સુ. 
ટતગ્રેષણુ. 


આય (05 ------- 


શહેરની નજીકમાં ઉંચી ટેક્રીએ વિગેરેની સગવડેતાવોળી 
જસીન ઉપર સૈન્યને! પડાવ નાખ્યો. 

આવું સોું સૈન્ય પોતાના રાજ્ય પર ચડી આવ્યુ છે; છતાં 
આ રાજા નિર્ભય કેસ જણાય છે ? યુદ્ધ વિગેરેની સામગ્રી કેમ 
તૈયાર કરતો! નથી ? વિગેરે વિતરક કરતા ખન્તે રાજાએ એ ટૂતને 
શિક્ષા આપી સિદ્ધરાજ પાસે સોકલ્યો. 


ટૂત રાજસભામાં આવી રાન્તને નમસ્કાર કરી ડહેવા લાગ્યો. 
રાજન્‌! પ્રચ્વીસ્થાનપુરનો મહારાજા જ્ડુરપાળ તથા ચ'દ્રાવલીને 
સઢારાજા વીરધવળ ખન્ને સાટું સૈન્ય લઈ અહીં આવ્યા છે. તેએ 
આપને જણાવે છે કે જે ખળસાર સાર્થવાહુને તસે કેઠ કરી ખ'ધી- 
ખાને નાંખ્યો છે, તે અમારો મિત્ર છે. 

, ખરેખર જાર દીલના દાનેશ્વરી સતુષ્યો સર્વ જીવોની સાથે * 
ખાંધવોની સાફૂકે આચરણુ કુ કરે છે. સધુર પાણી વરસતો. પર્જન્ય- 
વરસાદ કેને તૃ'પ્ત નથી કરતો ? તે વ્યાપારી વારવાર અમારા રાજ્યમાં 
વ્યાપાર નિસિત્તે જ્વે આવવે કરી અમારો સહોારાજા સાથે - વિરેષે 


અળસાથવાહ ડારારહમાં ર્શ્ષ 





પ્રકારે સ્તેડુખ'ધનથી સ'ખ'ધિત થયો છે. તે ઉત્તમ કુળનો અને 
ગ્રમાણીક માણુસ છે માટે તેને તમારે છોડી સુકવો ન્નેઇએ. 

મિત્રની માકક, ખ'ધુની માકક કે પુત્રની સાક્ક, વ્યસતમાં આવી 
પડેલા આ સાર્થવાહની અમારો સ્વામી ખીલઝુલ ઉપેક્ષા નહિ કરે. 

અમારા ખન્તે મહારાજા આપને એમજ કહેવરાવે છે કે તે 
સાર્થવાહુનો સત્કાર ડરી તમે તેને છેડી મૂકો અને તમે તમારૂં 
રાન સુખશાંતિથી "પાલન કેરે. 

કદાચ આ સાર્થહવાહે તમારો અપરાધ ક્ચો! હોય; તથાષિ 
તેનો એક અપરાધ સહેન કરો. એક પાંદડામાં ખગાડ થતાં કાંઈ 
ફળેલું વૃક્ષ કાપી નાખવામાં નથી આવતું. 

અમારા સ્વામીએ આ સાથ'વાહને પોતાના માણુસપણે સ્વી- 
કાર્યો છે, તો આ ધનાઢચને નિગ્રહ કરવો, તે હવે તમને અશકય 
થઈ પડરો; કેમકે જે વનમાં સિંહુ ગર્જના કરી રહ્યો છે, તે વનને 
ન્‍ેવપ્તે પણુ શું હાથી સમર્થ શશે ? 

રાજન્‌! તમે શૂરવીર છે; તથાપિ અલ્પખળવાળા છે. અને 
અમારા રાજા મહાન્‌ સૈન્ચ સસુદાયવાળા છે. તે! સસુદ્રની અ'દર 
સાથવાની સઠીની માક્ઝ તમાં સૈન્ય તેના સૈન્યમાં વિલય થઇ જરે. 

પૂર્વાપર વિચાર કરી સાર્થવવાડને છેડી દેવા તે ચોગ્ય છે. 
નહિતર અમારા મહારાજાએ સાર્થવાહેનો બળાત્કારે પણુ છુટકારો 
કરાવશે અતે તમને પણુ શિક્ષા કરશે. સિંહે પોતાનો પતે સનત કચેર 
હાથીતું કાંઈ પણુ જેર ચાલનાર નથી, માટે હે રાજન્‌ ! આ છેવટને 
ચેગામ છે. કાંતો! સાર્થવાહને છે[ડી રો, નર્ડિતર સુદ્ધ માટે તૈયાર થાએ. 

રાજન્‌! મારા વિચાર પ્રમાણે કાર્યને દીર્ઘ, વિચાર કરે. રાવ- 
ણુની માકક સાહ નહિં પામો. ઉપાર્જન કસેથું રાતત્ય ચિરકાળ 
પર્યત લેોગવેો અને અમારા મહારાજનું વચન માન્ય કરે. 


રફ -કલયસુદરી ચરિત. 


સિષ્ઠરાજે ટૂતના કહેલાં વચનો. શાંતપે- સાંભન્યાં, પાતાનેદ 
પિતા તથા સસરો. સન્‍્સ્ુખ આવ્યા -નણીં તેનેં ઘણા હર્ષ થયે: 
હર્ષથી. તેનાં રોમેરોમ ઉદ્વાસ પાસ્યાં; છતાં કેત્રિસ કોપના આવે- 
શમાં તે' રૉંમ ઉલ્લાસને ફેરવી નાખી અર્થાત્‌ કપનો આડેઞર 
કરી રાજા ટૂતને કહેવા લાગ્યો. 

અરે હત ! તું ખડું વાચાળ જણાય છે, તારા ખન્ને સ્વામી 
ઘણું મોટું સૈન્ય લઈને આવ્યા છે,' તો! શું મારે ભુજા નથી ? રેડ 
નથી ? કે હું મતુષ્ય નથી ? સએેક્જ સૂર્ય કરોડો તારાતું તેજ શું 
નથી ગ્રહણુ કરતો ? એકજ કેસરી અનેક હાથીના મદ શું નથી 
ગાળતો ? બ્ડાલે અને એકનો એકજ પુત્ર હોય છતાં ફૃષ્ઠ આચરણુ- 
વાળા તે કુષુત્રને ન્યાયી રાજાએ શું શિ સેક્ષ નથી આપતા ? આ 
સાર્થવાહુ તારા રોજાને વલ્લભ હોય તો તેમાં મારે શું ? તે અન્યાયીને 
શું હું શિક્ષા ન આગું ? શરીરે વળીચા પડયાં અને સાથે પળીયાં 
ચડ્યાં છે, ન્યાય માગે? ચાલવાડું બીર્દ ધરાવે છે; છતાં આ અપ- 
રાધીને છોડાવતાં તારા સ્વામીને શું લના નથી આવતી. ? અન્યાય 
પક્ષને પુષ્ટિ આપનારાઓ યુદ્ધમાં મારી આગળ બઓલકુલ ટકી શક- 
વાના નથી. તને' યાદ હરી કે ઘુવડતે આશ્રચ આપનાર રાત્રિના 
અ'ધકારની સૂર્ય આગળ કેવી સ્થિતિ થઈ પડે છે તેવી સ્થિતિ 
અન્યાયીને આશ્રચ આપનારની થશે. ી 


સિ જ્યારે પોતે ચઢાઈ કરે વારે હરિણુનાં બાળકોને કોનું 
ક વિઘ્યુત્યાોતની આગળા લક્ષ કે ઘર, શું * સલુષ્યડું, ડો કેરી 

છે? નહિ જ.  ી ર પ 

રાજા હો કે ર રસે ન રી તે શિક્ષા જ નેં 
તેમ કરવામાં ન આવે તે! અસાર રાજ્યધર્સ' ક્યાં રહે. ? અન્યાયી 


ખળસાથ*વાહ ડાંરાગ્રહમાં ર્ણ 


સાર્થવાહનો પક્ષ કરનારા તારા સ્વામીને રણુસ'્રામમાં મારા ખડગ. 
અને ખાણુની સાક્ષીએ હું પ્રાયશ્ચિત આપીશ. માટે દૂત ! જા જલદી. 
તારા સ્વામીને ચેતાવ. સ'ગ્રામને માટે તૈયાર થાય. હું પણુ તારી 
ચાછળજ યુદ્ધ અથે” ખહાર આવું છું. આ પ્રમાણે બોલતાં જ 
સિંહાસન પરથી સ્તિદ્ધરાજ ખેઠે થયો અને રણુસત્રામના પ્રયાણુ- 
સૂચક રણુર્શીગુ (લેરી) વગડાવ્યું. 

સિિદ્ધારાજની વાક્ચાતુરી અને ઉત્સાઠ દેખી ટત તો સ્તખ્ધજ 
થઇ ગયે1. તરતજ ત્યાંથી રવાના થઈ રાન્ત ઝુર્પાળ તથા વીરપ- 
વળને આવી મળ્યો અને સિદ્ધરાજે જણાવેલા વાકચોથી યુદ્ધ માટે 
સન્#જ થવા જણાવ્યું. 

સહાખળ સભા ખરખાસ કરી, પોતાના મહેલમાં સલયસુંદરીને. 
ભવી મળ્યો અને બળસારને છોડાવવા માટે આવેલા પિતાશ્રી 
તથા સસરાના શુભ સમાચ્ચાર નિવેદિત કર્યા. અનાયાસે પિતાશ્રી તથા 
શસરાને અર્ડીં આવેલા સાંભળી સલયઝ્ુંદરીના આન'દને। પાર ન રહ્યો. 

સહડાખળ--કાંતા | સંગ્રામ કર્યા સિવાય એક્દમ પિતાજી તથા 
સસરાને જઈ મળડું તે મને ઉચિત લાગતું નથી. યદ્યપિ પિતાજી 
તથા સસરાછ સન્‍્જઝુખ ચ્રુદ્ઠ કરવું તે અનુચિત છે, છતાં સ'પ્રામાઘે* 
ભાવેલ હોવાથી તેમ કર્યા સિવાય “દું તમારો જમાઇ છું ? કે 
“આપને સુત્ર છું? એમ કટી દીનતાથી મળવું એ ક્ષત્રિયોને મોટુ 
અપમાન કરનાર છે કે ભાનભ'ગ કરનાર છે. તો એકવાર થે[ડો પણુ 
સશ્રામ કરી મારા હાથ દેખાડી પછી હું તેમને લેટી પડીશ માટે તું 
અર્ષો રહેજે. આ મહેલના ઝરૂખામાં બેસી દરથી ઘતા ર ગામને સયા 
ફરજે. આ પ્રમાણે સલયસુંદરીને જણાવી ભટાળળ ત્યાંઘી ગહારનીકન્યો. 





૨૬૮ મલાયસુ'દરી ચરિત્ર 
મકરણુ ૪૮ મુ. 


--હ્હઝડ-- 
ગદ પ્રવેશ. 


નારિ નારિ તાર 
“્“..“"”---“-- 


રણુશીંગાં કુ-કાવા લાગ્યાં. ચતુરંગ સૈન્ય આવી મળ્યું. રણુરગ 
હુસ્તીપર બેસી સોટા ઉત્સાહથી સિદ્ધરાજ શહેર ખહાર આવ્યે. 

બન્ને સૈન્યમાં રણુસ'ગ્રામનાં વાજીત્રો એટલા જેરથી વાજતા 
હેતા કે જાણે ખ્રહ્ધાંડને પણુ ફોડી નાખશે. રણાંગણુમાં પવેશ ઝરવા 
સાટે સુભટો તૈયાર થઈ ગયા. ભાટ લોકે  સુભટોનાં પરાકસોર્તું 
વર્ણન કરવા લાગ્યા. ભય કર સિંહુનાદ ચારે ખાજી થવા લાગ્યા. જય- 
શ્રીના ઈચ્છક સુભટો નૃત્ય કરવા લાગ્યા. બન્ને સૈન્ય સન્સુખ આવી 
લાગ્યાં, યુદ્ધનો પ્રારંભ થયે. રથવાળા રથવાળા સાસે, હાથીપર 
ચડેલા હાથીવાળા સામે, અશ્ચવવાળા અશ્ચવવાળા સામે અને પદાતિઓ 
પદાતિ સાસે ધસ્યા. રણાવેષમાં વીરપુર્ષાના મસ્તકના કેશ સનની 
અદર રહેલા કોધાનળના છુમાડાની માફેક ઉછળવા લાગ્યા. પરસ્પર 
છોડેલા ખાણુના સસુદાયથી સૂર્ય ઢકાવા લાગ્યો અતે જાણે કાળરા- 
રાત્રિની શરૃઆત થઈ હોય તેસ અધકાર ફેલાવા લાગ્યો. અન્યે।- 
અન્યના શસ્ત્રોના સ“ઘર્ષણુથી ઉત્પન્ન થતો અગ્નિ વચમાં વીજળીની 
'સાકફેક પ્રકાશના ઝખકારા આપતે! હતે. પ્રસરતાં ખાણુનાં સૂત્કાર, 
જયકર ભાલાએના રણુત્કાર, ઘૂઘૂયમાન થતા શિલાના સસુદ્ટાય, 
 મડ્ગના ખાટકાર, છરીના છણુત્કાર અને દ'ડના ભાત્કારથી સ'ગ્રાસ- 
ભૂમિ ભચકર દેખાવા લાગી. - ુ 

- શરીરપર ધારણુ કરેલ ખખ્તરાના ઝંટત્‌ જ્રુટતૂ શખ્છો થવા 

લાગ્યા. કાચર પુરષો કપવા લાગ્યા અને શૂરવીરાનાં સસાંચો વિકુ- 


શેં તેને 


પેરળાર્થી 
અણી સેત્ાવ 


અ 


ચ્રીંત ૧. 9૦ ૨૬૮ વતક 


મઘ્ાવજ સાથે છજાર્ફ શાન 
છેં, મથરથી મદ્ાવ- 
જતો તીત થાય છે માતા 
અતે પિતાને મતો છે, તાન 


જીઝુવનો' 
શાથ છે 


સાર્થતાજ્ની 


છોઝાવવા સુર્વાઈ તથા 


વીસ્ધવજ રઝા આતે જે, 


ઝમ 
હં 
“અ. 


જપે? અ જુ 
# નનન 
ન 


-ન્‍# 





પી જત મુસ્તાકર-મમરતાટ. 





ચુદ્ધ પ્રવેરા ૨૬૯ 


સિત થવા લાગ્યાં. ખડ્ગાખડ્ગી, દડાદડી, શરાશરિ, કુતાજુંતિ, ગટા- 
ગદિ, દૃતાદ'તિ, લાતાલાતિ, સુછાસુછિ અને સુદ્ગરા સુદ્ગરિ પ્રમાણે 
ભયકર સુદ્ધ આપસમાં થર્યું. ક્ષય કાળને સૂચવનારા આ યુદ્ધના 
મ્રસ'ગમાં થોડાજ વખતમાં સિદ્ધરાજનું સૈન ભાંગ્યું; કેમકે તે ઘણુંજ 
થેહું હતું તેમજ તેને અચાનક તૈયાર થવું પડયું હતું. યુદ્ધમાંથી 
પાછું ફ્રી સેન્ય શહેર તરક વળવા લાગ્યુ- 

પોતાના સૈન્યને પાછું ફરતું રેખી રણુરંગ હાથીપર બેસી 
સિદ્ધરાજ પોતાના સૈનિકોને સ્થિર કરતે, સિંહુનાદથી સામાં પક્ષના 
સૈન્યને ત્રાસ આપતે। રણુસ'ગ્રામના માખરાપર આવી ચુદ્ધ ડરવા લાગ્યો. 


સિદ્ધરાજને સન્સુખ આવેલો દેખી વિશ્વાલ'કાર હાથી ઉપર 
ખેત્રી સુર્પાળરાન અને સ'ગ્રામતિલક હાથી ઉપર બેસી વીરધવળ 
શ્ઞાજા તેના સન્સુખ યુદ્ધ કરવા આવી પહોંચ્યા. પાતાના સર્વ ખળને 
વાપરતા તે સવે" રાજાએ જીવષર આવીને લડવા લાગ્યા. 

પોતાના ખાહુખળથી સામો! પક્ષ અજેય જણાતાં સિદ્ધરાજ 
વ્ય'તરદેવતું સમરણુ કર્યુ. સ્મરણુ કરતાંજ તે વ્ય'તરદેવ હાજર થયે।, 
«હું આવી પહોંચ્યો છું? એમ જણાવી તે દેવ સિદ્ધરાજને મદદ 
કરવા લાગ્યો. તે સામા પક્ષ તરફ્થી આવતાં ખાણેૂાને અધમાર્ગ- 
માંઘી પકડી લઈ સિદ્ધરાજને આપવા લાગ્યો. સ્િદ્ધિરાજના સૈન્યનાં 
આણુ સામા પક્ષને વાગવા લાગ્યાં અને તે તરક્નાં ખાણુ વચમાંજ 
રવ ઉપાડી લેવા લણ્ચો. આ કારણથી મેઘધારાથી તેરેમ ટતા દિશા- 
ઓમાં ઉડી «ય છે, તેમ સિદ્ધરાજની ખાણુધારાએ રણાંગણુમાંઘી 
શાજડસએોા રઅુહજ્વાર્માં ઉડવા લાગ્યા. એક તે! ખળાવાન્‌ અને ચુવાન 
સિદ્ધરાજ, તેમાં વળી દેવની મદદ. આ બન્ને કારણુથી સિદ્ધરાજતું 
-ન્‍ેર વધ્યુ. તેતે દૌતુદથી રાન્‍્તના ચામર, ધ્યત્ત અને છત્ર દેરી 








૨૭૦ સલયસુ'દરી ચરિત્ર. 


નાખ્યાં; તેમજ તે બન્ને રાજાના શરીરતું રક્ષણુ કરતાં તેસભે 
હાથમાં લીધેલાં શસ્ત્રો વારવાર પાડી નાખવા લાગ્યે।. * 

'તેજવાન્‌ ગુર્‌ શુકંને પણુ ચદ્રમા જેમ નિસ્તેજ કેરી-નાખે છે, 
તેમ ખન્ને રાજને નિસ્તેજ કરી ચિતાસસુદ્રમાં નાખ્યા. .ચિતાથી 
અધોસ્રુખ અને લજ્જાથી શ્યામ સુખ પધારણુ કરતા .ચિતા તથા 
સસરાને દેખી સ્િદ્ધિરાજે વ્યતરદેવને .ખોલાવી કેટલીક અગભની 
ભલામણુ કરી પૃવે" લખ્મી રાખેલ એક 'લેખ ખાણુના અગ્ર ભાગમાં 
રાખી તે ખાણુ રાજાના સનન્‍્સુખ ફે'કયું. 

દેવ પ્રભાવથી સિદ્ધરાજ સ્કેલ્ું આાણુ રાજને નમસ્કાર કરતું 
અને સતુષ્યોને સોહુ પમાડેતું રાન પાસે આવ્યું. 

આ પ્રમાણે આવતા ખાણુને દેખી તે બન્ને રાનનએ। ચિત્તમાં 
ગ્ચસત્કાર પામ્યા. ખાણુ આજાશથી નીચુ' ઉતર્યુ. સ્ઝુરપાળ રાન્ને ત્રણુ 
પ્રદક્ષિણા કેરી નસસ્કાર કર્ચો અને તેના ચરણારવિટમાં તે પત્ર મૂકી 
"પાછું તે સિષ્ધરાજની પાસે ચાલ્યું ગર્સું. 

--- બોણુતું આડું કર્તવ્ય જેઈ સર્વ સૈનિકોને આશ્ચર્ય થયુ. 
તેએ પરસ્પર બોલવા લાગ્યા. ભાઈએ ! આમાં કાંઈ ગૂઢ પરમાર્થ 
જણાય છે, પણુ આપણે સમજી શક્તા નથી. 

એટલામાં તો સુરપાળ રાજાએ તે લેખ હાથમાં લીધે1 અને તેને 
ખોલી ઘણીવાર સુધી તે અક્ષરની પ'ક્તિ નિહાળી વાંચવા માંડયો. 

, લેખ સાંભળવાની ઇચ્છાથી રાજને ચારે ખાજુ હજરો સતુષ્યો 
વીંટાઈ વળ્યા. કોળાહુળ ખ'ધ થયો. એટલે રાજાએ મોટા સ્વરે તે 
લેખ વાંચવો શર્‌ કર્યો. 

શ્રીસાન્‌ વીર સુરૃષોથી - સુશોભિત, રણાંગણુ, - ભૂમિસાં 'સ્થિત 
પૂજ્ય પિતાશ્રી સુર્પાળ નરેદ્રના ચરણાવિ'ટમાં તથા શ્રીસાત્ત્‌ 
સચ દ્રાવતી નરેશ, શ્વશુર શ્રીવીરધવળ - ચરણુસરો જગમાં. 

આપશ્રીના સન્સુખ સૈન્યમાં સ્થિત સહાખળ કુસાર આધે 


પ 
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સર્વને નમસ્કાર પૂર્વકે વિસ્ત્તિ કરે છે કે આપશ્રીના પવિત્ર પ્રસા- 
દથી મતે આ રાજ્યને પ્ણ પરિત્રડ પ્રાસ થયો છે; તેમજ પૂન્ન્ય 
પિતાશ્રીના પ્રમે[દાથે” મારા ભુજબળને। વિનોદ આપશ્રી સમક્ષ સે” 
કર્યા છે. તેમાં પૂન્ન્યોનો કરેલો પરાભવ કે અવસ્તા યા અવિનય ત્તે 
જુપાકટાક્ષથી ક્ષમા કરવા ચેગ્ય છે. 

પૂન્ય ચિતાશ્રીના પાદારવિંદની પ્રાષ્ત્યયે”ે પ્રખળ ઉત્ક'ઠ્તિ 
થઈ શહ્યો હેતો, તેમાં પ્રખળ પુણ્યાદયથી અકસ્માત્‌ પૂન્ત્યાનાં 
ચવિત્ર દર્શન પ્રાપ્ત થયાં છે, તેદ આ અદ્વિતીય હર્ષ સ્થાને આપશ્રી 
શ્ોકસ'કલિત શા માટે? 

મા લેખને! ભાવાર્થ વાંચવાની સાથેજ આખા સૈન્યમાં હર્ષ- 
નાદની ગજ્નાએ થવા લાગી. 

સુરપાળ રાન આન'દાવેશમાં બોલવા લાગ્યો. અહો | વિધિની 
ગ્રસન્નતા ! અહા ભાગ્યોદય ! હમણાંજ સુત્રવપૂ સહિત સહાખળ 
અહી' આવી મળરે. આજે નારકી સરખા અસહ્ય વિચોગ હુઃખથી 
અમારા ઉદ્ધાર થચો. આજેજ જીવન પામ્યા. આજેજ ચૈતન્ય સુપ્ર- 
ગટ થયુ' અને નેત્રો પણુ આજેજ વિકસ્વર થયાં આ ગ્રમાલે 
ખોલતેદ સુરપાળ રાન્ત વીરધવળ રાજાની સાથે સહાખળકુમારના 
સૈન્ય સન્સુખ ચાલવા લાગ્યે।. 

મકરણુ ૪૯ સરુ“ 
--ન૦્ડ-- 
સ્વજન મેળાપ. 


---ડઝઝડ્૮--- 
4૬.૬. 


સ્તેડુ એવી ચીજ છે કે ત્યાં માન અપમાન કે માટાનાનાની 
ગણુના કે તુલના રહેતી નથી. અવિવેક કે અવિનય તે અખંડ 
રસના પ્રવાહમાં લીન થઈ. નય છે અને ઉલટા તે આંતર્‌ની કારી 
લાગણીને સૂચવી સ્તેડનું પોષલુ કરે છે, 





ર૭૨ મલયસુ'દરી ચરિત્ર 


“્ગ્ન્ન્ૂ-ૂૂ------: 


પિતાશ્રી તથા સસરાને સન્સુઃખ આવતા દેખી સહાખળ પણુ 
તરતજ આસન છોડી સન્સુખ દોડી ગયો અને પિતાજીના ચરણુમાં નમી 
પડચે. નેત્રોમાંથી જરતા અશ્રપ્રવાહે વિચોગ કે કરી, આંત- 
જ્સ્નેહ પ્રકટ કર્યો, તે સ્નેહ કેટલો હરો તેતું માપ કરવું અશકય હતું. 

ષાં વિશેષ વખત ખોટી ન થતાં આ ને સોટા 
સહોત્સવપૂર્વક સહાખળે શહેરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. પરિવાર સહિત 
ખૂજ્તે રાજાએ મહેલમાં દાખલ થયા. 

સલયચસુંદરી, પિતા તથા સસરાને નમી જઃ તેમને નનેતાંજ 
આંતર્‌ દુ:ખ યાદ આવ્યુ, ( તેની આંખોમાંથી અશ્ચનો અખડ પ્રવાહે 
વહેવા લાગ્યો, તેડું _હેલ્ય તેને સ્વાધીન ન રહ્યું. અ'તે ધ્રુસકે છુસકે 
રૂદન કરવા લાગી. પોતે રૂદન કર્યું અને સ્નેહીઓને પણુ રડાવ્યા. 


છેવટે પિતા તથા સસરા પ્રસુખે દિલાસો આપવા પૂર્વક ઘણી રીતે * 
સમજાવી તેને શાંત કરી. 


ભોજન કર્યા પછી ખાનગી મહેલમાં રાજકુટુંખ એકઠુ” થયુ. સુર- 
'પાળ તથા વીરધવળ રાન્તએ સહાખળ અને સલયસુંદરીએે આજપર્ચેતે 
ચોતે અતુલવેલું સર્વ વૃત્તાંત કહી સ'ભળાવંવા 'માટે જ્ણાવ્યુ- 
સહાખબળ તથા સલચસુંદરીએ પોતાને માથે વીતેલી સર્વ બીનાં 
સૂછીથી ફહી સ'ભળાવી. . 


સલચસુંદરીનું કહેયું. વૃત્તાંત સાંભળી, વીરધવળ પ્રસ્ુખ સર્વના 
નેત્રોમાંથી અશક્ધારા વહેવા લાગી. ને ઘણે। શૈે।ક થયે. સુત્રીના 
સસ્તકપર હાથ ફેરવતો, વીરધવળરાજા બોલ્યો. મારી જ્હાલી પુત્રી ! 
તું સોટા સક્ટમાં શ્માંવી પડી હતી. અહા !-રોજકુળસાં જન્સ પાસી 
જતાં રૌરની માફક 'તું ડ્ઃ ખમાં રોળાઈ. 'સુત્રી! કુસુમથી “પણુ કોમળ 
છતાં આવાં તીત્ર ડુઃખ તે” જેવી રીતે સહુન : ડર્યા”! ઈત્યાદિ પદ 
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ગ્રકાર રોક કરતા રાન્તએ ગુત્રીને વારવાર હાથથી સ્પર્શ કરતાં, 
સેત્ર માગે" આંસુ ખહાર કાઢી પોતાને શોક ખાલી ડર્ચો. 

જીુરપાળ રાજાને તેથી પણુ વિશેષ દુ:ખ લાગી આવ્યુ. ઘણા 
ખેદ કરવા પૂર્વક તેસ જણાવ્યુ*. સુત્રી | આવા મહાન ડુઃખાર્ણવમાં 
તને નાખનાર અવિચારી અને પાપી આ સુરપાળજ છે. કુળવધુ ! 
મારે સર્વ અપરાધ તારે ક્ષમા કરવા ચેોગ્ય છે. તું ક્ષમા ડરને. 
ગ્રસન્ન થા. કોપનેો થાગ કેર, ડું તત્ત્ત્ત છે, એટલે વિશેષ પ્રકારે 
કહેવાની «રર નથી. 

સલયસુંદરીએ નગ્નરતાથી ઉત્તર આપ્યો. સસરાજી! આપ 
બાટલો! ખધો ખેદ શા માટે કરા છે! ? ભાવી કોઈ અસત્ય, કરી 
શ્ષઝતું નથી. પૂર્વકૃત કર્મો અવશ્ય લેણગવવાંજ પડે છે. ખીન્ન મતુષ્યેદ. 
નિમિત્તમાત્ર છે. સુખ દુ:ખ આપનાર તો! શુભાશુભ કર્માજ છે. 
સારં પર્વકર્મજ તેવાં હશે તેમાં આપને શું દોષ છે ? 

સહામળ તરક્‌ દેછિ કરી સુરપાળ રાન્ત બોલ્યો; વત્સ ! 
તારી કૃપા અપૂર્વ છે. અપરાધી ક'ટર્પ રાનનપર તે' ઘણે અનુગ્રહ 
કર્યો છે; છતાં તે નિર્ભાગ્ય તારા અતુગડનો લાભ ન લઈ શકયો, 
તારૂં સાડુસ, તારી ખુદ્ધિ, તારૂં શોર્ય, તારૂં ધય, તારૂં સુદૃત અને 
તારાપર મનુષ્યોનેો-પ્રનનોા અનુરાગ એ અતુકરણીય સાથે અતુસે!- 
દનીય પણુ છે. ઇત્યાદિ અનેક પકાર સુત્રના ગુણુ।નું અનુમોદન કરતા 
શાજાએ પુત્રને જણાવ્યું. વત્સ ! સલયસુંદર્‌ીથી પેદા થયેલ તે પુત્ર 
હાલ કયાં છે? તે પાપી બળસારે તેની શી વ્યવસ્થા કરી છે ? 

સહામળ-તે ખળસારને અહીં બોલાવીને પૂછી નેઇએ. તર- 
તજ સહાળળે ખધીખાનામાંથી બળસારને સુરપાળરાન્ત પાસે 
ખોલાવી મંગાવ્યો. અનેક સુભટાથી વિટાચેલ અને લેહાની ખેડીથી 
નિંગડિત ખળસાર સભામાં આવ્યે. 





૨૭૪ સલયસુ'દરી ચરિત્ર. 


તેને જેતાંજ ભચ'કેર બ્રજુટી કરી સુરપાળ રાજએ જણાવ્યુ 
અરે ! દુર્ઝુડ્ધિ તે અમારો ઘણુ! અપરાધ કર્ચેચ છે. તને જે શિક્ષા 
કરવાની છે તે તે! કરશુંજ, પણુ પ્રથમ તું સત્ય જણાવ કે તે 
અમારા પુત્રની શી વ્યવસ્થા કરી છે ? તેને ક્ચાં રાખ્યો છે ? 

સ્રુરપાળ અને વીરધવળ ખન્ને રાજને ત્યાં બેઠેલા દેખી તે 
સાર્થવાહ અત્યત ગભરાઈ ગયે. તેને ઘણે! ભય થયે. જેની મદદવડે 
અ'ધીખાનાથી છુટવાની કાંઈપણુ આશા રાખતો હતો, તેનાંજ આ 
પુત્ર અને પુત્રી છે અને સે પણુ તેનાજ મહાન્‌ અપરાધ કર્ચ છે, 
તેનેજ સે મહાન્‌ ડષ્ટ આપ્યું' છે, તે વીરધવળ રાજાની પુત્રીનેજ 
ડુદશામાં લાવી મૂકી હતી અને છેવટે કારને ઘેર દ્રવ્યથી વેચી દીધી 
હુલી. તે! શું તે રાજાએ હવે સારો ખચાવ કરશે ર? ના નરહિજ. 
ત્યારે હવે મારે શું કરવું ? મારા સર્વ સતેોરરથે નિષ્ફેળ ગયા. રાજ- 
ગુન્હા અતે સ્વામીદ્રોટુ કરનારા સને મારા છુટુ સહિત આ રાન 
સારી નાખશે પણુ હુવે આક ઉપાય છે તેનાથી' મને જીવિતવ્ય મળવાની 
આશા છે. તે એજ કે તેમને! પુત્ર સારી પાસે છે માટે પાછો આપવા 
અદલ જીવિતવ્યની માગણી કરવી; એમ વિચારી સાર્થવવાહે જણાવ્યુ. 

મહારાજા ! હું.આપ સર્વને! મહાન્‌ અપરાધી છું, છતાં આપ 
જે મારા કુટુંબ સહિત મને જીવિતઢાન આપવાની દયા કરો તો હું 
આપને સુત્ર ક્યાં છે તે ખતાવી આપું. 

પુત્ર જીવતો છે તેમ સાંભળી સર્વને આનદ થયે. રાજાએ 
હયા લાવી તેની માગણી કુલ રાખી એટલે સાર્થ'વવાહે કોપ સક 
ચુસ સ્થળેથી, અન્ય મતુૃષ્યો પાસે પુત્ર મંગાવી આપ્યે]. 
પ વરસાદના આગસનથી જેસ સચૂરકુટુઅ આનદ પામી નૃત્ય કેરે 
છે તમ પુત્રને દેખી આખું રાજકુટુ એ આંન'કમાં નૃત્ય કરવા લાગ્યુ. 
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સ્વજન સેળાપ. ૨૭૫ 


સુરપાળ રાનએ બળસારને પછુ' કે, આ સુત્રતું તે' શું નામ 
રાખ્યુ' છે ] ખળસારે જણાવ્યું” મહારાજ ! તેતું નામ ખળ રાખવામાં 
આવ્સુ' છે. સુશ્પાળ શન્તએ સુત્રને ખોળામાં લીધો એ અવસરે 
તે રાજની પાસે હાથમાં સો સોનામહારની એક પોટલી હતી તે 
આળપુત્રે તરતજ પોતાના હાથમાં ખે*ચી લીધી. તે દેખી સુરપાળ- 
રાજાએ તેવું નામ શતખળ સ્થાપન કેયુ. 

સુરપાળ રાજાએ તે બળસાર સાર્થવાહતું સર્વસ્વ લુંટી લીધુ” 
પણુ કુટુખ સહિત તેને જીવતો મૂકી પોતાનું બોલેલું વચન પાળ્યું. 

એક વર્ષ પછી સલયસુંદરીનેો સેળાપ થશે તે નિમિત્તજ્ઞનું 
વશ્ચન સત્ય થયું. કેમકે ખરાખર એક વષેજ સહાખળને પ્રથમ સલ- 
યસુ'દરીનો મેળાપ કુવામાં થયો હતો. રાજકુટું ઝમાં અને વિશેષ 
આખા રાન્ત્યમાં આજનો દિવસ આન'દ ઉત્સવનો હતે! સર્વ સ્થળે 
આન'દ વર્તાઈ રહ્યો હતો! સુત્ર, પુત્રી વિયોગથી વિધુર્તિ થયેલા 
અનને રાજાએ આજે શાંતિ અતુભવતા હતા સિદ્ધરાજ તે મડાબળ 
ઝુમાર છે એમ ન્તણી પ્રનત સસુદાય પણુ પોતાને વિરોષ પ્રકારે સનાથ 
માનતો હતો પોતાની ભુન્તબળથી પેદા કરેલું રાન્ય સડાળળે પોતાના 
પિતા સુરપાળને સ્વાધીન કર્યું. અન્ચાન્ય પરમ સ્તેડુમાં નિમસ 
શચેલ ખન્ને રાજયુટુ બો આન'દમાં દિવગો પસાર કરવા લાગ્યા. 





મ્રકરણુ ૫૦ મુ. 
ચજ્ધયરા કેવળી. 
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નાના પ્રકારના પાર્થિવ વૈભવને અનુભવ કરતાં ખન્ને રાજમુટુ બો 
આન"દ સમુદ્રમાં નિમગ્ન થઇ રહ્યાં છે. સાનુકુળ ઈટે સચોગના 





૨૪૬ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 


સખ'ધથી પૂવે" અતુભવેલ અસહ્ય ૬:ખ અત્યારે વિસારે પડી ગુ 
હતું. પૂર્વોપાર્જીત પ્રંખળ સુણ્યનો સૂર્ચોદય પરાકાછાએ પહોંચ્યો હોયઃ 
તેસ પૂર્ણ તપી રહ્યો હતો. આ અવસરે ખાદ્યશાંતિ માટે જેમં વર્ષા 
જ્ડતુથીઃ જરૂર હોય છે, તેસ તેથી પણુ વિશેષ જર્‌ર આંતર શાંતિ 
માટે સદગુરૂની હતી. તે પૂર્ણ કરવાને માટેજ પસુણ્યથી પ્રેરાચેલા 
પાર્શ્્નાથ પ્રજ્ુના શિષ્ય શ્રીસાન્‌ જ્ે'ટ્રયશા કેવલી "પૃથ્વીતળપર 
વિચરતા અતુકેમે ત્યાં આવી સસવસર્યા. 

કેવલી ભગવાનતું આગમન સાંભળી ખે રાજાએ પોતાના! 
કુટુખસહિત ગુર્વર્યને વદન અને ધર્મ શ્રવણુ કરવા માટે તેમની 
પાસે આવ્યા. પર્માથી' પ્રનત સઝુદાય પણુ ઈંચ્છાતુસાર પર્સ શ્રવણુ 
નિમિત્તે આવી મળ્યે. 

ચ'દ્રયશા કેવલી ગ્રભુએ પણુ જીવોનાપર અતુકૅ'પાથી જન્સ 
સરણુને ટ્ર કરનારી ધર્મ દેશના આપવી શર્‌ કરી. 

મહાનુભાવો ! આ ફુનિયાના સર્વ જીવ જન્મ, જરા, મરણુ, 
આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ આદિ નાના પ્રકારના દુઃખને અનુભવ 
કરતાં નજર પડે છે. આ દુ:ખ ક્ષણિક છે કે આત્યતિક છે ? તેને! 
નાશ થઈ શકે તેમ છે કૈ નિર તર્‌ આસને આમ સંગે સોહે તેનો 
અતુભવ કર્યા કરવો જ પડે છે ? તે સખ'ધમાં મતુષ્યોએ અવશ્ય. 
વિચાર કરવો જેઈએ. જનાવર કરતાં 'મનુષ્યો ઉત્તસ છે, કારણુ કે 


તેમના કરતાં મતુષ્યોમાં વિચારશક્તિ પ્રબળ છે. પશુઓ કરતાં 
મતુષ્યોતું મન વિશેષ સપણ છે અને- તેથી ગમે તે નાતનેો તે વિચાર 


કે નિર્ણુચ કરી શકે છે અને પછી તેના પ્રતિકાર નિમિત્તે તે પ્રયત્ન 
પણુ કૅરી શકે છે. આટલું છતાં અરે ! અસીમ સાસરથ્ય છતાં પણુ 

તે દુ:ખના સૂળ ' કારણો, શોધવા કે કે દુઃખનો વિનાશ કરવા મનુષ્યો 
વિચાર કે પ્રયત્ન ન કરે તો તે મતુષ્યપણું- તેમનું શા ઉપયોગ: 


-ચ'દ્રયશા કેળવી ૨૪૪ 


છે ? પશુઓમાં અને મતુષ્યોમાં પછી શાને તકાવત ? તેના જેવું 
*બજી' શે1ચનીયપણું શુ' હોઈ શકે ? 
દરક મતુષ્યે વિચાર કરવા જેઈ એ કે હું કોણ છું? આ 
જગત્‌ શું છે ? આ વિચિત્રતાનું કારણુ શું ? પરમશાંતિ શાથી મળે ? 
પોતાના મદ ક્ષયાપશમથી-વિચારની કે વિશ્ડુદ્ધિની મ'દ પ્રખળ- 
ળતાથી આ વાતને! નિર્ણુચ પોતે ન કરી શકે તે! અવશ્ય તે 
ખુલાસો! સદ્ગુર્‌ પાસેથી મેળવવો જ ન્ેઈ ક. જે મતુષ્ય પોતાના 
ભલા માટે પણુ પ્રયત્ન નથી કરતે તે મતુષ્યપણાને લાયક કેમ ગણાય ? 
હું કોણુ છું ? તમે કોણુ છે ? આવે! પ્રશ્ન તમને પૂછવામાં 
આવે તો. તમે શું ઉત્તર આપરે॥ ? અથવા તમે તમારા મતથી જ 
પ્રશ્ન કરો કે હું કોણુ છું ? આને. આંતર્‌માંથી શું ઉત્તર મળે છે ? 
“હું રાના છું, ક્ષત્રિય છ) સુર્ષ છ, મતુષ્ય છુ, આર્ય છું, 
આ ઉત્તર તમને વ્યાજખી લાગે છે ? જરા વિચાર કરો તો 
આતું વિરેષ સ્પણિકરણુ થરે આર્યદેશમાં જન્મ્યા માટે આર્ય. 
આર્ય સિવાયના દેશમાં જન્મ પાસ્યા હોત તો આર્ય તો નજ કહે- 
વાતને ? ત્યારે આર્ય. એ અમાર્‌' નિત્ય સ'બ'ધીત લક્ષણુ કે સ્વરૃપ 
કડેવાય ? ના નહિજ. “ કેમકે તે વિનશ્ચર ચાને પલટણુ સ્વભાવવાછી” 
લક્ષણુ છે. તમાર્‌' સ્વરૂપ તમારી સાથે નિત્ય સ'ખ'ધીત હાડું નેએ.” 
“હું મનુષ્ય છ. મતુષ્યના દેડુમાં રહ્યા છે માટે મતુષ્ય. પણુ 
જનાવરના શરીરમાં રહ્યા હોત તો ? “ તો જનાવર ઝડેવાત. ત્યારે 
આ લક્ષણુ પણુ તમાર્‌ં નિશ્ચિત નજ ગણાય. 
“હું સુર્ષ છું' સુરૂષ સ'સા સૂચક ચિન્ડવાળા શરીરમાં રહ્યા 
છો માટે સુર્ષ-કદાચ સ્રી સસ્તા સૂચક ચિન્ડવાળા શરીરમાં રહ્યા 
રાત તો $ સી કહેવાત' ત્યારે સુર્ષ સ્રી, એ શબ્ઠવાચ્રક જે વસ્તુ 
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છે, તે , તમારૂ નિયમિત અને નિશ્ચિત સ્વરૂપ નજ કહેવાય. ક 
તો સરવે એક જાતની ઉપાધિએ છે 

હું ક્ષત્રિય છુ? ક્ષત્રિયપણું તમે પોતે છો અથવા તમે કૃત્રિય 
સ્વરૂપ છો. તે શા કારણુને લઈ તે ? “ક્ષત્રિયના કુળમાં જન્મ પાસ્યા 
તે માટે.' અથવા 'ક્ષતાત્‌ મચાત્‌ ત્રાયસે ' રતિ ક્ષત્રી એટલે ભયથી 
બીજાનું રક્ષણુ કરવાને જેનામાં ગુણુ છે તે ક્ષત્રિય, ક્ષત્રિય સિવાય 
અન્ય કુળમાં જન્મ થયો હોત, અથવા ભચથી ખીન્તતું રક્ષણુ કૅર- 
વાતું સાસર્શ્ય તમારામાં ન હોત તે! ? ' ક્ષત્રિય નજ કડેવાત. ? ત્યારે 
આ ઉપાધિ ક ક્ષાત્રિયપણું. પણુ તેથી “તમાર્‌ સત્ય' ક 
કે ? એ તો! સિદ્ધ નજ થયું. 

હું રાજા છ.? તસે રાન્ન છો તે ક્યા પ્રબળ કારણુને લઈને ? 
અનેક મતુષ્યોના ઉપરં અને થણી લાંખી "પૃથ્વી ઉપર છહુજુમત 
ચલાવો છે, આજ્ઞા પાલન 'કરાવો છે, એશ્ચયને અનુભવ કરો 
છ ક કારણુને લઈને ? અસ્તુ. આ હકુમત, આજ્ઞા, એશ્વય અને 

ભવ એ ચાલ્યુ જય તે રાજા  કડેવાઓ  ખરાકે ? ના. નહિ જ, 


થાર તમે રાન્ન છે! તે કક અપેક્ષાને, લને તે તે તમે સમજ્યા જ 
હશે. હા, “ આ રાજ્યવૈભવને લને? ને એમ જ .છે તો આ 


રાજ્યવૈભવ સ'ચોગ વિચોગ ધર્સવાળો હોવાથી ચિરસ્થાયી નથી. 
માટે તે તમાર્‌ં સત્ય, શાશ્ચત સ્વરૂપ નજ ગણાય. 

આ શરીર પણુ આપણે નથી. તે તો આપણુ છે. હું અને 
માર્‌ આ ખ-ને વસ્તુમાં ખાહ્ા,, અભ્ય'તર અપેક્ષાને લઈને તપાસ 
કરતાં વિશેષ તષ્ાવત છે. ખાહ્ય “વસ્તુની અપેક્ષાએ 'જેમકે “ માર્‌ 


ઘર” ક ઠેકાણે માર્‌ ઝડેનાર મનુષ્ય અતે તેને રહેવાતું ધર અથવા 
તેતુ' ઘર આ ખને વસ્તુ પૃથકૂ.જુદી છે. તેમજ અત્ય'ત. ભિન્ઞ લક્ષણુ- 
વાળી છે. તે તદુષ નજ ટહૈવાય કેં મનાય યા અતુભવાય. 


દ્ર 
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અભ્ય'તર અપેક્ષા જેમકે, “મારો કોધ ઝાલ્યો ન રહ્યો. આ 
કોધની ઉત્પત્તિ અન્ય વસ્તુની અપેક્ષા રાખે છે. ઈછનિષ્ટ વસ્તુના 
વિયોગ સચે!ગથી તે ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનો અભાવ થતાં 
અથવા ઈછિ વસ્તુ આવી મળતાં અનિષ્ટ વસ્તુ ચાલી જતાં તે કોધ 
વિલય થઇ ન્તય છે. માટે તે પણુ આપણુ સત્ય સ્વરૂષ નજ ખની શે. 

આહાર, પાણી, હવા, ચિતા, પરિશ્રમ, નિશિતતા વિગેરે અનેક 
કારણને લઈ આ શરીરની વૃદ્ધિ, હાનિ થાય છે. જેમ ઈંટ, ચૂનો, 
પથ્થર, માટી, લાકડાં, લોટાં, જમીન વિગેરે અનેક કારણની વૃદ્ધિ, 
હાનિથી ઘર નાતુ મોટું થાય છે. માટે જેમ ઘરનો ખનાવનાર કે 
ઘરમાં રહેનાર તે ઘર નથી પણુ ઘરથી જીદો છે, તેમ આ શરીર 
ખનાવનાર કે શરીરમાં રહેનાર આ શરીરથી જુર છે. 

ઘર કે મહેલના ઝર્ખામાં ઉભા રહીને કેઈ માણુસ ખહારના 
પદાર્થો જઇ શકે છે, તેમ આ શરીરના નેત્રોરૂપી ઝરૂખામાં રહીને, 
અ'દર રહેનાર આ દુનિયાના પદાર્થો નતોઈ શકે છે. ઝરૂખો અને 
ઝરૂખામાં ઉભે! રહી સ્‍ેનાર મતુષ્ય ખતતે જુદાં છે, તેમ શરીર અને 
શરીરનાં રહી ખાહ્ય પદાર્થોનો નેનાર ખને જુદા છે. 

ઘર કે મહેલ પડી જતાં કે તે ભાડાનું હાય તો તેની સુદત 
સુરી થતાં રહેનાર તે ઘર કે મહેક ખાલી કરી ખીજે રહેવા જાય 
છે, તેમ આ શરીર પડી જતાં અથવા તેમાં રહેવાની સુદત-આસચુ- 
ષ્ય પૂર્ણું થતાં આ દેહુમ'દિરમાં રહેનાર તેને ખાલી ડરી અન્ય 
મંદિરમાં રહેવા જય છે. એટલે ઘર ખાલી કરનાર જેમ ઘરથી 

જુદો છે તેમ આ દેડ ખાલી ફરનાર રેહી પણુ રેડથી જુદો છે. 
અનાદિ કાળના અભ્યાસથી રેડમાં આત્મભાવ મનાચો છે કે 

દડ તેજ હું ૪. દેડને સુખે સુખી, દુઃખે દુ:ખી, રાત્રિડ્વિસ તેની 

સેવા કરવામાં, તેનું રક્ષણુ કરવામાં અને તેનું ષાલનપોયણુ કરવામાં 
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વ્યતીત કરાય છે. આવા પ્રખળ દેહાધ્યાસથી આત્મા દેહ સમાન 
ભાસે છે પણુ ખર્‌' નેતાં તેસ નથી આત્માનાં લક્ષણૂ। જુદ્ટાં છે. 
આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, અરૂપી છે, જ્ઞાનમય છે, જ્ઞાતા છે, દ્રષ્ટા 
છે, યારે આ દૃશ્ય દેહાદિ જડ સ્વરૂપ છે, રૂપી છે, અજ્ઞાન સ્વરૂપ 
છે, દ્રણટાથી દૃષ્ય છે, જ્ઞાતાથી રૈયસ્વરૂપ છે, આ લક્ષણે।થી વિચાર 
કરતાં આ દૃષ્યાદિથી ભિન્ન જે છે, તે પોતે હું છુ, કે આત્મા છે. 
એવા ઉપનામથી બોલાવાતો આત્મા છે. 

તલવારથી જેમ સ્યાન જુદું છે, તેમ તે દેડુથી જુદો છે 
કેટ્લાએક શકા કરે છે કે તે નેત્રોથી કેસ દેખાતો નથી, પણુ વિચાર 
કરતાં જણાશે કે નેત્રને પણુ નેનાર આત્મા છે તે, નેત્રોથી 
કેવી રીતે દેખાશે ? 

દરેક ઇંદ્રિયોને પોતપોતાના પ્રત્યેક વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે. 
નેત્રથી નેવાય છે. કાનથી સ'ભળાય છે. નાસિકાથી ગ'ધ શ્રહણુ 
કરાય છે. જીહ્વાથી સ્વાદ અતુભવાય છે અને ત્વચાથી સ્પર્શને 
અડુભવ થાય છે ? પણુ આ પાંચે ઇદ્રિચોના વિષચેનું જ્ઞાન કોને 
થાય છે? એ જ્ઞાન જેને થાય છે, તેજ આત્મા છે. ત્યારે આ 
ઈંદ્રિયાથી પણુ તે કેવી રીતે જાણી શકાય ? 

ઈંડ્રિયાથી જે વિષયોર્તું સાન થગુ' હતુ' તે ઈદ્રિયો નષ્ટ થતાં 
પણુ તે વિષચોતુ” સ્રાન સ્મરણુમા રહે છે. ધારો કે આ નેત્રથી તમે 
અનેક શહેર, પહાડ, નદી, ખીણે વિગેરે સ્‍ેચાં હતાં. તે નેત્રો કોઈ 
રીગાદિ કારણુથી નાશ પાસ્યાં, છતાં તેનાં વિષયતુ-શહેરાઢિતિુ” 
સ્મરણુ તે માણુસને રહ્યા કરે છે કે અસુક વર્ષે, અસ્રુક દિવસે, હું 
અસુક શહેરમાં ગચો હતો; વિગેરે આથી પણુ સ્પષ્ટ થાય છે કેઆ 
સર્વ' વિષયોને જે જ્ઞાતા છે તે આ દેહારિ ઈ દ્રિયાથી જદો જ છે. 

તેસ જ સન -પણુ આત્માને જાણી. શક્તું નથી; ષણુ ઉલટું 
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આત્મસત્તાથી તે જણાય છે. જેમકે માર્‌! મન અસ્ુક ઠેકાણું ગયુ” 
હલું. સે મતમાં આવા વિચારે કર્યા. વિગેરે આ સ્થળે મતને જાણુ- 
નાર તેમ જ મન ઉપર સત્તા ચલાવનાર તરીકે કોઈપણુ અદષ્ય 
તત્ત્વ આ રેહમ'દિરમાં રહેલું છે તેજ ભગવાન્‌-સમર્થ આત્મા છે. 

નિદ્રા, સ્વપ્ન અને જાગૃત દશા આ ત્રણે દશાને અતુભવ કર- 
નાર અર્થાત્‌ દ્રણા તે આત્મા છે “ મને સારી નિદ્રા આવી હુતી, મતે 
અસુક સ્વપ્ન આવ્યુ હતુ-“ હું જગુ' છુ.” આ સર્વનો! સાતા 
પણુ તેમનાથી વિલક્ષણુ આત્માં છે. જેની સત્તાથી આ દુનિયાના 
ગ્રતેક પદાર્થનો અનુભવ થાય છે તેજ આત્મા છે. ટુ'કામાં કહીએ 
તો “હું કોણુ છુ'' આવી શંકાને કરતાર તેજ પોતે આત્મા છે. 

આટલું જણાવ્યા પછીથી હવે તમને નિર્ણુચ થયો! જ હશે કે 
હું કોણુ છુ આત્માં છું અને દેડાદિ સર્વ પદાર્થોથી જીદે 
અને વિલક્ષણુ છું. 

પાચા સિવાયની ઈમારત નકામી છે. માટે જ આ સ'બ'ધમાં 
કાંઇક લ'બાણુથી નણુવાની જરૂર છે; કારણુ કે આત્મા જ ન હોય 
કે ન જાણ્યો હાય તો પછી તેને છેડાવવાનેા પ્રયત્ન કરવે! તે 'કેવી 
રીતે ઉપયોગી નીવડે ? અસ્તુ. 


% 


મકરણુ પ૨ સુ, 


સુનર્જન્મ. 
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રથી આત્મા ભિન્ન છે એમ ન્તણ્યા છતાં આ આત્મા દેટના 
નાશની સાથે જ નાશ પામતો હોય, તો પછી તેને ફુઃખઘી છોડા- 





૨૮૨ સલયસુ'દરી ચરિત્ર. 


વવા માટે _પ્રયત્ત : કરવો : તે નિષ્ટ્રળ જ છે. . માટે ' આત્માની 
અસ્તિતા સાથે અમરતા-નિત્યતા પણુ. અવશ્ય સમજવી નેઈએ. ને 
અમરતા સુનર્જન્મ થતો હાય તોજ. સ'ભવી' શકે. 

આ સમાણુસ મર્‌ી ગચે। કે પાછે થચેો. આ શખ્ટ સાંભળ- 
લાની સાથેઃ જ આટલે] તે નિર્ણય કરી શકાય છે ઝે, જેની મહાન્‌ 
સત્તાથી આં શરીરમાં. હલન, ચલન, સ્મરણાદિ નાના પ્રકારની 
કિયાએ થતી હતી તે. ખ'ધઃ પડી ગંઇ અને તે ઈંદ્રિયાદિકને। પ્રેરક 
આત્માં આ સ્થળથી કોઈપણુ સ્થળે ચાલ્યો ગયો છે. તે કૅચાં ગયો ? 
તે ભલે આંપણુને નઃ દેખાય, કે ન- સસનય- પણુ તેતુંજ નામ 
સુનજ્્ન્મ છે.. કેમકે તે. કોઈપણુ સ્થળે ગચે છે: તે સ્થળ ભલે પછી 
ગસે' તેવું હાય, પણુ એક સ્થળ--દેહથી સ્થળાંતરમાં જ્ડું તેતું નામ 
જ સુનર્જ ન્મ છે-કફ્ર્‌ી ઉત્પન્ન થવું તે.. ..- 

આટલી વાત યાદ રાખવી ન્નેઈ એ કે જ વસ્તુને! નિર 
ન્વચ નાશ.-સૂળથી . સર્વથા નાશ થતો નથી, પણુ તેના પર્યાયો 
ખદલાયા કરે છે. આ વોત ' અતુભવસિદ્ધ છે - ધારો કે ન વસ 

કેઃ એક લાફેડું' છે, તેને અસ્િથી ખાળી ના્યું, તેથી તે 

કે લાકડાંની નાશ સ અ. પણુ વિચાર કરશે તો તેનો સ્વ સ્થા 
નાશ થચે1 નથી એ વાત સ્પષ્ટ સસેજાશે. કેમકે તેની રાખ તો 


ફાયમ જ છે. વસ્ત્રની આપૃતિ કરે. કયોય. તે તેનો તો નાશ થયો પણુ 
તેના પરમાણુ'એ તો કાયમ જ' છે. તે' વસ રાખપણે ઉત્પન્ન થયું 


તે તેનો. સુનજન્મ. એવી જ રીતે” દેવને! (ત્યાગ કરી અન્ય ડૈહુમાં : 
ઉત્પન્ન થવું તે આત્માને પુન્જ ન્સ,” અર્થાત્‌ આત્માને! નાશ થતો 
નથી 'પણુ 'પર્ચાય ખદલાય છે 
' સુખ ડુઃખ એ. પૂર્વ કિયા અતુસારે . 'થાય છે આ વાત ' 
પ્રત્યક્ષ -જણાય - કે સમજાય તેવી છે. ધારો કે -તાપ સખત ૯ લાગે છે 
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અતે બહાર જવું છે તો પગમાં નેડા પહેર્યા અને માથૅ છત્રી ઓહી. 
એટ્લે તાપ લાગતો ઓછે થયો. આ તોપ એછે લાગવાથી જે 
સુખ થચું તે, તે સુખ પહેલાની જેડા પહેરવા અને છત્રી એહઢવા 
રૂપ કિયાથી થ્યું અથવા રેહેરમાંથી ચાલી તમે પર્સ શ્રવણુ નિમિત્તે 
આ ઉદ્યાનમાં આવ્યા. અહીં આવવા રૂપ કાર્ય તે, પેહેલાની કિયાને 
સૂચવે છે. આ દૃછાંતે ગર્ભમાં અપવ્યે! તે કઈ ફિયાથી ? ઉત્તર મળવે॥ 
જ નેઈએ કે ગર્ભમાં આવ્યા પહેલાં કાંઇપણુ કિયા કરવી નનેઈએ. 
તે કિયા ડરવાનેો કાળ ગર્ભમાં આવ્યા પહેલાનો માતવાજ પડરે 
અને તેથી એજ કફેલીતાર્થ* થયો! કે આત્મા ગર્ભમાં આવ્યા પહેલાં 
કોઈ ષણુ સ્થળે હુતો અને ત્યાંથી અહીં આ જન્મમાં આવ્યો તેજ 
તેના સુનર્જન્મ અને તેજ આત્માની અમરતા. 
કાર્ય કારણુનો વિચાર કરતાં કારણુ પહેલું અને કાર્ય પછી. 
આ વાત સમ્ય તેવી છે. તે આ માનવદેડરૂપ કાર્ય, તેનું કારણુ 
આ દરેડ ઉત્પત્તિ પહેલાં હોડુંજ જેઈ એ. 
આ જન્સ્યો, આ મરી ગયો. આ આવ્યો તે કયાંથી ? અને 
ગયો તે કયાં આ ગતિ આગતિ તે સુનરજન્મ સૂચવે છે 
સવે" સુખી શા માટે થતાં નથી ? સવે ફુ:ખી શા કારણુને. 
લઈને દેખાતાં નથી ર? રાજા શાંક શા માટે થાય છે ? રાંક રાજન શા 
હેતુને લઇને ? જ્ઞાની શા કારણુથી ? આ સર્વ ખાખતરતું કાંઈ કારણુ 
સમજાય તેવું છે. એકજ ત્તાતિમાં, એકજ કુળમાં અને એકજ માખા- 
પથી ઉત્પન્ન થતાં ખાળકેોમાં નાના પ્રકારની વિષમ-વિપરીતતા થવી. 
એજ આત્માની અમરતા અતે સુનરજન્મના સિદ્ધાંતનો અપૂર્વ સુરાવે છે. 
આથી એટથયું તો! ૨૫૪ સમજાયુ હશે કે આત્મા દેહથી ભિન્ન છેઃ 


અને તે મૂળ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તમર છે, નિત્ય છે, તથા પર્યાયની અપે- 
ક્ષાએ અનિત્ય છે. શ ક્હેવાથી “ હું ફે કોણું છું? એ વિચાર પર્સ્કિટ થયે. 





૨૮૪ મલયસુ'દરી ચરિત્ર 


-પ્રકરણુ પર સુ. 


[દે દિ વીરિ-- 
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આ જગત્‌ શુ છે? 


નનન 
---૬ ૮4 -- 


જડે અને ચૈતન્ય યા જીવ અને અજીવ આ ખે દ્રવ્ય-વસ્તુ 
જગતૂસાં ભરેલી છે. અથવા આ બે વસ્તુ તેજ જગત્‌ છે. આ બે 
દ્રબ્યથથી જગતૂ કોઈપણુ પ્રકારે જૂ દું પડી શકે તેસ નથી. વિચાર- 
વાનને આ બે વસ્તુજ સર્વત્ર જીદા જુદા ર રપે જુદી જુદી આયુતિએ 
કે જુઠા જુદા પર્યાચે વિસ્તાર પાસેલી નેવામાં આવે છે. અજીવ 
વસ્તું રૂપી અને અર્પી એસ બે ભાગમાં વહે ક 

જેમાં રૂપ, રસ, ગધ શખ્દ અને સ્પર્શ તે રૂપી અને 
જેમાં તે માંહીલું કાંઈપણુ ન હોય તે અરૂપી. 


ધર્માસ્તિકાય, અપર્માસ્તિકાય, આકાશ અને કાળ એ ચાર 
અરૃપી દ્રવ્ય છે. તેમાં રૂપ, રસ, ગધ શખ્ટ કે સ્પર્શ તે માંહીલું 
કાંઈપણુ ન હોવાથી સાસાન્ય મનુષ્યો ચર્સ દ ચક્ુથી તેને જેઈ શક્તા 
“નથી. પૂર્ણ સાની, ચોગીએ. આત્મચક્ષુથી તેને ન્નેઈ શકે છે. 
સામાન્ય મનુષ્યો તેના કાર્યથી તેને જાણી શકે છે 


ચાલવામાં આપણુ સર્વે જડ અને ચૈતન્ય ખજ્ઞેને ધર્માસ્તિ- 
કાચની મદદની જરૃર પડે છે. જેમ સાછલાંઓમાં ચાલવાતું સામર્થ્ય 
“છે; તથાપિ પાણીની મદદ સિવાય તે તે નજ ચાલી શકે, તેવી રીતે 
પર્સાસ્તિકાયની દદ હોય તોજ આપણે ચાલી શકીએ. આ ચાલ- 
વારૂ્‌પ કાર્યથી અતુભવાતો સિનક, એક સામાન્ય મનુષ્યોને 
ગર્સચજ્નુથી ન ન્તણી શકાય તેવો ક અજીવ દ્રવ્ય-પદાર્થ છે, 
“એમ સામાન્ય /મતુષ્યો જાણી શકે ક 
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અધર્માસ્તિકાયમાં શખ્ઠ, રૂપ, રસ, ગધ ફે સ્પર્શ નથી. તેને 
ણુ દિવ્ય ચક્ષુવાળા પૂણુ સાની સિવાય ચર્મ ચક્ઠુવાળા નઈ શકતા 
નથી. જડ ચૈતન્ય પદાર્થને સ્થિર રહેવામાં તે મદદ કરે છે અને 
તેથીજ સામાન્ય મતષ્યો તેને જણી શકે છે કે અધર્સાસ્તિકાચ એક 
દ્રવ્ય પદાર્થ. છે. અથવા તો આ ખત્ને પદાર્થોની હૈયાતીના નિર્ણય. 
સાટે અલ્પત્ને તેવા આસ-પ્રમાંણિક સત્યવક્તા, પૂર્ણ જ્ઞાનીના 
વચને! ઉપર શ્રદ્ધા રાખવા સિવાય છુટકો નથી. 

આ બે પદાર્થ છે તેમ ચર્સ્ડ નેત્રવાળા મતુષ્યા માસે કે ન. 
માને છતાં તે પદાર્થ પોતપોતાતું કાર્ય ખજાવે ન્તય છે. એટલે તેને 
સર્દડુમાથી કે ન સર્દહવાથી તમને તેના તરફથી કાંઈ તુકશાન કે 
કાયદો થવાનો નથી. છતાં વસ્તુ વિદ્યમાન હોય તેતે “ વિદ્યમાન છે? 
તેમ ત્તાનીઓએ કહેવુંજ જેઈ એ દુનિયાના જીવા માને કે ન માને 
છતાં સાનીએએ સત્ય પ્રકાશવુંજ જેઈ એ. 

આકાશ અરૃપી દ્રવ્ય છે. આકાશમાં રગ, બેરંગી આકાર 
દેખાય છે તે આકાશ નથી સેઘના વાદળ તે આકાશ નથી ઇદ્રધ- 
તુષ્ય અને ૨“, સૂર્યાદિના પ્રકાશ કે આકાશમાં દેખાતી કાળીમાં- 
કાળાશ તે આકાશ નથી. તે તો આકાશમાં રહેલી રૂપી સુદ્ગળ 
દ્રન્યની આકૃતિએ છે. કેવળ પોલાણુને “ આકાશ? એવી સજા 
આપવામાં આવે છે. કેવળ પાલાણુર્પ આકાશમાં શબ્દ, રપ, રસ 
ગ'ધ કે સ્પર્શ કાંઈ નથી. પોલાણુમાં પણુ સૂક્ષ્મ ભક 
મનુષ્યો જેઈ શકે છે તેવા સ્કધો જે દેખાય છે, તે પણુ પુદ્ગલ છે; 

ક આફાશ શખ્દની વ્યાપયા તો! તેને પણુ સૂફીને કે કેવળ ચોલાણુ 
સાટેનીજ છે; જડ, ચૈતન્યને જવા, આવવાનો અવકાશ-માર્ગ આપવો 
તે આકાશ દ્રવ્યર્નું કાર્ય છે કેવળ આકાશ આ તેના કાર્યથી સામાન્ય. 
મતુષ્યે! જણી શકે છે. પૂર્ણઃ જાનીએ ગમે તે પ્રકારે ન્તણી દેખી શકે છે. 


૨૮૬ મલયસુ'રી ચરિત્ર 


કાળ-કાળ અરૃપી વસ્તુ દ્રવ્ય છે; સૂર્યના પરિબ્રસણુથી નિર્ણુચ 
કરાતા દિવસ, માસ, વર્ષ આદિને કાળ કહેવામાં આવે છે. પણુ તે 
ઉપચારિકે કાળ છે. તાઝ્વિક કાળમાં પદાર્થોને નવાં પુરાણું કેરવાર્નું સામ- 
થ્યં છે અર્થાત્‌ જે અન્યઅન્ચકારણુની મદદથી પદાર્થોમાં નવા, પુરાણા- 
પણું થાચ છે, તે કાળ દ્રવ્ય છે. આ ચાર અરૃપી જડ અથવા 
અજીવ દ્રવ્યો-પદાર્થા છે. 

પુદ્ગલ, ર્‌પી જડ પદાર્થ છે. તેને અજીવ પણુ કહેવામાં આવે 
છે. સૂક્મમાં સૂક્ષ્મ પરમાણું પુદ્ગલ છે, તેવાં અનેક પરમાણું એકઠો 
થઈ નાના ગ્રકારની દૃશ્ય આયકૃતિએ ખને છે. આ આષ્ૃતિએ। કેટલીક 
કુદરતથી સ્વભાવિક પોતાની મેળે ખને છે અને કેટલીક આકૃતિઓ 
કોઈ મતુષ્યાદિકેની સટદથી કે મહેનતથી ખને છે. છતાં સામાન્ય 
મત્ુષ્યનાં નેત્રથી ન્નેઈ શકાય તેવી પરમાણુની નાની આકૃતિએ 
ત્રાચે પોતાની સેળે ખને છે. કમકે પરમાણું'એમાં તેવો સ'ચેો।જન 
અને પલટણુ સ્વભાવ રહેલે। છે. 
 શ્માવાં સુદુગલેા કૅયાં છે ? કેટલાં છે ? તે વિષે પૂછડુંજ નહિ, 
જ્યાં દેખો ત્યાં તેજ છે. સખ્યા માટે પૃછે તો તેની સ“ખ્યા થઈ 
શકે તેસજ નથી, એટલે તેને માટે અનત શખ્ટદ વાપરવો તેજ 
ચોગ્ય છે અર્થાત્‌ તે અન'તા છે. 

આ ગુદ્દગલે જીવોની સાથે સચોઓજીત થયેલાં પણુ છે અને 
તે સિવાય છુટાં પણુ ઘણાં છે. 

સસારચકમાં રહેલે। કોઈપેણુ જીવ આ પુદ્ગલોથી સવથા. વિયે.- 
જીત નથી અને જેએ આ સુદંગલથી સર્વથા વિચોજિતિ જુદા થયેલા છે; 
તેએ પરમપદ પામેલા સિદ્ધના જીવો કહેવાય છે. તેઓને ફરી સુલ્ગલે!. 
સાથે સચોજીત થવાને કોઇપણુ દ્વિસ વખત આવવાને નથી. 


આ જગત્‌ શુ' છે? ૨૮૭ 


સ'સારી દરેક જીવો આ પુદ્ગલથી વીંટાચેલા છે. તેએ પુદ્ગ- 
ગલની વૃદ્ધિ, હાની અને આમૃતિના પ્રમાણમાં જુદી જુદી નતિયોમાં 
વહે'ચાચેલા છે. તેઆનાં આહાર, શરીર, મન, ઈંદ્રિય, વચન, શ્વાસોશ્યાસ, 
ત્રાસુષ્ય અને કર્મો તે સવે" આ સુદ્ગલેોનાંજ બનેલાં છે. 

સોનું, રૂપું, લોહુ', તાંખુ, કથીર, હીરા, માણેક, સાતી, પ્રવાળ, 
ચૃથ્થર, માટી, ખાર, વિગેરે જેટલા ખનીજ પદાર્થો છે તે સવેંતે“પૃથ્વીકાય? 
જાવીના એકેદ્રિય જીવ છડે છે તે જીવા।આ પુદ્ગલેોની સાથે મિશ્રિત 
શચેલા છે. અથવા આ સુદ્ગલે। તે જીવા!ની સાથે સચેાજીત થયાં છે. 

સર્વ જાતનાં ખારાં, મીઠાં વિગેરે પાણી, સર્વ જતની અગ્નિ, 
સર્વ ન્તતનેપ વાસુ અતે સર્વ જતની વનસ્પતિ જ સર્વે” એફેદ્રિય 
જવની નતી છે. તે સર્વનાં શરીરો આ પુદ્ગલ પીંડમાંથી ખનેલાં 
છે. તે સર્વને થોડું સાન હોય છે અને તેઓ ત્વચા-સ્પર્શન ઇંદ્રિ- 
ચથી સહજ અતુલવ મેળવે છે. 

ત્વચા અને જીહ્વાવાળા ખેઈં દ્રિય જીવ. ત્વચા, જીવ્ડા અને 
પ્રાણુ-નાસીકા વાળાં ત્રણ ઇંદ્રિય ધારક જીવ. ત્વચા, જીબ્ફા, નાસિકા 
અને નેત્રને ધારક ચાર ઈંદ્રિયવાળા જીવ અને ત્વચા, જીબ્ડા, નાસિકા, 
નૈત્ર તથા કાનને ધારણુ કરવાવાળા પાંચ ઈ દ્રિયવાળા જીવ. આ 
સવે* જીવોનાં શરીરાદિ સુદ્ગલનાંજ ખનેલાં છે. 

ચાંચ ઇંદ્રિયવાળા જીવે।માં સર્વ ન્તનાં જનાવર, પક્ષી, છાતીએ 
શાલવાવાળાં, જુજએ ચાલવાવાળાં અને પાણીમાં ઉત્પન્ન થનારાં 
જવાને સમાવેશ થાય છે. 

તેમજ સર્વ તતતીના મનુષ્ય, દેવ અને નારકિતા થાપી તથા 
દુઃખી જીવા તે સર્વને પણુ તેમાંજ સમાવેશ થાય છે. 

આ! સર્વ ત્તતિના જીવાના શરીરે, તેમજ તેના ઉપલેોગમાં આવતા 
સર્વ -પદર્થો તે પણુ «૩ સુદ્ગલેપ્તાજ ખતેલા ફે બનાવેલા હોય છે. 


સલયરુદરી ચારિત્ર. 


૨૮૮ 
ટુક્માપ્મા પુછી ન્યાખ્યા કરીએ તો જેમા થોડું કે ઝાઝી 
ગમે તે જાતું રૂપ સાય, જેસોં શોડા કે ઝાઝેપ ગસે તે જાતને. 
રસ હોય જેમાં થેપડો કે ઝાક ગમે તે જાતનેપર ગધ હોય, શ્રાપડો કે' 
ઝાઝેપ, શખ્દ કરવાની રઝ્તિ હાય અને જેમાં ગમે તે જાતનેપ થેપડો ૨" 


ઝાઝીપ સ્પર્શ હો સે પુદ્ટાલ કહેવાય છે. 
રખી દુનિયાની, કોઈપણુ વસ્ડુ 


તરક તેર જઠર. પી 


હુવે તમે અ 
આ શખ્ટ રૂપ રસ, ગધ કે સ્પર્શ સિવાય કૅ છાઈ પણુ વચ્ડુ 
તે દે રખાય છે? . 

આખી દાનેચારસો જૂરી વળે, તપાસેપ, છેવટે તેનેપ ઉત્તર. 

નજરમાં જ આપરે. 

અ કઝડેવાથી તમને હવે ૨૫૪ સમન્યું હશે કે અ જગત્‌ 
શું છે1 જડે અને સેતન્ય ખે વસ્તુ જ- "જુટલાંક એકલાં જડે પુદ્ગલે1--" 
સએડલપ અજીવ અ સુ કેટલાંક અજીવ ચ જડે સેથશ્રિત ૯વ એ 
(સેવાય બીજી ઈ નાહં. આ સર્વ તેસે।જ વિસ્તાર છે. અ સર્વ 


સૈતન્યની જ સોએ છી. 


ર 
પ્રકૂરણુ પ૩ છું * 
ન્-્ડ્ત્ઝ્ઝ 


અપ વિચિત્રતાવું ચપ શ? 


ચિત્ર, (વિચિત્ર, જડે; 


સુખી, દુઃખી, જપ્તી, અર્પી, રાજ; રક, રોગી, નિરોગી; 
રેડી. અન દી; રાગી, નિરાગી; ઝુર્વે; સ્રી, જનાવર, ઉૈવ,_ નરકે; 
ઉગેરે નના શ્રકારની વિચ્ચિત્રતપ ક જગત રૃખાય છે વેઢ 
જારણુ જું ! અપ વિચાર તમે ઘણુ જ ઉપચોગી છે. ' ૧0 જગત્‌: 


આ વિચિત્રતાનુ ડારણ ૨“? ૨૮૯ 





શું છે' ? તે પ્રકરણુમાં તમને સમજાયું હરો કે જડ અને ચૈતન્ય 
એ બે વસ્તુ છે. ચૈતન્ય, આત્મા પોતે છે અને અજીવ યાને જડ 
વસ્તુ તે આત્મા નથી, પણુ આત્માથી ભિન્ન છે. આ જડ વસ્તુ 
ઉપર જેટલે જેટલો મમત્વ થાય છે, મારાપણું થાય છે, મનાય 
છે, ઇછ્વસ્તુથી રાગ થાય છે અથવા ઇંછવસતુમાં આસક્તિ થાય છે. 
અનિઇ વસ્તુથી કે અનિષ્ટ વસ્તુમાં દ્રેષ થાય છે; ઈશ્યા થાય છે, 
કલેશ થાય છે, તે પ્રસગે આત્મા તે તે વસ્તુમાં તે તે આકારે પરિ- 
ણુમે છે, તન્મય થાય છે, તે તે પરિસ્ાસને આધારે આત્મા નવીન 
કર્મે! બ'ધ કરે છે, જેવે જેવે કે જેટલે જેટલે રસે અાત્મા પરિણમ્યો 
રાય, તેવે તેવે પ્રકારે તેનો રક્ષ પાડે છે, તેવે તેવે પ્રકારે તે તે 
કર્મતો! સ્વભાવ બધાય છે અને તેવે તેવે પ્રકારે તે તે કર્મની 
સ્થિતિ સ્થાપિત થાય છે. ત્યાર પછી ત્ત્ય!રે «યાદે તે કર્મ ઉદય 
આવે છે, ત્યારે ત્યારે તે તે કર્મ લોગવવા માટે નાના પ્રકારના 
આકાર ધારણુ ડરવા પડે છે. આ આકાર ધારણું કર્યો, ટર્મ ઉદય 
આવ્યાં એટલે વિચિત્રતાની શરઆત થઈ ચૂકી. 

આશી કલીતાર્ધ એ ઘચેો કે આ વિચિત્રતાનું મૂળ કારભુ 
ઇદાનિષ્ટ પદાર્ષોપર પરિણામની વિષમતા થવી તે, રાગદ્વેષની લાગણી 
ઉત્પન્ન થવી તે છે. 

આ વિષમતા એકક «તની અને એકર સરખી હોતી નથી. 
જક નાના સરખા કાર્યમાં પણૂ અનેક ત્તતના પરિણિમની તાર- 
તમ્યવાળી વિષમતા સ્ળેવામાં ત્માવે છે. જેમકે એક છ વટેમાગું એ 
જગલ તરક્‌ ચાલ્યા જતા હતા. તે «'ગલમાં «ાખુનાં વૃદ્વ ઘણાં 
હતાં, વખત પત હગભગ જેઠ અથાડ મતીનાને સતો, તેથી 
તતસુના ક્ળે! પાદી ગયાં હતાં કેટરાક કૃશ નીચે તો તે કળોતા 
હમલા પડેલા રહેવામાં અાવતા સતા. તે છક્સે સુર્ષો લુ આવાની. 


ર૯૦ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 





જમના, 


ઈચ્છા થઇ. એક સુર્ષ ખોલ્યો કે આપણી પાસે ઝુઠાર-કુાડા 


તૈયાર છે. એક જાખુના વૃક્ષને થડેમાંથી કાપી નાખીએ, તે નીચુ 
પડેચા પછી આપણુને ઘણી શાંતિથી ન્ત'ખછુ ખાવા મળશે. 

બીજે સુર્ષ બોલ્યો કે એમ શા માટે કરવું પડે ? એક સોટી 
મજબુત ડાળ કાપી નાખો, તે નીચે પડરે એટલે આપણે જુ 
વીણી ખાઇશું. ઝાડ કાયમ હરે તે કરી નવાં ન્તખુ પણુ આવશે. 


ત્રીજે સુર્ષ બોલ્યો. એવડી મોટી ડાળ પણુ શ્વામાટે કાપવી 
પડે ? તાની નાની ડાળીઓ કાપી નાખે! એટલે આપણને તેમાંથી 
જાખુ મળશે. કૉઈ સોટી ડાળના લાકડા ઉપર તો નાણું નથીને ? 
કફગટ એવડી સોટી ડાળ શાસાટે કાપવી પડે ? 


ચોથે સુર્ષ બોલ્યો. ભાઇઓ ! તે નાની, નાની ડાળે પણુ 
શામાટે કાપવી પડે ૨ જ્યાં ન્ત્યાં નાખુ લાગેલાં છે તેવા નાના 
નાના ગુચ્છાએ કાપી નાખો એટલે આપણું કામ સિદ્ધ થશે. 


પાંચસો સુર્ષ ખોલ્યો. તસારા બોલવામાં હજી પણુ સુધારો 
કરવા જેવું છે. નાના, નાતના ગુચ્છાએ કાપી નાખવા તેમાં પણુ 
ફેટલાંએક પાંદડાં અને કાચાં ન્ત'ખુ નિરર્થુ જવાતો સ'ભવ છે, સાટે 
આપણામાંથી કોઈ ઉપર ચઢી નએ અતે જ્યાં ન્ત્યાં પાકાં જાણુ 
હાય તે વીણી લ્યો એટલે આપણુને નાખુ સળશે અને ઝાડનાં ડાળાં; 
પૌંદડાંતે પણુ તુક્શાન નહિ પહોંચે. 

છઠ્ઠો સુર્ષ બોલ્યો આપણુ સર્વને નખુની જ જરર છે ને ? 
તે! આ વૃક્ષ નીચે પાકેલાં નનેઈએ તેટલાં ન્ા'ખુ પડચાં છે, જે 
જાખુને માટે તમે આટલી મહેનત કરવા ધારો છો તે અણુ આપ- 
શુને અનાયાસે નેઈએ તેવાં અને તેટલાં મળે છે, સાટે આ નીચે 
પડેલાં જ વીણી ખાએ. 


આ વિચિત્રતાતુ' ડારણ શુ ? ર્ટ્% 


આમ એક જ કોર્ય માટે મનુષ્યનાં તારતસ્યતાવાળા વિવિધ 
વિચારો તેવામાં આવે છે. 


આ પરિણામ કે માનસિક વિચાર કિલણ, કિલષ્ટતતર, કિલિદતમ 
અથવા જઘન્ય, મધ્યમ, કે ઉત્કૃષ્ઠ જેટલા માપમાં પ્રબળ કે નિખળ 
જાય; વીત્ર છે મ'દ હોય, તેટલા જ પ્રમાણુમાં તીવ્ર કે મ'દ કર્મ 
અધ થાય છે અને તેને! ઉદય આવેલે। કર્સ્શ્વિપાક-કર્મ્પૂષ પણુ 
તેટલે જ તીત્ર કે મ'દ હોય છે. 

દૃછાંત તરીકે લીમડાનો રસ કડવો! છે અને રોરડીને રક્ષ મીઠો 
છે. એક શેર રસ ખન્તે જતને! લીધે હોય અને તેને જીદે જરો 
ઉકાળીને એક ર્પીઆભાર ખાકી રાખ્યો હોય, આ એક રૂપીઆ- 
ભાર કડવાશ “કે મીઠાશમાં તમે તપાસ કરરે! તે એક ફોર રસની 
અપેદ્યાએ આ ર્પીઆભાર રસમાં ચાળીસગણી કડવાશ કે મીઠાશ 
જણાશે. હવે તે શેર રસમાં એકટ મણુ પાણી નાખો તો તમને એક 
શેર રસમાં જે કડવાશ કે મીઠાશ જણાતી હતી કે લાગતી હતી 
તેના કરતાં ચાળીશ્રગણી કડવાશ કે મીઠાશ આ રસમાં એઇછી લાગશે. 

આવી જ રીતે કર્મ કરતી વખત્તે જેવાં જેવાં તીત કે મ'ટ 
પરિણામ-આશય-વિચાર-અધ્યવસાય હેય તેના પ્રમાણુમાં તે છવ 
તીત્ર કે મદ સુખ દુ:ખને! અનુભવ ઢરથે, માટે જ મહાત્મા સુર્ષો 
વારવાર પોકારીને જગતૂવાસ્ી જીવોને ચેતવે છે કે તમે સાવધાન 
શાએ. ક્તિષ્ટ કર્મો નહિ કરો. શત્યાર તમને આન'દ થાય છે, 
પશુ તે કર્મનાં ફળો ઉદય આવતાં તમને પક્ષાત્તાપ થશે, ખેદ 
થશે, ડુઃખ ચશે, તમે રીખાશો. અત્યારે તમે હસતાં હસતાં કર્મ 

આપો છેઇ પસ તે કર્મનાં ફ્ળ રોવા છતાં પણુ ષછી લોગવ્યા 
સિવાય નરહિજ છુટે. 


ર્હરે સલયસુજ%રો ચરિત્ર 


કજબ્ટ. ર કસક-ક.૦૪૬ડ૭.૦૦૬. અ રમસબન" મસન૦૦૦૦4૦ 
નત બબલ -૦ન૦-૯૦ન૭૦ઝ-નમક ત મ#ર-૦૩#-૦૨ ૦-૦૦-૪૯ તજન વિ સી 


આ તીત્ર, મ'દ કે કલિષ્ટાદિ પશિણાસે-અધ્યવસાયે ગ્રડુણુ 
કરેલાં પુદ્ગલે। આઠ ભાગમાં વહેચાઈ ન્તય છે, તીત, મદ કે કલિષ્ટ 
અધ્યવસાય થયે, તેવે ભાવે કાંઇ બોાલાયુ' અથવા તેવે ભાવે કાંઈ 
કાર્ય કે કિયા કરાઈ કે તરતજ આ જીવ તેવાં શુભ કે અડુભ પૂદ- 
ગલે।ને ગ્રહુણુ કરે છે. અને પછી તેને કર્મ'પણે ખાંધે છે, ગે।ઠવે છે. 
સાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીચ, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર 
અતે અ'તરાય આ શટ કર્મ'પણે તે પુદ્ગલે। વહેચાઈ ન્તય છે. 

કરસો, આત્માના સત્તા સામર્થ્ય! નાશ નથી કરી શાષ્ટતાં પણુ 
તેને દખાવી નાખે છે; પણુ તે એટલા ખધા જેસથી આત્મગુણેાને 
દબાવે છે કે ખીજા અજાણુને એમજ ભાન થાય કે, આપણા આત્મા- 
માં કાંઈ ગુણુ નથી અથવા તે! આત્મગુણુને! નાશ થચે। છે. 


૧. સ્તાનાવરણીય કર્મમાં આત્માના વિશુદ્ધ સાન ગુણુને દખા- 
વવાતું સાસર્ચ્ય છે. આ કર્સના પ્રખળ ઉદયથી જ્ાણુવાતું પૂર્વાપર 
વિચાર કેરવાતું, સત્યાસત્ય નિર્ણય કેરવાતું અને ટુકામાં કહીએ તે 
હુસ્તામલકેની-હાથસાં રહેલા આસળાંની માફક પૂર્ણ સ્વરૂપને-સર્વ 
વસ્તુને ન્તણુવાતું સામર્થ્ય દખાઈ નાય છે. આ ડસ કાંઈ સર્વથા 
અાહ્મગુણુને દાખી શક્તું નથી. ને તેસ ખને તો આત્મા જડે સ્વ- 
રૂપ ચા જડવતૂ થઈ જાય, પણુ જેટલા પ્રમાણુમાં તેનું વધતું ઓછું 
દખાણુ હોય, તેટલા પ્રમાણુમાં સાનના ગુણુની વૃદ્ધિ હાનિ થાય છે- 

૨. દર્શનાવરણીય કર્સ, આત્માના દશન ગુણુને દખાવે છે. 
આ કર્મના ઉઠયથી આંખે આંધળા થવું. કાને ખહેરા થયું, નાશી- 
કાથી ઔલકુલ ગ'ધ માલમ ન પડે, જીહ્ાથી સ્વાદ માલમ. ન પડે 
અને ત્વચાથી ઠંડા, ગરમ વિગેરેનો નિર્ણય ન થાય,. નિદ્રા આવવી, 
ઈંદ્રિયાની અપેક્ષા સિવાય આત્મવિશુદ્ધિથી થતું, મર્સાદાવાછી' કે-પૂર્ણુ 


આ વિચિત્રતાનુ' ડારણ શુ? રટ 





સામાન્ય રીતે વસ્તુર્યું સાન તે ન થાય. આ સર્વ દર્શનાવરણીય 
ફર્મતું પરિણુધમ છે. આ કર્મ ઉદયપણે જેટલું પ્રખળ કે મદ હોય 
તેના પ્રમાણુમાં જ તે આત્માના દર્શન ગુણુને દખાવે છે. 

૩. વેદનીચકર્મ, આત્માના અન'તસુખને દખાવે છે. વેદનીય- 
કર્મના ઉદયથી જીવ નાના પ્રકારનાં પૌદ્ગલીક સુખ દુઃખોને! અતુ- 
ભવ કૅરે છે. દૈવિક વૈભવ અને માનુષી એશ્ચર્ય એ શુભ વેદનીયને 
ઉદય છે અને નાના પ્રકારના કાયિક, માનસિક ફ૬ુ:ખ તે અશ્ઞુભ વેદ- 
નીયને। ઉદય છે. તીત્ર કે મદ જેવે। વેદનીય કર્મંને। ઉદય હોય, તેવા 
તીવ્ર કે મદ સુખ દુઃખના અતુભવ થાય છે. 

૪. સોહનીય કર્મ, આત્માના અનત આન'દને દખાવે છે. 
આ કર્મના ઉદયથી જીવોમાં કોધ, માન, માયા-કપટ લે।ભ, હાંસી, 
હર્ષ, ખેદ, ભય, શે।ક, ફુગ'છનીયતા-વિષયવાસના અને સત્યનું અ- 
શ્રદ્ધાન વિગેરે દુર્ગુણ! પ્રગટ થાય છે અને આત્મસ'યમની પંચ્છા 
પણુ થતી નથી. કદાચ ઈચ્છા થાય તો તેપ્રવૃત્તિ કરી શક્તો નથી. 
“આ કર્મને! મદ કે તીત્ર જેવો ઉદય હોય તેના પ્રમાણુમાં તે તે 
ડુર્શુશ્ઞાની હાનિ વૃદ્ધિ થાય છે. 

પ. આયુષ્ય કર્મ, આત્માના સાદિ અન'ત મ્થિતિ ગુણુને 
નાશ કરે છે-દખાવે છે. આયુષ્ય કર્મના ઉદયથી જીવ દેવ, મતુષ્ય, 
તિર્યંચ અને નારક્ઠીતા ભવોને વિષે આવી વસે છે. પોતાની ઈચ્છા 
ત્તે તે ભવમાં રહેવાની હોય કે ન હોય તથાપિ તે તે ભવમાં તે 
તે કર્મ ઉદ્યાનુશ્નાર ત્યાં રહેવું જ પડે છે. 

૬, નામ કર્મ. નામકર્મ આત્માના અગુર્લઘુ ગુભુને દબાવે 
છે. નામ કર્મના ઉદયથી છીવ માન, અપમાન, કીર્તિ, અપકીરિં 
-પામે છે. ત્રસ, કઘાવર વિગેરે અનેક ઉચ્ચ નીચ નામથી બોલાવાય 
-છે. પોતે આત્માં છતાં એડે'દ્વિય, બેઈ દ્રિય,” પ'ચેદ્રિયાદિ વ્યપરેશ-- 


ર્લ્૪ મલયસુ'રી ચસ્તિ. 











નામને પામે છે. આ નામ કર્મ, એકસેને ત્રણુ મકારે જીદા ત્નુદા 
ભેદમાં વહેચાયેથું છે. 


છ. ગોત્રકર્મ. ગોત્રકર્સ આત્માના અરૃષિ ગુણુને દબાવે છે. 
ગોત્રકર્મના ઉદયથી જીવને ઉશ્ચ નીગ્વ ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થવું પડે છે 
અને ઉચ્ચ નીચ ગોત્રથી બોલાવતાં તેતે ઘણી વખત અસહ્ય સાન 
અપમાન કે સુખ ફુ: અતુભવવાં પડે છે. 


૮. અતરાય કર્સ. અ'તરાય કર્મ આત્માના અન'ત વીર્ય ગુણુને 
દખાવે છે. અ'તરાય કરસન! ઉદયથી જીવને ઇચ્છિત વસ્તુ મળતી 
નથી. પોતાની પાસે વસ્તુ છતાં તે ખીન્નને દયાની લાગણીથી આપી 
શકતો નથી. પોતે તે વસ્તુ પોતાના લોગમાં એકવાર ઝે અનેકવાર 
લઇ તેનો ઉપલેોગ કરી શક્તો નથી અતે પોતાતું સામથ્ચં છતાં 
તે ચોગ્ય સ્થળે શક્તિ ફ્રેરવી શક્તો નથી. 

આ પ્રમાણે આ આઠ કર્મ, આત્માના તાત્તિક આઠ ગુણુને 
દખાવે છે. સત્ય કે તાત્તિક તત્ત્વથી વિસ્ુખ થયેલા જીવો આત્મ- 
ચુણુને ભૂલી વિશેષ નવીન કર્મ ખ'ધ કરી ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણુ કરેછે. 

આ આઠ પ્રકારના કર્મનો બધ ચાર પ્રકારે પડે છે. પ્રકૃતિ 
સ્થિતિ, રસ અને . પ્રરેશ. 

દરેક કર્મનો સ્વભાવ. તેની સ્થિતિ, તેનો રસ અતે તેના 
મદેશ; એસ ચાર પ્રકારે કર્મ ખ'ધધ થાય છે. એક લાડુનુ' દૃષ્ટાંત 
આ સખધસાં ઉપચોગી થઈ પડે છે. જેમકે લાડુમાં લોટ અનેથી, 
ગોળ આદિ રસની જરૂર પડે છે. તેસાં સૂ વિગેરે પદાર્થ નાખ- 
વાથી વાષ્રુ હરણુ; કે પિત્તટુરણુ આદિ ગુણુ કે સ્વભાવ પણુ હોય 
છે. વળી તે લાડુતુ' કાળમાન પણુ હોય છે કે આ લાડુ સહિનેદ 
કે પજ્નર દિવસ પહોંચી શકે ત્યાર પછી ખઅગડી નાય કે નાશ પામે. 


આ વિચિત્રતાનુ' કારણ શુ? ર્હ્પ 





તેમ કર્મખ'ધનમાં “કોઈ કર્મનો સ્વભાવ, સ્તાન ગુણુને દખાવ- 
વાને હાય છે તે! કોઈ કર્મને સ્વભાવ વીર્યગુણુને દખાવવાને। હોય 
છે; જે હમણાંજ પૂવે" કહેવામાં આવ્યું છે. જેમ લાડુની સ્થિતિ 
પન્નર દિવસ કે મહીનાની હોય છે. તેમ કોઈ કર્મની સ્થીતિ ખે ઘડીની 
હાય છે. કોઈ આયુપ્ચાદિક્ની પચીશ, પચ્ચાશ કે સે વર્ષની હોય છે 
અને કોઈ કર્મની ઉત્યુછ સ્થીતિ વીસ, ત્રીશ કે સીત્તેર ફોડાકોડી 
સાગરોપમ-માપ વિશેષ સુધી લખાયેલી હોય છે. 

રસ,-મીઠાશ કે કડવાસ કે લાડુર્માં તેના દળથી-લોટથી 
અગણી કે ચારગણી હોય છે, તેમાં પૂવે” કહી ગયા તેમ કોઇ કર્મનો 
કડવે।-દુ:ખરૂપ જે શીકે-સુખરૂપ રસ કર્મ દળના પ્રમાણુથી ખમણે।, 
ચારગણા! દશગભેપ કે હ૦્તર અથવા લપ્ખગણે। પણુ વધારે હાય છે. 
આવાં ઘણા મનુષ્યો નજરે પડે છે કે જેએ ઘણા થોડા વખતમાં 
ઘણું અસહ્ય ફુઃખ ભોગવે છે અને ઘણા મનુષ્યોને તે કર્મટળના 
પરમાણુ-પુદ્ગલે! વિશેષ હોવાથી તેમજ રસ પણુ વિશેષ હે!વાથી 
તેએ ઘણા લાંખા વખત સુધી રીખાય છે, ઝુરે છે અને નજરે દેખી 
ન શકાય તેવી અસહ્ય વેદતા વેદે છે. 

જ આ સર્વ જગતની વિચિત્રતા તો! છે. ” પણુ તે સર્વ વિચિ- 
ત્રતા કર્મની વિચિત્રતા ઉપર આધાર રાખે છે. ઠૈકાભે ઠેકાણુ નજર કરશે 
તો! આ કર્મ વિચિત્રતાને નહિં અનુભવતો હાય એવે। એક પણુ દેડુધારી 
જીવ તમારા નેેવામાં નહિ આવે. આ કર્મવિચિત્રતા પણુ ઇટાનિંછ વસ્તુ 
ઉપર જે રાગ-દ્વેષ રૂપ વિષમ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે તેના ઉપર 
આધાર રાખે છે. આ સર્વ' કહેવાથી “ જગતૂની વિચિત્રતાર્નું કારણુ 
શું! આ મડાવાંક્યનો ક્લિતાર્થ એટલો! થયે! કે રાગદ્વેષરૂપ વિષમ 
પરિણામ-અધ્યવસાય તે આ _વિચિત્રતાનું કારણુ છે, 


ર્હહ મલયઝુ'દરી ચરિત્ર. 


પ્રકરણુ પ૪ સુ. 
-૯નન્‍- 
પર્મશાંતિ શાથી ભળે ? 
6$?નન્ન્ડ૦૮--- 

રાજન્‌! પરમ શાંતિની પ્રાસિના ખે માર્ગ.છે. એક સ્તાન માર્ગ 
અને ખીન્ન કિયામાર્ગ. જ્તાનમાર્ગ એ ઘણે! નજીકને। માર્ગ છે; પણુ 
તે એટલે ખધેા વિકટ માર્ગ છે કે તે રસ્તે કોઈ વિરલ જીવજ જઈ 
રકે છે. જ્ાનમાર્ગ માં જીએ કે જ્ઞાનની સુખ્યતા છે, છતાં આંતર્‌ 
ફિયા ત્યાં પણુ રહેલી છે. તેમજ કિયામાગમાં ફિચાની સ્ુખ્યતા હોય 
છે, છતાં જ્ઞાન ગૌણુપણે ત્યાં પણુ રહેટ્યું છે. જ્ઞાન અને કિયા એકલાં 
ફેોઈપણુ વખત રહી શકતાં નથી. કોઈ વખતે જ્ઞાનીની સુ'ખ્યતા 
તો કિચાની ગૌણુતા. અને કિયાની સ્ુખ્યતા તો જ્ઞાનની ગૌણુતા. 
પણુ એ ન્નેડું કાચમ સાથેજ રહે છે. છતાં જ્ઞાનમાર્ગ અને કિયામાર્ગ, 
એ કહેવાનો આશય, જ્તાનની સુખ્યતા તે જ્ઞાનસમાર્ગ અને જેમાં 
કિયાની સુખ્યતા તે કિયામાર્ગ એજ છે. 

સ્ઞાનમાગ:, 
અછીજ્ઞો સિશ્રવેનાત્મા સિતિશ્ વ્યવદાસ્ત! 
સુષ્યત્ય શિણ્‌યા જાની ત્વિચાવાન્‌ છિત્યારશા, 1૨1 

“ નિશ્ચચ નયવડે આત્મા લેપાચેલે। નથી. વ્યવડારનચથી આત્મા 
લેપાયક્ષે। છે. હું લેપાચેલે। નથી આવી નિલે*પ ટૃષ્ટિવડે જ્ઞાની શુદ્ધ થાય છે, 
અને “હું ખ'ધધાચેલો છું આવી દૃષ્ટિ વડે કિયા કરવાવાળો શુદ્ધ થાય છે. ” 
ર _: સાનમાર્ગ', સિદ્ધ પરમાત્માનું જે સ્વરૂપ છે તે શુદ્ધ “સ્વરૂપ છે. 
તેમને ઔદારિકે, વૈકિચ; આંહારકે, તેજસ અને કાર્મણુ આ પાંચ શરીર 
માહીલું એક્પણુ શરીર નથી. તેઓ કેવળ આત્મસ્વરૂપ, પરમન્ત્યોતિસય 





પરમશ્ાંતિ શાથી મળે. ૨૯૭ 


છે. શર્‌ીરજ ન હોવાથી જન્મ, મરણુ,રેોગ; શોક, આધિ,વ્યાધિ, ઉપાધિ, 
આહાર, નિહારાદિ કોઈપણુ શરીરના ધર્મો લાગુ પડતા નથી. તેઓમાં 
અનત જ્ઞાન, અનત દર્શન, અન'ત આત્મિક આન'દ, અન'ત આત્મિક 
સુખ, સાદિ અન'ત સ્થીતિ, અગુર્‌ લઘુ, અરૃપિ અને અન'ત્‌ 
શાત્મિક વીર્ચ, આ આઠે આત્મિક ગુણુ રહેલા છે. જેડું સિદ્ધ પર- 
માત્માનું સ્વરૂપ છે, તેવુંજ આ સર્વ જીવોતું સત્તા સ્વરૂપ છે. 

એ સત્તા સ્વર્પ સાથે કે સિદ્ધ પરમાત્માના સ્વરૂપ સાથે વાર- 
વાર પોતાના વર્ત્તમાન કાળના સ્વરૃપની સરખામણી કરે અને «યાં 
જ્યાં તે સત્તા સ્વરૂપથી ન્યુનતા દેખાય, યાં તયાં તે ન્યુનતા સુરણુ 
કરવા માટે અહોનિશ પ્રયત્ન કેરે. નિરતર આત્મ ઉપયોગમાંજ 
રહ્યા કરે. થોડો પણુ વખત વિશુદ્ધ સ્વરૂપને ભુલે નહિં. મનમાં 
ઉત્પન્ન થતી પસ્પરિસુતી આત્માના સ્વરૂપ સિવાયની વૃત્તિએ।ને- 
જેમ ખને તેમ દ્ર કરી કેવળ શુદ્ધે સ્વરૂપ થઇ રહે. 

અહોનિશ જ્ઞાન સ્વરૂપની, શુદ્ધ સ્વરૂપની જાગૃતિ અને પ૨- 
સ્વરૂપની વ્યાવૃત્તિ આવી રીતે સુખ્ય સાન અને ગૌણુ આંતર્‌ કિયા- 
રૂપ સાનમાર્ગ'માં પ્રવૃત્તિ ઝરતાં કર્મનો! સર્વથા ક્ષય કરી શુદ્ધ સત્તારૂષ 
સ્વસ્વરૂપ પ્રગટ કરે તે જ્તાનમાર્ગ છે. આ જ્ઞાનમાર્ગ નિવૃત્તિના- 
પરમ શાંતિનો સરલ માર્ગ છે, પણુ તે ખહુ વિક્ટ છે. તે સર્વ 
સતનુષ્યોને ચોગ્ય નથી. પણુ કોઈવીર સુર્ષનેજ યોગ્ય છે. અનેક પ્રકારના 
અધિકારીએ સહેલાઈથી જે માગે જઈ શકે છે તે કિયામાર્ગ છે. 

ક્ર્યાસાગ--કિયામાર્ગ વાળાને પણુ અ'તે સાનમાર્ગ ઉપર તો 
આવવુંજ પડે છે, છતાં જે માણુસમાં દોડવાની શક્તિ ન હોય તેમણુ ધીમે 
ધીમે નહિ, તોપણુઉતાવળુ' તો ચાલડુંજ ન્તેઈએ. એ રીતે આ કિયામાગ્ 
છે. આમાં પૂર્વોધ્ત સાનમાર્ગ “પણુ રહેલો! છે, છતાં ક્રિયાની સુખ્યતા 
હોવાથી ધીમે ષીમે તે માર્ગ ઘરે વખતે ઈચ્છિત સ્થળે જઈ મળે છે. 








જ્લ્૮ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 
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દકતજનઝનાનઅનનન કન્‍૨.--ચ્સ૪ 


આ સાર્ગમાં જે કિયા કરવી પડે છે તે સર્વ કિયા વિશુદ્ધ 
હોય છે કે અધિકારી પરત્વે શુભ હોય છે. આમાં સુણ્ચબ'ધ પણુ 
થાય છે, છતાં લક્ષખિડુ તો સિહ્ધસ્વર્ષ કે ગુદ્ધ સ્વસત્તા જ હેય 
છે. તે સર્વ કિયા આ સ્વરૃપ પ્રાત્તિ નિસિત્તેજ કરવી નેઇએ. શહેર 
ઘણું છેટું હોય અતે સુસાક્ર પીસોા! ચાલનાર હોય તેથી પોતાના 
લક્ષખદિંવાળા શહેરસાં એકજ દિવસે તે ન પહોંચી શકે તે! રસ્તામાં 
ધર્મશાળા પ્રસુખ સ્થળે રાત્રે નિવાસ કેરી, તેને વિશ્રામ લેવાની 
જરર પડે છે. આ વિશ્રાસથી તે પોતાના લક્ષખિડુતે ભૂલ્યો હોય તેમ 
નજ કહી શકાય. ખીજે દિવસે તે પોતાતું પ્રયાણુ શરૂ કરવાનો અને 
તેથી અસુક સુદ્તે પણુ ધારેલા સ્થળે પહોંચવાનો જ. એવી રીતે 
આ કિચયામાર્ગ ધીસે ધીમે ચાલનાર હોવાથી ધર્મશાળામાં વિશ્રાં- 
તિની માકક પરમશાંતિ સ્થળસાં એકજ ભવે નહિ પહોંચી શકવાથી 
રસ્તામાં એકાદ કે વધારે દેવ, કે મતુષ્યના ભવો કરવા પડે તો 
“તેથી તે લક્ષખિન્ડુ ચુક્યો હોય તેમ ન કહેવાય. તે પોતાને! માર્ગ 
મપતોજ રહે છે. ભવિષ્યમાં તેવાં ઉત્તમ નિમિત્તો સેળવી કેરી 
આગળ વધશે અને એક વખત એવો આવશે કે તે પોતાના લક્ષ- 


ખિન્દુરૂપ પરમશાંતિના મ'દિરમાં પહોંચશે. એવી રીતે આ કિયાસાર્ગ 
મોડા યા લાંબો પણુ ઉપકારી તે! છેજ. 

કરિયામાર્ગ કે જે પરમ શાંતિના સ્થળને એક માર્ગ છે, તેમાં 
પ્રવેશ કરતાં પહેલાં, પોતાનો ધર્મ કે લક્ષખિન્રુ અને તે લક્ષખિડુ- 
સ્થળે પહાંચવાસાં મદદ કરનાર, આ ખે વાતને! ચોક્કસ નિર્ણય કરવો 
જેઈએ. તે સિવાય લક્ષવિનાના નાંખેલા તીરની સાક્ક અને ભીષણુ રસ્તે 
જેખસમ લઈ ચાલનારની સાષ્ક તેને પ્રયાસ નિરર્થક કે ટછદાયક નિવડે છે. 

પોતાનો ધર્મ કે પોતાનું લક્ષખિદુ “ હું કોણુ છું? એ સ'ખ'ધી 
વિવેચનથી સમજાઈ ગું છે કે હું પરમ શુદ્ધ સ્વરૂષ આત્મા છું. 


પરમશાંતિ શાથી શળે. ર્લ્ટ- 





એજ મારા પરમ ધર્મ છે અને એજ મારૂં લક્ષખિરુ કે કતત'બ્ય છે, 
હવે તે રસ્તામાં મહદગાર કેવા પ્રમાણિક યાને ચોગ્ય છે તે વિચા- 
રવાની જરૂર છે. કેટલીક વખત રસ્તામાં ચોકી કરવા માટે ચા રસ્તો 
ખતાવવા માટે સાથે લીષેલ મતુષ્ય તે રસ્તાનો- અન્તણુ હોય કે 
અપ્રમાણિક-ચેર પ્રસુખ હોય તો પથિકને હેરાન થવું પડે છે અને 
સુચ્છિત સ્થળે નહિં પહોંચતાં વચમાંજ રખડવું પડે છે. આવીજ રીતે 
પર્મશાંતિના માર્ગમાં સાથે રસ્તો ખતાવવા અતે રહ્ષણુ કરવા 
લીષેલ લોમીયા તરીકે દેવ અને ગુરૂ તે પ્રમાણિક અને રસ્તાના 
જાણુકાર હોવા ઢતેઈ એ. 


ખરેખર વિચ્વાર કરતાં તમને જણારે કૅ મતુષ્યને દેવ, શુરૂની 
શા માટે અને કેટલી જરૂર છે ? દેવ, વીતરાગ, અહેન્‌ કે પરમેશ્ષર 
ગમે તે નામથી બોલાવો તેમાં વાંધો નથી, પણુ તેમણું પરમશાં- 
તિના માર્ગ નણેલેો અને અતુભવેલો હોવો નેઇએ. તોજ તે 
આપણુને સત્ય રસ્તો ન શકશે. અન્તણુ વટેમા્યુંને રસ્તો ખતા- 
વનારની જેટલી અગ છે તેથી પરમશ્ાંતિનો માર્ગ ખતાવનાર 
તેવા અર્હુતોની આપણુને હન્તરાગણી જર્‌૨ છે. પરમશાંતિને! રસ્તો 
નહિં જણુનારા દેવનામનધારક બીચારા આશ્રિતોને મધ્ય અટવીમાં 
રખડાવે છે. તેએ પોતે પણુ પરમ શાંતિનો માર્ગ" જાણુતા ન 
હોવાથી તેના આશ્રિતોને તેવે રસ્તે કેવી રીતે ચડાવી શકે ? માટે 
સત્ય સારણ જણુનારની સદટની સતુષ્યોને ઘણી અગત્ય છે. 


આવા નિર્યામકોની કે સત્ય સાર્થવાહોની ઉપર આધ્રિતને 
પૂણુ શ્રદ્ધાન હેડું ત્તેઇએ. પોતાના મન, વચન અતે શરીર તેને 
અર્પણુ કરી રેવા સ્‍ેઇએ. અર્થાત્‌ અ ત્રણે સનાદિ ચોરને તેમના 
કહ્યા સુજખ ચલાવવાં નેઇએ. 


[૩૦૦ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 





જ્યારે દેવે પૂર્ણ પરસ શાંતિમાં વિશ્રાંતિ લીધી હોય, અર્થાત્‌ 
વ્આ રૈટુ ત્યાગ કરી, નિર્વાણ સ્થિતિમાં જઈ વસ્ચા હોય એ અવસરે 
તેમના બતાવેલ સાગેચૈ ચાલનાર ગુર્એ!ાતેો આશ્રચ, પરમ શાંતિ 
“માર્ગના પથિકોએ લેવે વો જેઈએ. આ ગુર્વર્ગ' પણુ પરમ શાંતિના 
માર્ગમાં ચાલનાર છે કે નહે ? આગળ ચાલે છે કે નહિ! ગુર્‌ 
ન્નાસધારકે છે કે; સાર્થક નાસ પારક સયુથી ગુર્‌ છે વિગેરે ખાખ- 
તને! અવશ્ય નિર્ણુચ કરવે। જઇએ. તે સિવાય નામધારી ગુર્એઓને 
આશ્રય કરવાથી આશ્રિતોને તેએ ઇચ્છિત માગે” પણોંચાડી શક્તા 
નથી, પણુ ઉલટા અધ્:પતન કે ઉન્સાર્ગ ગમન કરાવે છે 

પર્મશાંતિના માર્ગમાં ચુણુવાન ગુરૂની અવશ્ય જર્‌ર છે. તેમની 
મદદથી થોડા વખતમાં ઘણું આગળ વધી શકાય છે. પરસશાંતિને। 
“થોડો અતુભવ તો પ થાય છે અતે છેવટે તે નિર્વાણુ પદ 
સુધી પહોંચી શકે છે, સાટે આવા ઉત્તસ ગુર્એતનો. આશ્રય કરવો 
અને તત તેમના ઉપર મ શ્રદ્ધા રાખવી. 

આ ગુર્‌ પરમ ત્યાગી, _રપનવાન્‌ સત્યાસત્યના વિવેકી, શાંત 
રસમાં ઝીલનાર, દયાળુ અને બાલે તે 'સ્રજબ ચાલનાર હોવા 
' નેઇએ. કિયાસાર્ગ' માં મદદ કરનારની આવશ્યકતા_ જણાવી હેવે 
કિ કેયાસાર્ગ ખતાવવામાં આવે છે 

. સ'યસ અતે તપ. 

'સંચમ અને તપ આબે કિચાસાર્ગ છે. જ્ઞાન સાથે હોડું નેઈએ. 
સાન પ્રંકાશરૂપ છે. સયમ આવતાં કર્મ જેકે છે અને તપ આવેલ 
“કર્મ કાઢી -નાંખે છે. એફ ટ્ષ્ટાંતથી 'તે વાત -તમસે સ્પષ્ટ સમજાશે. 

“2 રાજમાર્ગ ઉપર અનેક .ખારી -ખારણાવાળાઃ એક મહેલ હેલો. 
“તે ખારી ખારણુંથી રસ્તા -ઉપર .ઉછળતાં . મૂળ આદિતૉં રજકણે। ઉડી 
ઉડી તે મહેલમાં ભરાતાં હતાં. મહેલ ધણાં 'સુશેોશભભનીક 'હતો,'છતાં 


પર્મશાંતિ શાથી મળે. ૩૦૨. 





આ ધુળ પ્રસુખથી ઘણુ ખરાળ દેખાતો હતો. અદર તો ગાડાં 
ભરાય તેટલી ધુળ ભરાઇ હુતી. મહેલની આવી દુર્દશા થયા છતાં, 
તેને માલીક તો ઘોર નિદ્રામાં ઘોરતો હોય તેમ સુતો પડયે હતો. 
અર્થાત્‌ તેની ખીલકુલ સાર સ'ભાળ કરતો નહોતો. તેને ભાન પણુ 
ન હેતું કે મારા સુંદર મહેલ આવી રુર્ડુશામાં આવી પડેચે। છે. તે 
એરડાના એક ભાગમાં પડયો રહેતો હતો. એક દિવસે તેણે એક 
દીપક કર્ચ. તેનો પ્રકાશ મહેલના મધ્ય પ્રદેશમાં પડયો. તે પ્રકા- 
શમાં તેણે મહેલમાં ભરાચેલી ધુળ, કચરો વિગેરે દીઠાં. તે નેતાંજ 
તેને ઘસે! ખેદ થયો. પોતાના સુંદર મહેલની આવી ફુર્ટશા! તરતજ 
તેણુ તે મહેલ સાષ્ કરવા કે સુધારવા ગ્રચત્ન કર્ચ. દીપક મહે- 
લના મધ્ય પ્રદેશમાં લાવી મૂકચે. તેથી મહેલમાં ધુળ ભરાવાના 
સૂછા કારણુરૂપ ખધાં ખારી ખારણાં ખ'ધ ડર્યા, અને એક પાવડો. 
લઈ ખાંપી ખાંપી તે ધુળ ખહાર કાઢી નાંખવા માંડી, ત્યારે પાવ- 
ડાથી લેવાય તેવી ધુળ ન રહી, ત્યારે તેણે ઝીણી સાવરણીથી ધુળ 
એકઠી કરી, સર્વ ખહાર કાઢી નાંખી મહેલ તદ્ન સાક્‌ કર્યો. 

આ દૃષ્ટાંત ઘણું સહેલું અને સમન્તય તેવું છે, પણુ તેનો 
ઉપનચ સમજવા જેવા છે. મહેલ તે પરમસ્વરૃપ શુદ્ધાત્મા. ખારી. 
ખારણાએ તે આશ્રવને-સુષ્ય, પાપતે આવવાના રસ્તા. માલીક જીવ, 
અન્ઞાનરૂપ નિદ્રા, તેમાં તે ઘારાય છે. જાગૃત થચો તે અ'તરાત્મામાં 
આવ્યો. પ્રકાશ તે જ્તાનદીપક્ઠ પ્રગટ કર્યો. ત્તાન પ્રકાજના તેજની 
મદદથી શુદ્ધાત્માની ફુરદેશા તેના સમજવામાં આવી. અર્થાત્‌ કર્મરૂષ 
ધુળ આત્મા ઉપર લાગેલી છે, તેથી તેની અપૂર્વ સો!ભા-શક્તિ નાશ 
પાસી છે; એમ તેણે નહયું. તરતજ તેણુ ખારીઓરણાં રૂપ આશ્રવને પુણ્ય 
પાપરૃપધુળને આવવાના ર્તા, સયસમરૂપ ખારણાએ કેરી બ'ધ કર્યા અને 
આદ્ય અશ્યતર તપદ્રર્યાટૂપ પાવડા અને સાવરણીએ કરી કર્મટ્ષ 
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સર્વ ધુળ કાઢી નાંખી મહેલર્‌પ આત્માતું તાત્તિક સ્વરૂપ શુદ્ધ કયુ. 
આ રૃષ્ટાંતે પરમશાંતિનેો માર્ગ સ'ચમ અને તપ છે. 





પ્રકરણુ ૫૦ મુ. 


વર નિ. 
"ન" 


સચસ. 


વા સમરે નામ. 
“-”"-“- 


પાંચ આશ્રવથી વિરમણુ, પાંચ ઈંદ્રિયનો નિગ્રહે, ચાર કેષાયને 
વિજય અને ત્રણુ દંડની વિરતિ એસ સચસમના સત્તર લેદ થાય છે. 

પાંચ આશ્રવ વિરસણુ-અહિસા, સય, અચૌર્ય, ખ્રહ્યચર્ય, અને 
અપરિગ્રહ; આને પાંચ આશ્રવ વિરમણુ કંડેવાય છે. 

સચમનેો ટુંકો અર્થ એટલેજ થા્‌ય છે કે, આશ્રવનાં દ્વારને 
અ'ધ્ર કરવાં. અર્થાત્‌ કર્મ આવવા ન દેવાં કે આવતાં કમને રેકવાં. 

જીવની હિંસા કરવાથી, અસત્ય બોલવાથી, ચેરી કરવાથી, 
મૈથુન સેવનથી અને પરિગ્રહના સ'ચયથી, અનેક કનું આગમન 
થાચ છે. કેમકે રાગ, દ્વેષ સિવાય આ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી 
અને રાગ, દ્વેષ તે કર્મ આગમનતું પરમ કારણુ છે. આ રાગ; 
દ્ેષની ઉત્પત્તિ આ અસજચમના કારણુથી થાય છે. 

અહિ સા-મન, વચન અતે શરીરથી કોઈપણુ જીવની હિંસા 
ફેરવી, કરાવવી અને તેને અતુસોદન આપડું તેને હિ'સા કહેવામાં 
આવે છે; તે હિંસાનો આ નવ પ્રકારે ત્યાગ કરવો તે અહિંસા છે- 

આત્મા અમર છે એમ પૂવે" કહેવામાં આવ્યુ છે, છતાં તેની 
હિંસા કેમ થાય? એ પ્રશ્ન અહીં ઉત્પન્ન થવા ચોગ્ય છે. તેને॥ 
પરિડાર એજ છે. કે, આત્માધિષ્તિત આ દેટુ જેના ઉપર જીવોને 
સારાપણાનો મમત્વ ભાવ છે. જેની સાથે આત્મા લોલીભૂત-એક- 
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મેક થઈ રહ્યો છે અને જેને! નાશ કરવાથી આ રેડમાંથી અન્ય 
સ્થળે બાત્માને ચાલ્યા જવું પડે છે, તે દથ પ્રાણુ-પાંચઈટદ્રિય, મન, 
વચન ભને શરીરબળ, ગ્ાસેશ્વાસ અને આયુષ્યતે નાશ કરવે! કે 
તેને કીલામણા-ડદુઃખ ઉત્પન્ન કરડું તેને જવહોંસા અહીં કહેવામાં 
આવે છે. તે દશ પ્રાણુને નહીં હુવા તે અર્હિસા સ'યમ કડેવાય છે. 

૨. સત્ય-કોધ, લે(ભ, ભય કે હાસ્યથી કોઈયણું પ્રકારે મન, 
વચન, શરીરથી અસત્ય બોલવું નહિં, બાલાવવું નહિં અને અસત્ય 
ખાલનારને અડુસોદદન ન આપવું, તે સત્ય સયમ કહેવાય છે. 

૩. અચૌર્ય-માલિકની ૨૦4 સિવાય કેઈ પણુ વસ્તુ મન, 
વચન, શરીરથી લેવી નર્હિ અને લેવરાવવી નહિં અને લેનારની અતુ- 
માદના ન કરવી, તે અચૌર્યઃ સયમ કહેવાય છે. 


૬... 


૪. ખ્રહાચર્ય-દેવ, સતુબ્ય અને તિર્યંચ સ'બ'ધી સૈશુન-વિંષય 
લ્ોગ મન, વચન; શરીરથી ક્ષેવવું નર્ડિ; સેવરાવવું નહિં, અને સેવ- 
નારને અતુમે(દન ન આપવું, તે ખ્રહ્યાચર્ય સ'યમ કહેવાય છે. 

પ. અપરિત્રિટ-સર્વ પદાર્થ ઉપરથી મૂર્ચ્છાનો ત્યાગ. રેશ 
કાળને વિચાર ટરી, ધર્મ ઉપગરણુ સિવાય કે!ઈ પણુ પ્રકારનો પન, 
પાન્યાદિ પરિશ્િડ મન, વચન, શરીરથી રાખવા નર્ડિં, રખાવવેા 
નહિં રાખનારને અઝ્ુમાદન ન આપું, તે અપરિત્રડુ સયમ કહેવાય છે. 

* સ્પર્કગઈદ્રિયનિગ્રદ-શીત, €'ળુ, સુવાળા, ખરસટ વિગેરે 
કષ્ટિાનિષ્ટ સ્પર્શને પાચી રાગ, દ્રેય ન કરવો તે પશ ઈદ્રિય સચમ. 

છ. રસઈદ્રિયનિત્રડ-ઈબ્ટાનિષ્ટ સ્વાદવાળા રસને પામી રાગ 
દ્રેષ ન કરવો તે રસઈદ્રિય સ'ચમ. * 


૮. ઘાણુઈદ્રિયનિગ્રદુ-ઈ્ટાનિષ્ટ ગધશ્યાં રાગ, દ્ેષ ન દરવો 
તે પ્રાહ દ્રિય સ'યમ. 
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૯. ચક્ષુઈ દ્રિયનિગ્રટુ-ઈ્ટાનિષ્ટ ર્‌ષ દેખી તેમાં રાગ, દ્વેષ' 
ન ફેરવો તે ચક્નુઈ દ્રિય સચમ. 
૧૦. શ્રોત્રે'દ્રિયનિગ્રહ-છષ્ટાનિષ્ટ શબ્દ સાંભળી તેમાં રાગ, દ્વેષ 
ને કરવો તે શ્રોત્રેદ્રિય સયમ. 
૧૧. ફોધકેષાયવિજય-ઉટય આવેલા કેોધને ક્ષસાથી નિષ્ફળ 
કરવો. તેતું પરિણામ વિચારી શાંત થવું, તે કોધ સયમ. 
૧૨. માનકેષાયવિજય-માન અહકાર, ગર્વ નહિં કરવે।. તેવા 
પ્રસંગને નચ્રતાથી નિષ્ફળ કરવો તે સાન સયમ. 


૧૩. માયાકષાર્ચાવેજય-કપટ, માયા નહિ કરવી, સરળતાથી-- 
સરલ સ્વભાવે દરેછ પ્રસંગમાં પ્રવૃત્તિ કરી માયાનો વિજય કૅરવે। 
તે સાયા સયમ. . 

૧૪. લેોભકષાયવિજય-સર્વ સ્થળે સ'તોષવૃત્તિ રાખી, લોભને 
વિજ્ય કરવો તે લોભ સયમ. 

૧૫. સનદડવિરતી-આરત્ત, રૈદ્ર પરિણામ ઉત્પજ્ઞ થાય તેવો 
કાંઈ પણુ વિચાર ને કરવો, પણુ ધર્સ, શુકૂલધ્યાનમાં પ્રવેશ થાય 
તેવા વિચાર કરવા તે સનદડ વિરતિ સ'યસ. 

૧૬. વચનદડાવિરતિ-પોતાને કે પસ્તે જેતું પરિણાસ દુ:ખ- 
રૂપ આવે તેડું વચન ન ખોલવું, પણુ પરિણામે શુખર્‌પ થાય તેડું 
હિતાવહ બોલવું તે, વચ્વનનદ'ડ વિરતિ સ'ચસ. ' 

૧૭. કાંચદ'ડવિરતિ-શરીરથી કોઈપણુ જાતની ખરાખઃ પ્રવૃત્તિ 
ન કરવી, પણુ જેનાથી આત્મવિશુદ્ધિમાં મઢદ મળે તેવી પ્રવૃત્તિ 
કેરવી 'તે કાયદટડ વિરતિ સ'યમ. છ 

આ સત્તર પ્રકારને] સયમ માર્ગ છે. આ એક એક ભેદ આશ્રવના 
સવાહેને રેકેવાને માટે મજખુત દરવાજાની ગરજ સારે છે. પરમશાંતિના, 
સા્ગ“સાં પવેશ કરનારાઓએ વારવાર આ સ'ચસયું સમાલોચન કરું 
જેઈએ,ઃ તેનાથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ ન થાય તે માટેવાર'વાર" જાગૃત 


ટ 


રહેવું વનેઇએ. 
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આ સંયમના 'ટ્રારાએ, આવતા આશ્રવને રોક્યા પછી પૂવે જે 
કર્મનો જમાવ એકઠો થયે છે તેને ડ્ર કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઇએ. 


પ્ર 








પ્રકરણુ પ૬ સુ 


ડડ 


તપ. 


ડ્ઝડ્ 
“-૨--૧.-૬._2--- 


પ્રભળ કિલષ્કર્સાને લેદવાતું સુખ્ય શસ્ત્ર તપ છે. નિકાચીત 
કમી પણુ તપથી ખળીને ભસ્મીભૂત થઈ જય છે. ટુંકામાં કહીએ 
તો પૂર્વ સ'ચિતકર્મ તપથીજ ટ્ર થઈ શકે છે. 

ખાછ્યતપ અને અભ્ય'તર તપ, એમ તપ બે પ્રકારતા છે, 
ઉષવાસ ફેરવો, સ્વલ્પ આહાર લેવો, નિયમિત વસ્તુજ લેવી, રસકેસ 
જેનાથી તિમૃતિ પેદા થાય તેને ત્યાગ કરવો, મજણુત આસને લાંખા 
વખત સુધી ખેસ્રી શકાય તેવી ટેવ પાડવી અને અ'ગોાપાંગને જઝે- 
ચીને નિર્વાત-વાચ્ુ વિનાના સ્થાનમાં રહેલા પ્રદીપની માક સ્થીર 
ખેસી રહેવું; ઈત્યાદિ સર્વ ખાહ્ય તપ છે, તે અભ્ય'તર તપમાં ઘણે।જ 
ઉપયોગી છે. ઉપવાસાદિકથી શરીર પરથી મમત્વભાવ એછે! થાય 
છે. ઇન્દ્રિયા સ્વાધીન રહે છે; નિઃસ્પૃહ થવાય છે, અને ધ્યાનમાં 


ઘણા લાંબા વખત પર્ચત સુખે ખેસી શકાય છે ઈત્યાદિ અનેક 
ગ્રકારે ખાહ્ય તપ ઉપચેોગી છે. 
અભ્ય'તર તપ, 
આત્મનિરીક્ષણુ કરી, ન્ટ્યાં ન્યાં સ'યમમા૩માં વિપરિત પ્રવૃત્તિ 
પોતાની ચઈ હાય, ત્યાં ત્યાં ગુર્વાદિ સમક્ષ ત્રાયશ્ચિત લઈ શુહ્ધ થયું. 
ગુર્વાદિક્તા વિનય કરવે।, તેમની વૈયાવચ્ચ કરવી, આત્મજાગૃતિ 
થાય તેવાં અધ્યાત્મિક સુસ્તકે[નું પઠન ફેરવું; યા તેની ન્તગૃતિ સાટે 


૩૦૬ મલયસુ'દરી ચરિત્ર 


તે ગ્રથોતું વારવાર સ્મરણુ કરવુ, ધ્યાન કેરવું' અને મલીન વાસના 
રૂપ રાગ, ક્વેષતો ત્યાગ કરવો. આ અભ્ય'તર તપ છે. 
આ તપના ખાર _લેદ્માં ધ્યાન તપ એ સર્વમાં સખ્ય છે. 
ધ્યાનના અતેક પ્રકાર છે. જેવુ આલખન તેવે ર્‌પે આત્સા પશિણુમે 
છે, માટે પોતાને જેવું થવુ' હોય તેવા લક્ષખિન્રુને સન્સુખ રાખી 
તેવા થવાને માટે અહોનિશ પ્રયત્ન કરવો. પરમ શાંતિ પામવી હોય 
તેએએ પરમ શાંતિને પાસેલા સહાત્માતું જીવનચસ્ત્રિ પોતાના હૂંદય 
પટ પર આળેખી તેની માકડ ૬૨ક પ્રસ ગમાં વર્તન કરવાને! પ્રયત્ન 
કરવો, તેથી પોતાની માનસીક પ્રબળતાના પ્રમાણુમાં તે તઠુપ થઈ 
શકશે. આમ છે, તથાપિ કુમ સિવાચ એકજ ઝુદકે કોઈ શાંતિ 
સ્થળમાં પ્રવેશ કરી શક્તો નથી. સાટે કમની ઘણી જર્‌ર છે. તે 
સાથે તેવા પવિત્ર આલખનની પણુ જર્‌ર છે છે, 
પરસ શાંતિપદ્ પામવા સાટેનાં અનેક ' આલખને॥ સહાત્સા 
સાની સુર્ષોએ ખતાવ્યાં છે; તેમાં નવજખષ્દજઝતું આલખન છુખ્ય 
છે અને તેમાં કમ અને આલ'ખન સાશ્રેજ છે. 





પ્રક્ર્ણુ ૫૭ સુ. 


ન ૦ત્ત:્ક 
પન” બ નનન 


સાધુ પદ. 


રા “કમ 
શ ૯ 


પરસ શાંતિપદતા અભિલાષીએએ પ્રથમ સુનિપદતું અવલ- 
અન લઈ તેતું ધ્યાન કે કરતુ, સાછુએર્તું ઉત્તસમાં ઉત્તસ ચસ્ત્રિ પોતાના 
સેન્સુખ સ્થાપન કરવુ. તેના ઉત્તસ ગુણ્‌। એક ખાજી સન્‍્સુખ લખી 
લેવા પછી તે માષ્ટકે પ્રવૃત્તિ કેર રવાની દૃઢ ગ્રતિજ્ઞા કરવી. દરેક પ્રસ- 
ગમાં અગ્રમત્ત સઝુનિએ આ ઠેકાણે કેવી પ્રવૃત્તિ. ડરે ? તે પોતાના 





સાધુ પદ. ૩વ્હે 


મનને પૂછવું” અથવા તેમના ઉત્તમ જીવનમાંથી તપાસી લેવુ”. 
તેમાંથી જે જવાખ મળે તે માકક વર્તન ફરવુ. 

ખાતાં, પીતાં, સુતાં, બેસતાં, ઉઠતાં કે કોઈ પણુ કાર્ય' કરતાં, 
તેઓનું ચિત્રપટ પોતાના હૂદ્યમાં કે સન્ઝુખજ રાખવુ' અને આવા 
પ્રસંગમાં તેમની કેવી પ્રવૃત્તિ હોય, કેવી લાગણી હોય, હૃદય કેઢયું 
આદે હોય અથવા કેવી વૈશગ્ય વૃત્તિ હોય કે કેવી ઉપયોગની નગૃતિ 
હેય તે વિચારી તેવા તેવા પ્રસંગમાં તદાકાર થવુ” આજ સુનિષદું 
આરાધન અને આજ સુનિપદર્તું ધ્યાન. ન 


ભા ગ્રમાણે ગ્રવૃત્તિ કરતાં ત્તયારે સાનિપઢ લાયકના સર્વ ગુણે 
પોતામાં દાષલ થયા છે, એમ પોતાનું હૃદય કણુલ કરે, ત્યારે તે 

“થો ઉચ્ચ પટ ઉપાધ્યાય પટ્તું આલ'ખન લઈ તેતું ધ્યાન કરવુ”, 
આ ધ્યાનમાં પણુ સુનિ પદની માકક ઉપાધ્યાયના સુષે!તું અનુકશણુ 
ટેરવું. ઉપાધ્યાયતા સુણે। પોતામાં દાખલ થયા તેને નિર્ણય થતાં, 
આચાર્ય પદનું ધ્યાન કરવુ. તેમના છત્રીસ ગુણે સન્ઝુખ રાખી 

માક્ક વર્તન કરતાં આચાર્ય હું પોતે છું. દ્રવ્યથી નહિ પણુ 
ભાવથી. તેમના ગુણ સરખા ગુણે ચારણ કરવાથી. આ નિર્ણુય 
પોતાને થર્તા અરત્પદર્નું આરાધન કરવુ. બડત્‌ જેવુ' વીર્ય, અત્‌ 
જેવું નિશ્રળ ધ્યાન, અત્‌ જેવુ' વર્તન, ટુ'કાર્મો કહીએ તી અડ. 
તની માકક સર્વ ફિયા કરવી. આ ત્રમાણૈું કરતાં અત્‌ સવરપ થઈ 
શદાથ છે. અડત્‌ સ્વર્ય થતાં છેનટે સિદ્ધ ક્વરૂપઝું ધ્યાન તન્મય 
-વહૂષ થવાય તેમ કરનુ' શને તેમ થકુ' એટલે પરમ શ્રાંતિ મળી 
ચૂકી, પરમ શાંતિ સ્વરૂપ પોતે થઈ જવાશે. પરમશાંતિ મેળવવાને 
આ માર્ગ છે. આ માર્ગે પૂવે અનેક મનુધ્યાોએ પરમપદ ગ્રાપ્ર 
ટડું છે. માટે પરમપદ ચા પરપશાંતિ પદાભિદ્રાધીએએ આ રસ્તે 
પોતાનું વીષે રોરવવુ' જેઈ એ. તે રસ્તે ચાલવા પ્રયત્ન ફરવેદ 








૩૦૮ મલયસુજરી ચરિત્ર. 


જેઈએ. આ રસ્તે ચાલવામાં પોતાતું અસમર્થ પાળું જણાય; વિષય 
વાસનાની શાંતિ ન થઇ હોય અથવા જ્ુટુખ સ્તેહ વિગેરે ખ'ધતનાં 
કારણે! ન છુટી શક્તાં હોય તેએએ દ્વાટશ-બાર ત્રતર્ષ ગૃહસ્થ 
સાર્ગ સ્વીકારવો! જે એ. 

આ સાર્ગઃ પણુ નિવૃત્તિને। માર્ગ છે, છતાં તે ઘણે! સહેલે। પણુ 
વિશેષ લ'ખાણુવાળે છે. આ માર્ગમાં આશ્રવના ટ્વારે શ્રોડાં થોડાં મધ 
થાય છે, પણુ આ સાર્ગમાં રહી આગળ ઉપર નિવૃત્તિને। ટુ કો માર્ગ 
અગિકાર કરવાનાં સાહિત્યો એકઠાં કરવા પ્રારે તો તે કેરી શકે તેમ છે. 

ઉત્તસ ભોજન કરવુ તે ન્રેષ્ટ છે, પણુ તેના અભાવે તદન ભૂખે 
સરવું' તેના કરતાં સામાન્ય ભોજનથી પણુ પેટ ભરવુ તે ચોગ્ય છે: 
આ ન્યાયે ન્યાં સુધી નિવૃત્તિના કે પરમ શાંતિના ઉત્તમ માર્ગમાં 
ચાલવાની પોતાની યોગ્યતા ન થાય, ત્યાં સુધી ગૃહસ્થ ધર્મ અ'ગી- 
કાર કરવો! તે પણુ શ્રેછ છે, ચોગ્યતા વધારવાતું તે પરમ કારણુ છે. 
ચોગ્યતા સિવાય ઉચ્ચ પદારેોહુણુ કર્યા પછી ગુણોની વૃદ્ધિ કરવી 
એ સુશ્કેલી ભર્યું કામ છે. તેવાએને તે પદથી પાછું હઠૅલુ' પડે છે. 
સાટે ચોગ્યતા ન હોય તો તે પદ સ'પાદન કરવાની ચોગ્યતા જ્યાં 
સુધી ન સેળવી શકાય ત્યાં સુધી થોડી ચોગ્યતાવાળા કે પોતાને 
લાચક ચોગ્યતાવાળોા ગૃહસ્થ પર્સ સ્વીકાર કરવો. 











પ્રકરણુ ૫૮ સુ. 





ગૃહુસ્થધર્સ. 








. આત્મસ્વર્‌પ-હું ડેણુ છું તે જાણ્યા પછી અને વિચિત્ર સ'સાર 
૧ ક ક કા 
સ્વરૂપ જેયા પછી ગૃહસ્થોએ એક ડગછું પણુ આગળ વધવુ જેઈ એ 


ગૃહસ્થદ્મ. ૩ત્ટ 





અને તે એજ કે તેમણે ગૃહસ્થ ધર્મનાં ત્રતો લેવાં જેઇએ. થોડા 
પણુ આશ્રવ દ્વાર રોકવાથી કર્મપ્રવાડુ આવતો ઓછે થાય છે. 
જેટલા પ્રમાણુમાં આશ્રવઠ્ાર રોકશે, તેટલા પ્રસાણુમાં કર્મ પ્રવાહ 
આવતે અટડશે. આમજ હોવાથી “કેટલા પ્રમાણુમાં તે દ્રાર ખ'ધ 
કેરવાં? ? ભ પ્રશ્નના અવકાશ રહેતોજ નથી. એનો ઉત્તર એટલેજ 
કે, જેટલા પ્રમાણુમાં તે દ્રારા રોકાય તેટલાં રોકે. 

સ્થૂળ પ્રાણાતિપાત વિરમણુ. ૧. સ્યૂળ સૃઘાવાદ વિરમણુ ૨. 
સઘળા અદત્તાદાન વિર્મણુ. ૩. સ્થૂળ એશુન વિરમણુ. ૪. સ્ધૂળ 
પરિશ્રડ વિરમણુ. પ. દિગૃવિરતિ ૬. ભોગાપભોગ છ. અનર્થદડ- 
વિરમણુ, ૮. સામાયિક હ. દેશાવગાસીક ૧૦. પૌષધ ૧૧. શ્રતિ- 
શીસ'વિભાગ. ૧૨. આ ગૃહસ્થ ધર્મનાં ખારત્રતે! છે. 

સર્વ્થા કોઇ પણુ જીવને મારવો નહિ' તે, સાર્વલૌમ-પ્ણું 
અહિસાત્રત છે. તે અપેક્ષાએ શમા સ્થ્રુળ અહિ'સાવ્રત છે. 

૧, ત્રસ અને સ્થાવર એમ જવના ખે લેદ છે. હાલે ચાલે 

ત્રસ છીવ કેહેવાય છે અને સ્થાવર નામ ટર્સોદયવાળા જીવે 
સ્થાવર કહેવાય છે. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાચુ, અને વનસ્પતિ આ 
પાંચ જતના જીવોને સ્થાવર કહે છે. 

આ પાંચ ત્તતતા સ્થાવર જીવોનું નિરતર રશ્ષતુ કરવુ' તે 
ગડા મડે અકાકય છે. માટે વરસ જીવોનો તેમતો ખાસ ખચાવ 
ટરવા ત્ેઈ એ. ત્રસ જીવોમાં પળ શ્રપરાધી જીવોને! બચાવ કરવે 
તે ગૃષ્ક્થ ધર્મ ચલાવનાર સાટે સલામતી બર્યું નથી. તેમજ આર” 
ભમાં પળ ત્રસ જીવોધતે! વિનાઝ ઘવે! તે સ'ભવનીય છે માે નિરપરાધી, 
આર્સ્બ સિતાય ગને સ'કલ્પીને-સારવાની ખુદ્ધિઘી નત] તેવેઈ ને વસ 
જીવાને ન મારવા. અટલે ગચાત ગૃહસ્ક્રોએ પહેતા કાડિસાવતમાં 
ડૃર્વે। જઈ રર. 
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મસ દકટાણાઇ”્યાણ# 


જ. સ્થળ સૃષાવાદ વિરમણુ, હું આજે દશ વાગે આવીશ, એમ 
હી દશ તે એક મીનીટ ને ન્તય તો સૃષાવાદ-અઅત્યને! રોષ લાગે 
છે. આ આંમખાતું વન છે એસ કહેતાં તેમાં નૈ કેઈ ખીન્ત વૃક્ષ 
હાય તો! પણુ અસત્ય દોષ લાગે છે. આ નાતિનાં સર્વ સૂક્મ 
અસભ્ય ગણાય છે. તેવી વીત્ર જાગૃતિ ન હોવાથી આ સૂક્મ અસ- 
ત્યના ત્યાગ ઝૃહેસ્થો! કરી શકતા નથી સાટે તેએ એ જેને વ્યવડઠા- 
રમાં લે[કો અસત્ય ગણે છે તેવાં સ્જૂળ-સોટાં અસત્ય બોલવાને 
ત્યાગ કરવો તે ગૃહસ્થનું ખીન્ઝું' તત છે. 


ન્ઝ 


૩. સ્થૂળા અદત્તાદાન વિંરસણુ. ચોરી કરવી નહિ. વસ્તુના 
માલીકની રનત સિવાય એક તૃણુ માત્ર લેવુ' તે ચોરી ગણાય છે; 
પણુ ઝૃહસ્થોએ સોટી ચોરીનો ત્યાગ કરવો! તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં ખની 
શકવું ચોગ્ય છે. ખાતર પાડવું, તાછી' તોડવું, વાટ લુંટવી, ગાંઠે 
કાપવી, દાણુ ચોરી કરવી, ઓછું દેવુ, વધારે લેવુ' વિગેરે રાનન દ ડે 
તેવી ચોરીને ત્યાગ કરવો તે ગૃહસ્ત્રોતું ત્રીજી વ્રત છે. 


દ્ર 


૪. સ્થુળ પૈશુન વિરમણુ. પરસ્ત્રી ગસનતે! ત્યાગ ડરવે।. વિધવા 
વેશ્યા, ખાળકુમારી વિગેરેને! ત્યાગ આ ત્રતસાં આવી જ્ય છે. સ્વદારા 
-પોતાની પરિણીત સ્ત્રીસાંજ સતોષ રાખવે તે ગૃડસ્થતું ચોથુ વ્રત છે. 

પ. સ્થૂળ પરિગ્રડુ વિરમણુ. ઈચ્છા અપરિસિત છે તેને નિય- 
મમાં રાખવી. એટલે ધૃત, ધાન્ય, ક્ષેત્ર, ઘર, રૂપું, સોનું, હોરા; 
માણેક, સેતી, વિગેરે. દાસ, દાસી, પશુ, અતે રાન્ન્યાદિ વૈભવ 
ઈત્યાદિ જે સીલક્તમાં ગણુવાસાં આવે છે, તે સર્વનો! ઈચ્છાતુસાર 
નિચમ રાખવો. તેથી વધારે થાય તે1 સન્માન પરોપકારાદિમાં 
તેને વ્યય કરવો, તે ગઝૃહુસ્થાર્તું પાંચસું વ્રત છે. 

૬. દિગ્વિરસણુ. ચાર કે છ દિશાએ તરક જવા, આવવાને 
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નિયમ રાખવો. આ નિયમ પોતે જે શહેર કે ગામમાં રહેતે! હોય 
ત્યાંથી ગણુવો અને નિયમિત ઈચ્છાનુસાર રાખવો. પરમ શાંતિમાર્ગ'ના 
પથિક ખન્યા પછી, ગૃહક્થે પોતાની પાપ પ્રવૃત્તિને કે આરભ 
પરિગ્રડાદિને કાબુમાં રાખવા અને પર્સ ફિયામાં સત્સગાદિના 
અભાવે શિથિલતા પ્રાસ ન થાય તે માટે આ ત્રત લેવાની જરૂર છે 

૭. લે ગાપલેગ વ્રત. એક્વાર ઉપચોગમાં આવે તે લેણ. 
અનાજ પાણી આદિ ખોરાક અતે એક્નીએક વસ્તુ વારવાર ઉપ- 
ચોગમાં આવે તે ઉષલ્ોગ. વસ્ત, આરી પ્રસુખ, તેનો ઈંચ્છાતુસાર 
નિયમ કરવો. લોજનમાં સાત્વિક ખોરાક લેવો. મઘ, માંસ રાત્રી- 
લેોજત અને કદાદિ અનેક સત્વના સ'હારવાળી અને વિકૃતિ કરનાર 
વસ્તુએને ત્યાગ ટરવે।. કેમકે મદ્ય, માંસાદિ તામસી અને રાજસી 
ગ્રફાતિવાળાં હોવાથી વિચારમાં વિદતિ ખનાવી શાંતિમાર્ગ માં વિઘ્ન 
કરનાર છે 

ડગલે અને પગલે અને શાંતિમાર્ગ માં આગળ વધવાનું હોવાથી 
તેવા પથચિકેસ્‌એ અનેક જીવોને જેર્માં સહાર થવા સભવ છે તેવા 
વિશેષ પાપના વ્યાપારોને। પણુ ત્યાગ કરવે। ત્તેઈ એ. 

૮. અનર્થ્્દડ વિરમણુ. વગર ગ્રયોજને દહડાવું, કર્મથી ખ'ધિત 
થવું એ અનર્થદ'ડ. આત્તતરૈદ્રધ્યાન. ૧. પાષાપદેશ. ૨. ડિંસક્ઉય- 
ગરણુ માંગ્યાં આપવાં. 2. અને પ્રમાદાચરણુ એમ અનથદ'ડ શ્રાર 
પ્રકારે છે. 

(ઉ) આત્તઃરૈદ્રધ્યાન, વગર પ્રથોજ્ને બત્ત જીવોને ડુ:ખ 
આપવાના ટે મારવાના વિચાર કર્યા કરવા. જેમકે વૈરીનો ઘાત 
કરૂં ! રાન્ન થાઉં તે! ટીક. રહેરનો! નાશ કરૂં 1 અસિ સળગાવી 
સુષુ' ! અગ્રુક આ મળે તે! ટીક, વિવાધર ચાઉ, આકાશમાં ઉડવાની 
પ્ત પડે લગેર્‌. 
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(૨) પાષોપદેશ-જ્યાં પોતાની દાક્ષિણુતા ન પહોંચે તેવાં 
શતુષ્યોને પાપ કરવાને ઉપદેશ આપવે।. જેમકે ક્ષેત્ર ખેડો, બળદને 
$મન કરો, ઘોડાને ષહ કરો, ઝડ બનાવે, ખાપતું વેર લ્યો વિગેરે 
પરસ શાંતિમાર્ગતો પથિક છતાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલો હોવાથી 
ફુડડુબ વિષચિક ઉપદેશ આપવે પડે છે તે પણુ જેમ ખતે તેમ 
સછે કરે કરે, તો પછી પરતે પાપવૃત્તિસાં પ્રેરવાને તેનો અધિકાર નથી. 

(ર) હિંસક ઉપગરણુ-જેનાથી જીવની હિંસા થાય તેવાં હથિયાર 
વિગેરે પૂર્વની સાક્ક ન્યાં દાક્ષિણુતા ન પહોંચે ત્યાં સાગ્યાં ન આપવાં. 

(૪) પ્રમાદાચરણુ-પરસમશાંતિસાર્ગના પથિંે વિકાર ઉત્પન્ન 
થાય તેવા ગાયન, નાચ, નાટક ન જેવાં. કામશાસ્ત્રેમાં આસક્તિ ન 
રાખવી. જુગાર ન લવી, જળકિડા હિચાળાદિ વિનોદ, લે'સા; 
સાંઢ, હાથી વિગેરેના ચુદ્ધાદિ ક કરવાં નહિં, તેસ જેવાં પણુ નહિ. 
શસ્ુમુત્ર ઉપર વેરવાલન અને સ્ત્રી, દેશ, રાય તથા લોજન કથાદિ 
ગસ્રમાદાચરણુને। ત્યાગ કરવે।. 

(૯) સાસમાચિક્લત-રાગટ્વેષ સહ શાંત સ્થિતિમાં બે ઘડી 
એઇામાં ઓછી અડતાળીશ સીનીટ સુધ્રી રહેવું. તેટલા વખતમાં 
આત્સધ્યાન, પરમાત્મધ્યાન, આત્સનિરીક્ષણુ, પરસેછી મહાસ'ત્રનો 
જાપ, સહોાત્સમા પુર્ષાના ઉત્તસ ચરિત્ર ચાદ કરવાં કે અનિત્યાદિ 
બાર ભાવનાને વિચાર કરવો, તે સામાયિક ત્રત. ઓછામાં એઇછી 
દિવસસાં એક્વાર આ સાસાચિક કરવી. 

(1૦) દેશાવકાશિક-છટ્ટા ત્રતસાં આ દિશાના લાંખા નિયમને 
એક દિવસ કે કે અસ્ુક કલાકે માટે ટુંક સક્ષેપ ક રવો. જે રીતે 

ઔન્ત' ત્રતોનો પણુ. સ'ક્ષેપ કરવે. ક નિયસ સારવ 


8) પૈષધત્રત-આત્માને ચા આત્મગુણેને જેનાથી પુષ્ઠ 
સ તે પૌષધ ઉપવાસાદિ તપ કરવે।. ર પાપવાળો સરોષ વ્યાપારને! 
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સર્વથા ત્યાગ કરવે।. ૩ ખ્રહ્મચર્ય* પાળવું અને ૪ શરીરની અભ્યગ- 
નાદિ શુશ્રૂષાનો ત્યાગ કરવો. આ ચાર પ્રકારની કિયા પૂર્વક ચાર 
કે આઠ પહેર પર્યત ધર્મ ધ્યાનમાં પ્રયત્નતવાન રહેવું તે પૌષધવૃત 
છે. નિર'તર ન મની શકે તો પર્વ તિથિએ તે! અવશ્ય આ પૌષધ કરવે।. 
(૧૨) અતિથિસ'વિભાગ-પરમશાંતિના માર્ગમાં પ્રયાણુ કરવા 
માટે જેઓએ સવથા ગૃડસ્થાશ્રમનેો ત્યાગ કર્યો છે તેવા અતિથિ, 
ત્યાગી, સુનિ, વિગેરે ઉપનામથી એળખાતા મહાત્માએને અન્ન, 
પાણી, પાત્ર, વસ અને સુકામાદિ, તે માર્ગ" માં ઉપયોગી અને માર્ગના 
આધારભૂત વસ્તુઓનું દાન આપવું તેને અતિથિસ'વિભાગત્રત કહે છે. 
આ ગૃહસ્થ ધર્મને ચોગ્ય ઝહસ્થનાં ત્રતો છે. આ સિવાય 
પણુ તેઓએ નિરતર દેવાધિદેવની પ્રતિમાનું પૂજન-વ'દત કરવું. 
તીથ યાત્રાએ કરવી. અનુકપાખુદ્ધિથી ડુ:ખીયા જીવોનો ઉદ્ધાર 
કરવે।. ધર્મવ્યાખ્યાને। સાંભળવાં. ધર્માચાર્ય'ની આત્તા રીર્પર ઉઠાવવી. 
સ્વધર્મી બ'ધુઓનેો અને બહેનોનો ઉદ્ધાર કરવો. તેઓને જેઇતી 
સદદ આપી, પર્ષમાર્ગમાં સ્થીર કરવાં, જ્ઞાનના ઉત્તમ ભડાર 
ખનાવી તેનું રક્ષણુ કરવું. સાનશાળાએ સ્થાપન કરવી. 
હુ રાજન્‌! રાનએએ અને ધનાથયોએ ખીન્ત પણુ અનેક 
લોકોપયોગી, પશ્ત ઉપયોગી કાર્ય કરી ઝૃગડસ્થ ધર્મમાં પોતે આગળ 
વધું અને ખીન્એને ત્રાગળ વધારવા. દઃખીઆ જીવો માટે 
અનાથ શાળાએ, દદીને માટે દ્વાશાળાએ, પથિકો માટે પર્મ- 
શઇપાએ તાતે જ્યા દે લેપઝનજણાએપ કરી તેમના ફખસાં 
એઇાથ ઠરવી. જે મનુષ્ય જે આશ્રમમાં રક્ઞો હોય તેણ તે તે 
આધશમને લાયક પોતાને ધર્મ બત્તવવામાં પશ્ચાત પડવું ન સરેઈએ. 
શા પ્રમાળ સરલ, પણુ વિશ્નેપ લાંબો પરમશાંતિ મણનો ગૃયચ્થે 
પર્મ સે પબ અદ માર્ગ છે. 


# 


૩૬૪ મલયસુદરી ચર્ત્ર 
ડઝન 





કસ્‍બનન્જનન્ઝ- 





શ્ન્‍ન્‍-૦ન્સનન 





આષુષ્ય અસ્થિર છે. સ“પદા તે વિષદાથી ભરપૃર છે. ચયોગ 
તે વિચોગવાળો છે. લક્ષ્મી વીજળીની સાક્ક ચપળ છે. સસાર 
સુખ સ્વષ્ત સરખું છે. ચારે ખાજુધી વિષટાએા આવી પડે છે. 
સરણુચક માથે ફરી શું છે. પાણીના પરપોટાની માટડ યાણીએ! 
ઉત્પજ્ઞ થાય છે અને વિલય પાસે છે. શરીર જરાએ જ્ઝરીત 
થાય છે. પર્સ સિવાય કેઈ રક્ષણુ કરનાર નથી. ઇદ્ ચ'દ્રાદિ 
દેવો પણુ મરણુતે શરણુ થાય છેતે હે માનશો ! તસે અમ ક્યાં 
સુંધી ઘોર નિદ્રાસાં ઘેરાગો ? આટલા ખધા નિશિિંત શા ટારણુથી 
થઈ ખેઠા છો ? ન્તગો. ઉઠે. પરમ શાંતિના માર્ગમાં પ્રયત્ન કરે. 
ગમે તે વખતે તેનું શરણુ લીધા સિવાય તમારો છુટકો નથી જ- 
અમૂલ્ય આગુષ્યનો એક સમય પણુ નિરર્થક ન કાઢો. આ સાનવરેડ 
અને આ સંપૂર્ણ સામશ્રી કરી ટેરી સળવી સુશ્કેલ છે. ઇત્યાદિ ગુર્‌- 
સહારાજની ધર્મદેશના સાંભળી અતેક સતુષ્યો પ્રતિખોધ પાસ્યા. 

જ્ડુંરપાળ રાજાદિ રાજુટુંખને ઘણે હષ થયો. તેસના આન - 
દનો પાર નત રહ્યો. અહા ! ગુર્‌ સિવાચ અઝ્ઞાન અ'ધટ્ટાર કોણુ કૂર 
કરે ? ગુર્‌ સિવાય જ્તાનનેત્ર કોણુ આપે ? ચુર્‌ સિવાય પરમ શાંતિતું 
કારણુ કે।ણણુ ખતાવે ? ધન્ય છે ગુર્વર્યના તાત્વિક ઝ્ઞાનને ! 





મ્કરણુ પહ મુ, 


:ડ“ફ્-:----.__.. 
“નૂ 


તે મચ્છ કોણ હતો ? 
--૮-૦૯--- 
આ સત્તાની ગુરૂજ સારો સ'શચ ડ્ર 


ટૂર કરશે. ખરેખર સૂર્ય 
ક. જૂ *% ષ્ટ 
સસિવાચ અ'ધકારને દૂર કરવાનું કોનાસાં સાસર્શ્ય' છે ? ઈત્યાદિ વિચ્ચાર 


કરતા રાજાએ ગુર્સડારાજને પશ્ચ કર્યે. 


તે મચ્છ કોણ હતે ? ૩૬૫ 





સ્ુરપાળ--ઝાનદિવાકર ! પ્રભુ ! અમને મેણટું આશ્ચર્ય, થાય 
છે કે સસુદ્રમાં પડેલી સલયસુ'ટરીને તે મચ્છે પાર કેમ ઉતારી ? 
એનામાં એવું તે શું સતાન હતું કે તે વારંવાર પાછું વાળીવાળી, 
સ્તેડુની દૃછિથી તેના સન્ઝુખ નતો નેતેઇ, સસુદ્રમાં ચાલ્યો ગયે! ? 

ચ'દ્રયશાકેવલી--રાજન્‌ ! સલયસુંદરીની વેગવતી નામની. 
ધાવમાતા અ'ત અવસરે આર્ત્તધ્યાને મરીને આ સસુદ્રની અદર તે 
હાથી આકારના મચ્છપણુ ઉત્પન થઇ છે. ભારંડ પક્ષીના સુખ- 
શાંથી ત્યારે સલયસુ'દરી નીચે સસુદ્રમાં પડી, એ અવસરે દૈવયોગે 
તે મચ્છ પાણી ઉપર તરતો હતે તેની જ પીઠ પર તે આવી પડી. 

સલયસુ'ટરી ઉચ્ચ સ્વરે નવકાર મંત્રને સ્મરણુ કરતી હતી, 
તે ચચ્છતા સાંભળવામાં આવ્યો, સાંભળી ઉડ્ઠાપાડે કરતાં તે મચ્છને 
સદ્ભાવચેગે પૂર્વજન્મતું જાતિસ્મરણુ સાન થઈ આવ્યું. પોતાની 
પીઠપર કેોણુ આવી પડયું છે, તે જેવા માટે પોતાની ડોક પાછી 
વાળી ન્નેતાં, તેણે મલચસુ'દરીતે દીડી. તેને નેતાં જ પૂર્વના પરિ- 
શયવાળી પોતાની ધાવપુત્રીને તેણુ આળખી લીધી. 

મચ્છ વિચારમાં પડ્યો કે અડા! આ મારી અન્ય જન્મની 
સુત્રી, આવી વિષમ આપત્તિમાં કેમ આવી પડી યશે ? આવી અધમ 
તિર્યગ્રની ક્થિતિમાં હું તેને કેવી રીતે સહાય આપું ? હું તેને ખીજ 
મદદ કરવા અશક્ત છું છતાં મારાથી એટલું તો બની થકે તેમ છે 
કે આવી જ સ્થિતિમાં-પીઠપર રહેલી સ્થિતિમાં તેને કોઈ મનુષ્યની 
વસ્તીવાળી જમીનપર લઈ જઈ મૂકું. યાર પછી તે કોઈપણ 
પ્રયોગથી પોતાના ખ-ધુવર્ગ્ને જઈ મળશે. ર 

આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે મચ્છે તેને સસુદ્રમાંથી સુખે સુખે 


લાવી સમદ્રના કિનારા પર ગઢાર મૂકી દીધી, કેમકે આગળ ચાલ્‌- 
વાની તેની ગતિ બીલકુલ નહતી. પા 


૩૨૬ મલયસુ'રી ચરિત્ર. 
પે 





પમા કનવ ગારી કવન કડાના ગાનારા 


ગુત્રીપણાના સ્તેડુથી વારવાર શીવા પાછીવાળી જેતે! ભતે 
ખેદ પામતો તે મચ્છ પાછે સસુદ્રમાં ચાલ્યો! ગયે. 

સ્ુરપાળ-ભગવન્‌ ! તે મચ્છ હવે પછી કઈ ગતિમાં જરે ? 

અ'દ્રયશાકેવલી-ન્તતિસ્મરણુ થયા પછી તે ધાવ સાતાનો જીવ 
[નિરતતર નિર્દોષ-જીવોન સહાર ન થાય તેવો આહાર કેરે છે અને 
તમસ્કાર મહાસત્રનું ધ્યાન-સ્મરણુ કર્યા ડરે છે. આ સચ્છશવના 
આયુષ્યને પૂર્ણ" કરી પૂર્વકર્સતે પશ્ચાત્તાપ, નવકાર સ-ત્રતું સ્મરણુ 
અને શુભ ભાવની સદદથી તે દેવલે।કસાં જરે. 

અ'દ્રયશાકેવલીના સુખથી વેગવતી-સ્લયસુ'દરીની ધાવમાતાનોા 
ભવાંતર સાંભળી રાન્તપ્રસુખ સર્વ્જ્નો આપસમાં કહેવા લાગ્યા કે 
ખરેખર તેણે આ જન્મમાં પણુ માતાના સરખો જ સ્નેહ ખતાવ્યો 
છે. આવા તિર્યેચના ભવસાં પણુ તે પોતાની ટ્‌રજ ભૂલી નથી. 

જ્ડુર્પાળ-ભગવન્‌ ! આ સારા પુત્ર સહાખળે અને સલય- 
સુદરીએ પૂર્વજન્સસાં એવાં શું ડ-વ્ય ર્યા” છે કે, તેઓને આવી 
ચોવવનાવસ્થામાં આવાં અસહ્ય દ્ગ્ખતેો! અતુભવ કરવે1 પડયે. 

ચ દ્રચશા-રાજન્‌ ! તસે સાવધાન થઇ તેઓ ના પૂર્વ્જન્મ સાંભળો. 





મકરણુ ૬૦ સુ, 


નત“... ન ય: 
“66”: 


પૂર્ષ્ભવ. 
-ૃચ્વીસ્થાનસુરસાં પહેલાં" શ્રિચમિત્ર નાસતો ઝૃહેપતિઃ રહેતો 
ક જડ ૧ ન હ ક ક શ ક 
'હતો. તૈ ઘણા સમૃહ્િસાન્‌ હતો, પણુ તેને ચુત્રોદિ સ'તતિ કાંઈ ન હતી: 





પૂવ્ભવ. ૩૧ણ 


:.. શ્રિયમિત્રને રૃટ્રા, ભદ્દા અને ત્રિયસુદરી નાસે.ત્રણું આએ! 
શતી. રૂદ્રા અને ભદ્રા'ખે ખહેને! હતી. તેએને' આપસમાં સારી 
ગ્રીતિ હતી, છતાં ગ્રિયમિત્રને શા ખન્ને સ્રીઓ ઉપર લેશ માત્ર 
જણુ પ્રીતિ ન હતી, “પણુ ત્રિયસ્ુ ટરી ઉપર તેને પૂર્ણ સ્નેહ હતો!" 
આ કારણુથી ગ્રિયમિત્ર અને સુંદરી સાથે રૂદ્રા અને ભદ્રાનો 
ક્લેશ કેઈપિણુ દિવસ શાંત થતે! ન હતો. અર્થાત્‌ આપસમાં તેઓને 
નિરંતર કલેશ થયા કરતે! હતે. 

પ્રિચમિત્રને સદનપ્રિય નામને મિત્ર હતો. તે સુંદરી ઉપર 
વિશેષ સ્નેહ રાખતો! હતો. તેમજ તેના ઉપર તે આંસપ્ત થયેલે 
હતે. ઘણી વખત તે સુરી સાથે નર્સ-સ્નેડનાં વાક્યો પણુ બોલતે. 
એક દિવસ એકાંતમાં રહેલી તે રૂપવાન સુંદરીની પાસે શદનપ્રિચ 
કામ સળ'ધી ગ્રાર્થના કરતો હતો. સુ'દરીનું હૃદય પવિત્ર અને 
નિર્મળ હતુ. તે પાતાના પતિ ઉપર પૂર્ણું સ્તેઠ અને ભક્તિ 
રાખતી હતી, તેમજ તેના પતિને પણુ તેના ઉપર અનન્ય પ્રેસ હતે. 

સુંદરી, સદનપ્રિયની પ્રાર્થનાને ધિષ્કારી કાઢતી હતી અને 
આજ પછી તે સ'૦'ધમાં કાંઈ પણુ ન બોલવા માટે સમન્તવતી હતી. 

સદનપ્રિય, તે મદનપ્રિય થઈ ને વિષયને માટે પ્રાર્થના કર્યા 
કરતો હતો, એ અવસરે ગ્રિચમિત્ર અકસ્માત્‌ ત્યાં આવી ચડયો. 
તેણુ ચુસ્પણે હભા રહી આ સર્વ વૃતાંત જણી લીધુ”. ચિચમિબે 
ફોધાતુર થઈ આ સર્વ ખીના તેના ખાંધવ પ્રસુખ્દ સ્વજનની આગળા. 
નહેર કરી. તેઆએ અત્યત નિર્લ'ત્સના કરી તેને શેહેર સૂડી 
ચાલ્યા જવાની કૂરજ પાડી. 

ગુરૂમડારાજ ચ'દ્રયશાના સુખથી આ વાત સાંભળી સભામાં 
બેઠેલા કેટલાક વૃદ્ધ માણુસો। બોલી ઉડયા, ગુર્‌ શ્રી | આપતું કહેડું 
અર્‌બર છે. અમે પૃથ્વીસ્થાનસુરના છીએ, આ સર્વ વાત અમારી 
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સ્મૃતિમાં છે. ખરેખર ઝ્તાનના વિષયમાં કાંઈ પણુ ન હોય તેમ 
નથી. અર્થાત્‌ સ્ઞાનીએ જ્તાનખળથી પૂવે" ખનેલી સર્વ હુટ્ઠીકત જાણી 
શકે છે. પ્રિય સિત્ર્તું ઘર હેજી પણુ ત્યાં તેના નાસથી જ એ ળખાય 
છે અને હમણાં તે ખીજ મતુષ્યના ટ્ખજામાં છે. 
ર્ડુરપાળ---શહેર છોડી ગયા પછી સદનગપ્રિયની શું સ્થિતિ થઈ ? 
ચ'દ્રયશા--મદનપ્રિય એક દિશાને ઉદ્દેશીને આગળ ચાલવા 
લાગ્યો. આગળ ચાલતાં નિરાહારપણે તેને બે દિવસ થઈ ગયા. 
ત્રીજે દિવિસે આગળ ચાલતાં અટવીમાં એક ગોકુળ-ગાયોતું ટોળુ 
તેના જેવામાં આવ્યું. ક્તુધાતુર મદને એક ગોવાળીયા પાસે ડ્ધ્ની 
ગ્રાર્થના કરી. તે દયાછુ ગોવાળીયાએ તેના સસુદાયમાં એક સહીષી 
-ભે'સ રદોયાવિનાની હતી; તે એક ઘડામાં દોહી અપી અને તે 
ફુધનો ભરેલો ઘડા તેને પીવા સાટે આપ્યો. આ નજીકમાં તળાવ 
જણાય છે, તેના કિનારા પર જઈ ત્યાં ખેસી હું આ દુધને. ઘડો 
પીઇશ. માટે આ ઘડો હું ત્યાં લઈ જઉ ? ગોવાળીયાએ તેમ કૅરવા 
હા કહી. એટલે તે દુધને! ઘડો લઈ તળાવના [ઝેનારા પર આવ્યો. 
શુભ ભાવથી તે વિચારવા લાગ્યો કે હું ખે દિવસનો ભ્રખ્યો 
છુ, આ અવસરે કોઈ અતિથિ, તપસ્વી વિગેરે ઉત્તમ પુરૂષ મળી 
આવે તો તેને થોડું દ્ધ આપી પછી હું પીઉં તો મારો જન્મ 
સકફ્‌ળા થાય. કારણુ કે આ જી'દગીમાં એડું કાંઇપણુ સુકૃત સે' કડું 
નથી તેથી સારી આવી રુર્ટ્શા થઈ છે. મારી પાસે ખાવાપીવાનું 
કાંઇ પણુ સાધન નથી. આવી સ્થિતિમાં પણુ આ પરટ્રવ્યથી કોઈ 
તવા મહાત્માના શરીરને ઉપકાર થાય તો, મારી ફુ:ખટ જીદ 
ગીમાં -આય્યું સુકૃત સુખરૂપ થાય. ણે હ નક 
આઓ પ્રમાણે મનેરરથે! કરતાં મદને સદ્ભાગ્યથી સાસે।પવાસી 
એક તપસ્વી દીઠો. ઓ તપસ્વી સાસોપવાસંસ્ે પારણુ- પારણારથે 
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નજીકના ગામડા તરક જતા હતા. તેને દેખી તેના શુભ “પરિણા- 
સમાં વધારો થયે તે વિચારવા લાગ્યો અહે ! મારો ભાગ્યોદય 1 
શ્રનોરથની સાથે જ આ તપસ્વીના દર્શન થયાં. આ ડ્ધમાંથી હું 
તેને આપું. એમ નિશ્ચય કરી તે સુનિના રસ્તા તરક જઈ ભક્તિ 
પૂર્વક તેણે જણાર્વ્યું'હે અનાથ ખ'ધો ! કૃપાછુ સુનિ ! આ પયસ 
ગણુ ડરી મારો નિસ્તાર કરો અનેક ફુમ્કર્મમાં જીવન ગાળનારા, 
જાર જેવા પાપી જીવને આટલું પણુ અન્ય જન્મમાં પાથેય- 
ભાતા તુલ્ય થાએ. 

સદનનાં આવાં શુભ પરિણામ દેખી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર; કાળ, ભાવથી 
તે દ્રવ્ય વિશુદ્ધ જાણી ઈચ્છાતુસાર તેમાંથી તે તપસ્વીએ કેટયુંક 
ગ્રડુણુ કર્ડુ. 

મદને પણુ આ જીભ પરિણામથી વિશેષ સુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું. 
ખરખર જવી ગરીબ સ્થિતિમાં અને બે દિવસની ભુખમાં પણુ 
દાન આપવાના પરિણામ થવા, એજ જભ દિવસની શરઆત છે 
અતે વિશ્નેષ ફ્ળ આપનાર પણુ એજ છે. ભર્યામાં કોણુ ભરતું નથી ? 
સુખ્મીઆ અને ધનાહયને હેણુ જમાડતું નથી ? પણુ આવા જરૂરીઆત- 
વાળા અર્થીઝાને જઆપવામાં વિશેષ કાયદો છે. 

સુનિરાજ અન્ય સ્થળે ચાલ્યા ગયા, સદન પણુ મુનિને નમ- 
રકાર કરી પાછે તે તળાવની પાળપર આવ્યો અને પોતાને કૃતાર્થ 
સાનતાં પાછળ વધેલું દ્ધ પોતે પીધું. 

મનુષ્યના વિશેષ ઉપયોગમાં નહિ સઆવતું હોવાથી આ જગ- 
લમાં તળાવના આરા ગ્રુપ પથ્થરથી ખાંધેલા ન હતા તેમ તે પણુ 
અજમો હોવાથી તળાવની ઉંડાઈ કે અ'દર ઉતરવાનો સરલ માર્ગ 
ત્તણુતા ન હતો, એક માટીની લેખ્ડ ઉપર બેમી વાદે વળી તે 
તળાવમાંથી પાળી પીવા તાચ્યો તેવામાં માટીની ચીદાસથી તેને 
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યગ ખસી ગયો, પગ ખંસવાની. સાથે જ તે તળાવમાં જઈ પડયો 
અને તેના અગાધ જળમાં પડયા પછી તરત જ ડુખી સુવે. કેમકે 
આ જ ગલમાં તેની ચીસ કોઈ સાંભળે કે મદદે આવે તેવું નજી- 
કમાં કોઈ ન હતું. 

સુનિદાન અતે શુભ ભાવના કારણુથી કે પ્રભાવથી તે મદન 
આજ સાગરતિલક શહેરના વિજય રાજને ઘેર સુત્રપણે ઉત્પન્ન થયે. 
તેડું ડ'દર્ષષ નામ 'આપવાસાં આવ્યું અને વિજય રાજના મરણુ 
પછી તે આ શહેરને રાજા થયે. 

ગ્રિચમિત્ર પણુ સુંદરીની સાથે વિલાસ' કરતો આનદમાં 
દિવસો! પસાર કરતો હેતો, પણુ આ વિષચાન સાં તેણે. પોતાની 
ઓજી બે પત્તિઓ રૂદ્રા અને ભદ્રા સાથે અનેક પ્રકારનું વૈર ઉત્પન્ન 
કરું, ખરેખર વિષસ સ્વભાવવાળી અનેક પતિ ત્તએ વેરતું પસ્મ 
કોરણુ- ખને છે. ર 

એક દિવસ પ્રિયમિત્ર જુ'દરીને સાથે લઇ નજય યક્ષના 


હ્શનાથે” જતો હતો. રસ્તાસાં ચાલતાં તેએ એક વડવૃશુના વિસ્તા- 


રથી અલ કુત ભૂમિ પાસે આવ્યા. તેટલાસાં સાસેથી પોતાની સન્‍્સુખ 
આવતા એક સુનિને તે ખન્નેએ દીઠા. 

ક સ્નિને દેખી “આપણુને આ અશુભ, સુક્ન થયાં. ઉઘાડા 
સાથાવાળા આ સડ આપણુને ઝથમ જ સાસો સન્યા છે, આપણી 
ચાત્રા નિષ્કૂળા જરો અને બીજુ .પણુ કાંઇક અસગળ થશે ? ઇત્યાદિ 


ખોલતી સુ'દરીએ પાતાના વાહન અને પરિવારને ત્યાંથી આગળા 
વધતાં અટકાવી ત્યાંજ ઉભાં રાખ્યાં. 


અહા ! સતુષ્યોની અસ્તાનતાની પણુ કાંઈ હટ છે ? જ મહા 


ત્માએ વિષચ? કેષાચાદિ મહાન્‌ અપસ'ગળોથી વિરસ્ચા છે છે, દુનિયાની 
સલીન વાસનાએ। જેસનાં હેટયમાંથી' નીડળી ગઈ છે છે; જ્ઞાન, ધ્યાન 
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અતે આત્મિક વિચારણામાં જ જેઓ લીન થઈ રહ્યા છે, જેએ 
વિષય લ“પટ પામર જીવોતું હિતોપદેશ આપી ને રક્ષણુ કરી રહ્યા 
છે, જેએ નિરંતર સ્વપર ઉદ્ધેર ડરી રહ્યા છે અને જે મટાત્માએ 
દુનિયાની દશાતું ભાન પણુ ભૂલિ ગયા છે આવી સગળર્સૂર્વને પણુ 
અપમંગળ % અપશુકન કહેવું કે ક્લ્પવું તેના જેવું ખીજી એક 
પણુ ફુ:ખદાથી અજ્ઞાન કે મૂર્ખતા નથી અર્ચાત્‌ તે અસ્સાન મૂર્ખતા છે. 

શત્માન'દૃમાં નિમગ્ત સાછુ જે ક્ષન્સુખ મળ્યા હોય તે 
તેના જેવું ખીજી' કોઈ પણુ શુભ શુકન કે માંગલિક નથી અર્થાત્‌ 
તે ઘણા સારા શુક્ત ગણાય, પણુ આટલી વાત યાદ રાખવી ન્તેઈએ, 
જે શુકનને દેખી જેવી મનુષ્યોની ભાવના હોય છે, તેવું કળા મળે છે. 

સુ'હરીએ અપશુકન ખુદ્ધિથી પોતાના રથ અતે પરિવારને 
ઉભા રાખ્યો, એટલાથી જ તેની સમાસિ ન થઈ, પણુ તે સુનિને 
અનેક પ્રકારના ઉપસર્ગ ડરવા લાગી. ખરેખર નિ?'કુશ અને કોધા- 
ધ્રીન સ્રી જેટક્ું કરે તેટલું એણ છે. 

સુનિએ વિચાર ટયો કે આ વખતે મારા પર ઉપસગ આવ્યો 
છે. સુવર્ણુ'ની ખરી પરીક્ષા તે કસોટી *આગળ જ થઈ શકે છે. 
મારે મારા સ્વભાવને કે આત્મિક વિચારને ભૂલી જઈ અજ્ઞાની 
જીવે।ની માકક ચેદા ન કરવી ત્તેઈએ અને તે તેમ કરવામાં આવે 
તે! જ્ઞાની અને અન્તાનીમાં તફાવત ગે ! સાનીતા જ્ઞાનની પરિક્ષા 
આવે અવસરે જ થાય છે. મારે મારા મન કે આત્મા ઉપર કાખુ 
રાખવો! જેઈએ. ઉદય આવેલ કર્સો સમભાવે વેદી; આત્માપચેગમાં 
જાગૃત રહી, તેને નિર્જ્રી નાખવાં જેઈએ અને નવીન ઝર્મખ'ધ 
થતો. અટકાવવો ત્તેઇએ. એમ નિશ્ચચ કરી માનસિક વૃત્તિઓને 
નિર્મળ કરી તે સુનિ તેજ ઠૅકાભે કાચોત્સર્ગ ચુદ્રામાં ધ્યાનરુ 
-પણે ઉભા ર્યા. * 
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સુનિને સન્સુખ ઉભો રહેલો દેખી “ અરે ! આ વેશ ધારી 
સારા સન્સુખ અહંકાર કરીને ઉભો રહ્યો છે. સે' વાહન ઉભા 
રાખ્યા એટલે તે પણુ ઉલો રહ્યો.” વિગેરે નિષ્ઠુર શખ્રો સુંદરી 





ષ્ટ 


કોધથી બોલવા લાગી તેના કોધમાં આથી વિશેષ વધારો થયે. 

ખરી વાત છે “ઘી” પણુ સન્નિપાતના રેોગવાળાને તેનાં 
શગમાં વધારો કેરનાર્‌ થાય છે, તેમ સુનિનો શુભ આશય અથવા 
[કેયા પણુ સુદરીને વિશેષ કોધતુ' કોરણુ થયું. 

સુદરીએ સુદર નામના પોતાના ચાકરને જણાવ્યું કે સુદર ! 
આ નજીકમાં બળતાં ઈંટના નિભાડામાંથી અગ્તિ લાઈ આવ કે 
તેનાથી આ પાંખડીને ડાસ દઈ એ, એથી આપણું અપશુકન ડુર 
થશે અને તેનો ગર્વ પણુ ઉતરી જરે. 

સુ'ટર-સ્વાસિની ! મારા પગસાં ઉપાનહુ-જેડા નથી, રસ્તામાં 
'જાંટા ઘણા છે, તો. ફ્રોગટ કાંટામાં કોણુ ન્ય ? એને ડામ દેવાથી 
તમને શે ફાયદો થવાનો છે. તમારા આ વિચારને તસે સૂકી દ્યો 
અતે આગળ ચાલે, હજી આપણે ઘણે ફર જવાત્તુ' છે. 

પોતાની સ્ત્રીના ટુક્સતો અનાદર ક્ચોદ જાણી સ્રીના, આ હુકે- 
મને સ'સતિ આપનાર પ્રિયમસિત્ર. કોધથી ખીન્ત ને।૩રા તરફે નજર 
કેરી ખોલ્યો. અરે ! આ સુંદરના બતે પગ આ - વડની શાખામાં 
ઉંચે ખાધો કે તેના પગ જમીન પર ખીલકુલ અડે નહિ; તેસ 
થવાથી તેને કાંટા પણુ વાગશે નહિ. 
 શપેોતાના પતિએ પોતાનું ઉપરાણું' લીધેલું” નતણી-લેના સતને 
અતુમોદન આપ્યું જાણી સુદરીને પણુ વિરોષ નર આવ્યું, તે રથથી 
એક્દમ નીચે ઉતરી ખોલવા લાગી, અરે! પાખડી ! તારા આ અપ- 
શુકતથી અમારા- આ સ્ત્રી ભરથારને1 ક્હાપિ પણુ વિચોગ ન થાએ, 
પણુ તે અપશુકન તને જ નડો અને તેથી તને તારા બ“છુ વર્ગની 
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સાથે સદાતે માટે વિચોગ થાએ. તું ખરેખર રાક્ષસ છે અને 
તેથીજ અમારા જેવા જીવોને ભયકર જણાય છે. 


આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારનાં આકોશવાળાં વાક્ચો બોલવી 
નિષ્ઠુર હૃદયવાળી તે સ્ુંદરીએ પોતાના સુખ ઉપર જ જાણે પ્રહાર 
કરતી હોય નર્હિ, તેમ તે સુનિને ત્રણુવાર પથ્થરને પ્રહાર કર્યા-- 
સાર મોર્ચો આવ્લુ' કરવા છતાં તે પોતાના ડુષ્કર્સ્થી વિરાસ ન 
પામી. અને તે સાધુની નજીક આવી તે સુનિના હાથમાં રહેલ 
રજેહુરણુ-જૈન સુનિપણાતે સૂચક ચિન્ડ તેણે ખેચી લીધું. તે 
ચોાતાના વાડતમાં-રથમાં નાંખ્યુ' અને પોતાના નોકરોને આત્તા 
કરી કે આપણુ' અષજીકન ટૂર થયુ. નિભ્્ય થઈ હવે આગળ 
ચાલો, ધન'જય ચક્ષની પૂજ્ત કરીએ. સુંદરીના આદેશથી સર્વ પરિ- 
વાર આણળ ચાલ્યો. અતુકમે યક્ષના મ'દિરે આવી પહેોંચ્ચો. 


ચક્ષની પૃજ્ત કરી સર્વ પરિવાર સહિત પ્રિયમિત્ર અને પ્રિય- 
“સુ'દરી એક શાંત સ્થળે ભોજન કરવા માટે બેઠાં, એ અવસરે 
સુદરીનોા કોધ શાંત થયેલો «તણી જીનધર્મ માં વિશેષ પ્રેમવાળી 
એક ટાસીએ નસ્રતાપૂર્જક પોતાના શેડ અને શેડાણીને જણાવ્યું કે 
તે સહાત્રત ધારક, ક્ષમાશીળ સ્ુનિને ઉપસર્ગ, આકોશ અને કદર્થના 
કરવાથી તમે ભહાન્‌ પાપ ઉપાર્જન કર્યું છે, સ'સાર આવાસથી 
વિરક્ત મહાત્માની હાંસી કરનાર પણુ આ જન્મમાં અને અન્ય 
જન્મમાં અનેક ડુંડ$ખનોા અનુભવ કરે છે, તો! તમે તો તેનું રન્‍ને- 
હેરણુ લઈ લીધુ' છે, આક્રોશ કર્યા છે અને પથ્થરવતી માર મારી 
કટર્થતા પણુ કરી છે, તો તેથી કેટલું ખધુ' ટુઃખ તસે પાશે, 
"તેનો તમે પોતે વિચાર ડરો. આવા મહાત્માપુર્ષે! અનેક જીવોના 
ઉદ્ધાર કરનાર હોવાથી દુનિયાના જીવોને આધારભૂત છે અને સુખના 
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ન 


મૂળ કારણુ રૂપ છે. તેવા ઉત્તમ સુર્ષોને દુઃખ આપયું; તે પોતાના 
સુખતેદ નાશ કરવા ખરેખર છે. 

ઈત્યાદિ અનેક વચને કહીને દાસીએ તે દપતી-સ્રી ભરથારને 
એવી રીતે ખાધ આપ્યો કે ફૂર્ગંતિષાત થવાના ભયથી તેએ કંપવા 
લાગ્યા, દીન મન કરી અત્યત પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા અને વારવાર 
આત્મનિ'હા કરતાં તેએ જીનપધર્મના અભિલાષી થયાં. 

તે દંપતીએ તે દાસીની ઘણી પ્રશ'સા કરી, પોતાને હરગ તિ- 
પાતથી ખચાવનાર દાસીની ખુદ્ધિને ધન્યવાદ આપ્યે।. 


યક્ષ મદિરથી તત્કાળ પાછાં ફૂરી પોતાના અપરાધની સાષ્ટી 
માંગવા અને તે સ્ુનિને ધર્મ ધ્વજ-રજેહરણુ પાછો આપવા સાટે 
તે દંપતી જુનિની પાસે આવ્યાં. 


આ સુનિ પણુ હેજી તેજ સ્થળે ઉભા રહેલા હતા, તેમણે પોતે 
ચોક્કસ નિર્ણય કર્યો હતો. કે જ્યાં સુધી સને પર્મખ્વજ પાછે નહિ 
મળે, ત્યાં સુધી કાચેપત્સર્ગ-ધ્યાનમાં સ્થીર રહેવા સાટે આસન 
વિશેષ-પારી સ્ુષ્ત થઈ અન્ય સ્થળે હું જશે નહિ. 


તે દંપતી સુનિ પાસે આવ્યાં, પોતાના અપરાધને। પશ્ચાત્તાપ 
કરતાં તેસનાં નેત્રોમાં અક્નુ ભરાઈ આવ્યાં. સુનિના ચરણુ કમળમાં 
લોઢી પડ્યાં, ધર્મધ્વજ પાછે આપ્યો અને ઘણી આજીજી કરતાં 
તેએએ જણાવ્યું કે જુપાસસુદ્ર ! પ્રભો ! અસ્ાનને પરત'ત્ર થઈ 
અમોએ જગતૂપૂત્ય મહાત્માની સોટી આશાતના ચાને વિરાધના. 
કૅરી છે. આ વિરાધનાથી ઝુંભારના ચાક પર રહેલા માટીના પિડની 
સાટ્ક અનત સસારના ચકેમાં અમે પર્યટન કરીશું તો પણુ અમારો 
અત નહિ આવે. ઇ્યાનિધિ | અમારા પર પ્રસન્ન થાએ. ક્ષમા- 
સાગર! કરૃણાદ્ેચિતે આ અવિનીતોને કરેલો અપરાધ માર્‌ 
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કેરા અને અમને કેઈ ઉપાય ખતાવો કે જેથી' અમે આ પાપથી 
તદન વિસુક્ત થઈ શકીએ. 

કરુણારસથી ભરપુર અને પૂર્ણ" પશ્ચાત્તાપ સૂચક, દ'પતિના 
આ શખ્રો સાંભળી સુનિએ કાયોત્સર્ગ પૂર્ણ કરી જણાવ્યું કે 
સહાતુભાવો ! મારા હૃદયમાં કોધ નથી. કર્મયરાધિન, આજ ભવને 
જેનારા, પરમાર્થથી પરાડ્ઝુખ અને પોતાના કર્મથી જ હણાચેલા 
આ દુનિયાના પામર જીવાપર તત્ત્વસ સુનિએ કટી પણુ કોધ ન કરે 
અને કદાચ તેવા લબ્પિધર સુનિ અનન્ય ક્ારલૈ કોધ કરે તો સમ- 
જવુ કે આ દુનિયા તેમના કોધ આગળ ખચી પણુ ન શકે. 





માર્‌ હદય સર્વ જીવો ઉપર કરૂણારસથી ભસ્પૃર છે શને 
તેથી કોઈની પ્રેરણા સિવાય પણુ હું સર્જ જીવોપર ક્ષમા જ 
રાણુ છું; છતાં મહાનુભાવો ! મારે તમને જણાવવું પડે છે કે 
તમારે આ મહતા કે અજ્ઞાનતાને! ત્યાગ કરી વિવેકી થવું નઈએ. તેમજ 
અજ્ઞાનને ટ્ર કરનાર એવા જીન પર્મને! સ્વીકાર ટરવેો ત્તેઈએ. 
આત્માની નિત્યતા અને કર્મોની વિષમતા સમજવી «ઇએ, રર્વ 
જીવો સુખની ઈચ્છા રાખે છે, સુખ તમને પોતાને વડાલુ' છે, દુઃખ" 
જછિ નેથી, તો! તે બીવ્તને શામે તમારે આપવું વેઈએ ? ફાભામુભ 
કર્મનાં ફળો અવશ્ય ભોગવવાં પડે છે, તો તે કર્મ ખાંધતા જાવ- 
પાન રહેવું ત્તેઇએ. જેથી દૂદ વિપાકે અનુભવવા ન પડે. અત્તાનઃ 
પજાધથી પણુ જે મનુષ્યો હસતાં હસતાં કર્મ બાંધે છે, તેના નિયમ 
વિપાકો રતા છતાં પલુ છુરી શક્તાં નથી. પાપને આવવ!ના માર્ગો 
ફાક્વા જેઈ એ. સર્વથા રોદી ન ડાકાય તો પળ થોડે અગે તે 
રાધ્વાનો અભ્યાસ રાખવો ત્ેપ કએ. 


કરુઝારસથી પ્રેરાઈ ભપકાર ઉપર પભુ ઉપકારના બદદા તરિકે 
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સ્નિએ તેમને અતેકે ગ્રક્રારે' હિતશિક્ષા આપી. ટુંકામાં દ્રાદશત્રત- 
રૂપ ગૃહસ્થપર્મ સમનજનવ્યે.. 

આ ઇ'પતીસ્મે પણુ તે સુનિનાં વચનો ઘણા ઉપગાર સાથે સાંભ- 
ળ્યાં અને પાપથી સુત થવા તેમજ આગામીકાળે સુખી થવા 
સમ્યકત્વપૂર્વક ગૃહસ્થધર્મ' રૂપ દ્રાટશવ્રત તે સુનિ પાસે અ'ગીકાર કર્યો. 

જેનધર્સ સ્વીકારી વૈરાગ્ય રંગથી ર ગીત થયેલાં ૬ પતી 
આહારાદિ નિમિત્તે સુનિને પ્રાર્થના કરી પોતાને ઘેર આવ્યાં. 

સ્રુનિપણુ કેટલાક વખત 'પછી ભિક્ષાથેર તે નગરીમાં ગયા અને 
કેરતાં ફરતાં તે પ્રિયસિત્રનેજ ઘેર અકસ્માત્‌ જઈ ચડયા. પોતાના 
જન્મ તથા વિત્તને-ધનને મુતાર્થ માનતાં તે દ/ષતીએ ઘણુ હર્ષ 
પૂર્વક વિશુદ્ધ-નિદોષે આહાર પાણી તે સુનિને આપ્યો, તે લઈ 
જાનિ અન્ય સ્થળે ચાલ્યા ગચા. 

. પરસપર પ્રૌતિ ધારણુ કરતાં આ. દતી સતુષ્યજન્સના સાર- 
ભૂત સસ્યષ્ૂ ક્દ્ધાપૂર્વ કે શ્રાવક્ધર્મ પાળવા લાગ્યા. 

આપસમાં સ્નેહુ રાખતી રૂદ્રા. અને ભદ્રા પણુ કોઈ જુદા 
ઘરમાં રહી ચથાશક્તિ પુણ્ય દાન કરવા લાગી. તે ખન્નતેને પરસપર 
પ્રેસ હતો, છતાં કોઈ કારણુસર તેઓને એક દિવસ આપસમાં 
મહાન્‌ : ક્લેશ થચે।. થાડીવારે શાંત થયા પછી ખન્સેને પશ્ચાત્તાપઃ 
થચે.. તે પાછી એકડી મળી વિચાર કરવા લાગી ઝે પિષ્કાર થાએ: 
આપણુતને !' આપણ! જન્સ અને, જીવિતન્ય નિરર્થક ગયું. આપણા. 
ઘરમાં ક્લેશ શાંત થતેજ .નથી. પતિ તરકની તે! બીલકુલ શાંતિ 
નથી, કેમકે તેને તો સુ'દરીએ સ્વાધિન કરી લીધો. છે. તે ખન્ને 
ત્રો આપણા સાસરું પણુ નેતા નથી. આંપસમાં આપણુને સ્નેહ હેતે!ઃ 
તેમાં'પણુ આસ કલેશ થઈ આવે છે. આસ ક્લેશીત જીવન. ચુજા- 
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રવુ તેના કરતાં આપણુને મરડું ત્રેદ છે. આપણે ચથાશક્તિ દાન, 
સુર્ય કરી લીધુ' છે. તો હવે આ દેહનો ત્યાગ કરવે। તે શ્રે છે. 
એમ વિચાર કેરી એક ચિત્તવાળી તે ખન્ને સ્રીઓ કોઇને કહ્યા 
સિવાય એક કુવામાં પડી આપઘાત કરી મરણુ પામી. 

સરણુ પાસ્યા પછી રૂદ્રા નામની સ્ત્રી જયપુરના રાન ચદ્રપાળને 
ઘેર પુત્રીપણે ઉત્પન્ન થઈ.તેતું કૅનકવતી નામ આપવામાં આરવ્યું,જેનું લસ 
આ નજીકમાં બેઠેલા ચદ્રાવતીના રાન્ત વીરધવળની સાથે થયુ છે- 

ભદ્રા નામની ખીજી સ્રી મરણુ પામી પરિસ્ાસની વિચિત્ર- 
તાથી વ્ય'તર જાતિના દેવમાં વ્યતરી પણે ઉત્પન્ન થઈ. કે 

એક દિવસે તે વ્ય'તરી પૃથ્વી ઉપર કેરતી ફરતી 'પૃથ્વીસ્થાનસુર 
ઉપર થઈ આકાશ માર્ગે જતી હતી, તેલ ગરિયમિત્રને અને સ્ુ'હરીને 
દીઠાં, તેને ત્તેતાંજ પોતાની સાથે વિવાહ કર્ચા છતાં પોતાનો ત્યાગ 
કચરો અને સુ'દરી ઉપર્‌ સ્નેહ રાખ્યો વિગેરે, પાછું વેર ચાદ આવ્યું, 
સપત્ની-શેક્ના વેરથી તેનું હૃદય ઉકળી આવ્યુ', ઘરની અદર શાંત- 
પરે સુતેલા તે દંપતી ઉપર દૈવીક શક્તિથી તે ઘરની એક મોટી 
દીવાલ-શીંત તેમના ઉપર પાડીને વ્ય'તરી ત્યાંથી ચાલી ગઈ. 

તેસ્ત્રી ભરથાર, શુભભાવમાં મરણુ પામી પ્રિયમિત્રના જીવ, 
હે સુરપાળ રાન! તમારે ઘેર મહાબળ ગુત્રપણું ઉત્પન્ન થયે છે 
છે અને ગ્રિયસુંદરીનો જીવ ત્યાંથી મરણુ પામી વીરધવળ રાન્તની 
સુત્રી મલયસુંદરીપણે ઉત્પન્ન થઈ છે. પૂર્વજન્મના પ્રખળ પ્રેમથી 
આ જન્મમાં પણુ તે આ ભરથારપણુ સ'બ'ધીત્‌ યાં છે. 

રાજન્‌! સહાખળ અને સલયસુંદરીએ પૂર્વ જન્મમાં રૂદ્રા અને 


લદ્ભા સાથે તીત્ર વેર ઉત્પન્ન કર્યું હતું. તે વેરને યાદ કરતી વ્ય'તરી- 
રેવીએ ફ્રી આ જન્મમાં પણુ સહાબળકુમારને મારવાનો પ્રયત્ન 


કયો હતેપ, પણુ તેના સુણ્યની પ્રબળતાથી તે તેને મારવાને જ્યારે સમર્થ 
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ને થઈ, ત્યારે રાત્રે રાજમ'દિરમાં સુતેલા મહાબળને રોષથી ઉપદ્રવ 
કરવા લાગી. ઝુમારનાં વસ્્રોજ વિગેરે તેણેજ હરણુ કર્યા હતાં, કે 
જે વસો વડના કોટરમાંથી મહાખળને મળી આવ્યાં હતાં. 

કુમારી સલયસુંદરીએ સહાખળળના પ્રથમ સમાગસ વખતે 
પોતાના હૃદય સરખો વલ્લભ જે લક્ષ્મીચુંજડાર આપ્યો હતો, તે 
હાર પણુ કુમારના જુ જવા પછી તેની પાસેથી હુરણુ કેરી સ્નેહા- 
ધિક્યતાથી પૂર્વજન્મની ખ્ડેન કૅનકેવતીના કંઠમાં લાવી નાંખ્યો હતો. 

આ અવસરે વિસ્મય પાસેલે વીરધવળ રાના નસ્રતાથી બાલી 
ઉઠચો. ભગવાન્‌ ! સહાખળ પ્રથમ સલયસુંદરીને મળ્યો હતે! તે વાત 
અસ'ભવિત જેવી લાગે છે; કેમકે મારા ધારવા પ્રમાણે સ્વય'વર 
મ'ડપ સિવાય તે અલયસુંદરીને કેઈ વખત મળ્યો નથી. 

આ વચ્તે। સાંભળી સહાખળ તથા સલચસુંદરી સુખ આગલ 
વસ્ત્ર રાખી ગુસ રીતે હસવા લાગ્યાં. કેમકે તેસના પ્રથમ મેળાપની 
વાત તેમના સિવાય ખીજાએના જાણુવામાં ન હુતી. 


રાજાની આ શકા ટૂર કરવા સાટે જ્ઞાનદિવાકેર જ્ઞાનીએ તે 
સર્વ, વાત વિસ્તારથી કહી ખતાવી કે રાજકાર્યઃ માટે આવેલા સુરપાળ 


રાજના પ્રધાન સાથે સહાખળકુમાર ગુસપણે આવ્યો હતો, તે 
કંનક્વતીના મહેલસાં પ્રથમ દાખલ થયે. હતો, ત્યાંથી સલયસુંદરી 
પાસે જઈ સત્યો. એ પ્રથસ સ્તેડુસૂત્ર દઢ કરવા નિમિત્તે લક્ષ્મી- 
પૂજ્હાર સલયસુંદરીએ મહાબળને આપ્યો હતે. 
પૂર્વજન્મના વેરથી આ વાતને ખીન્ત રૂપમાં ઉલટાવી કૅનક્વતીએ 
તમને કપટથી જુદું સમજાવી સલચસુંદરી ઉપર વિશેષ કે।પ ઉત્પન્ન 
કરાવ્યો. ઈત્યાદિ કુનક્વતીને સર્જ વૃત્તાંત ગુરૃશ્રીએ રાજાને જણાવ્યો. 
“_- એ સાંભળી સર્વ લોકો બોલવા લાડ્યા. અહો ! તેનાં આવાં. 
નિર્ટ્ચ અને, ક્પટતાવાળા ચિત્તને પિષ્કાર થાએ. - ધિક્કાર થાએ. - 
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એ ભવસરે મહાખળ અને મલયસુંદરીએ સુર્શ્રીએ પ્રથમ 
સેળાપની કહેલી વાત કબુલ કરી કે શુરૂશ્રી જેમ યડે છે તેમજ 
ખનેલું છે, તેમાં કાંઈ સ'દેડ ફેરવા જેવું નથી. 

ગુરૃશ્રીએ મહાખળના પૂર્વભવ સ'ખ'ધી ખીના આગળ ચલાવી. 
ન્યારે તે વ્યતરી દેવીએ કુમારનું હુરણુ કસ અર્થાત્‌ તે વ્ય'તરીદે- 
વીના હાથ ઉપર બેસી કુમાર આક્રારામાગે" ગયે. ત્યાં કુમારે 
વ્યતરી ઉપર જેરથી જે પ્રહાર કર્યો હતો તેથી દુ:ખીત થએલી 
બ્ય'તરી પાછી કુમાર પાસે કોઈ વખત આવી નથી. જ 

પૂર્જ જન્મમાં જે સુંદર નામને ચાકર હતો, જેને ઝુનિને ડામ 
આપવા નિભાડામાંથો અગ્નિ લાવવા માઠે સુંદરીએ કહ્યું હતું, તે સુંદર 
ભરણુ પામી, પૃથ્વીક્થાનપુરની ખહાર વડવૃક્ષ ઉપર ભૂત્ત થઈ જણી હેતો. 


જ્યારે મહાખળ ચોગીની પ્રેરણાથી લેોણભસાર ચોરનું મૃતક- 
મડદું લેવા માટે તે વડ પાસે આપ્યો, સારે તે ભૂતે સાનના અળથી 
શહાગળને એળખી કાઢયો! અને “આના પગ વડની સાથે ખાંધો 
કૅ જેથી તેના પગ ભૂમિ પર ન અડે. અનેતેનેકાંટા પણુ ન વાગે 
વિગેરે તે પ્રિયમિત્રના ટહેલાં વચને! ચા આવ્યાં. તેણે વિચાર કચે( 
કે સ્વામીપણાના ગર્વથી તેણુ મતે આ પમાણે કહ્ય હતું, તો તેના 
વચનને અનુસારે સારે પણુ તેને મારા બળને ચમત્કાર અને તેના 
વચનનું કૂળ આપવું ન્તેઈ એ. ઇત્યાદિ વિચાર કરી તેણે તે મૃતકના 
શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો અને મૃતકના સુખદ્દારા મહાબળને જણાર્વ્યું 
કે “૨ મૂઢ મને આ પ્રમાણુ ઉંચે ખાધેલો! અને લટકતો દેખી તું શા 
માટે હસે છે તું પણુ આવવી રાત્રિએ આ વડની ડાળે મારી 


સાથે ળધાવાનો છે અને અધાસુખ તથા ઉદર્વપાદપણે રહી ઘણું 
દુ:ખ સહન કરવાને છે.” ક 








૩૩૦ સલયરુ'દરી ચરિત્ર. 





આ ભૂતના કહેવા સુજ્ખ- ખીજેજ દિવસે મહાખળ તે વડની 
ડાળી સાથે ખ'ધાચે હતો. ન જન્મમાં નોફરતે: તીવ્ર આવેશ 
અને કઠોર વચનથી જે શખ્દો કહ્યા હતા, તે લીત્ર આવેશર્યું ૫૨િ- 
ણામ આ વડ સાથે ઉંધે મસ્તકે ખ'ધાવવાના ર્‌ષમાં આવ્યુ હતું- 

એક દિવસે રૃદ્રાએ તેના પતિું સુશારત્ન-વીંટિ લેલથી 

ચારી લીછુ' હતું. તે લેતાં સુ'દર નામના ચાકરે તેને દીટી . હતી. 
શસિચમિત્રે ઘણી તપાસ કરી પણુ સુદ્રારત્ત જવામાં ન આવ્યું... 
ત્યારે પોતાના શેઠને વ્યાકુળ થતો! દેખી રૃદ્રાની હૈયાતિમાંજ સુ દરે 
જણાવ્યુ” ઝે સ્વૉસીન્‌ ! આસ વ્યાજુળ શા સાટે થાએ છે ! તમાર 
સુદ્રારત્ન રૂદ્રા પાસે છે, તેની પાસે કેસ માગતા નથી ? 

આ વચતે સાંભળી રૂદ્રા રોષથી ખાલી ઉડી. અરે રષ સુંદર! 
કપટી; છિન્ઞનાસિકાવાળા, મારા વેરી ! તું ડે શા માટે બોલે છે 
સે ક્યારૈ તારા શેઠેતું સુદ્રારત્ત લીધું છે 

રૂદ્રાના. રૌદ્ર જેવા ભયકર  શખ્દો, હે રઃ તરાસીય સે નોકર 
સાંભળી રહ્યો, તે મૌન. _ઝરી ઉભો રણો. અસત્ય ઉત્તર આપનાર 
શૈઠાણીને શું કહેવું તે તે તેને ન સુજ્યું. “એનાં કર્યા એ ભોગવશે” 
એસ ઉપેક્ષા કરી શાંત ચિત્ત ઝરી રહ્યો. કુ 

શ્રિચગ્િત્રે સાસ, દામ, દડ, ભેટાદિ ઉપાચોરએ કરી રૂદ્રા પાસેથી 
સૃદ્રારત્ન ક્હાવ્યુ' અને પછી આપસમાં તેની વિશેષ હલકાઈ કરી.*- 

ચાકરને આડું ર્વ ચન કહેતાં તેના . ક રા 
રૂદ્રાએ રૈદ્ર કર્મ ઉપાર્જન કર્યું... 

. પોતાની શેઠાણી, 'રૂદ્રા, તેજ આ ની -થઈ છે, એસ. 


ધારી પોતાતે જહેલ તે સૈદ્રવચનને “ચાટ કરી :ભૂત પણે ઉત્પલ, થચેલા.- * 
તે તતેપકરના જીવે ચોરના સૃતકમાં-મડ્દામાં પ્રવેશ. કરી. કનકવ--- * 
તીની નાસિકા અપી નાંખી. 
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પૂર્વ જન્મમાં સદનને સુંદરી ઉપર સ્નેહે હેતો, તે સ્નેહની 
ગ્રબળ વાસનાથી આ જન્મમાં પણુ કૅદર્ષ રાન્ત 'મલયસુ'દરી ઉપર 
આસક્ત થચેો. હતો. પ્રખળ વાસતાએ લેષ્ગવ્યા સિવાય કે પ્રખળ 
જ્ઞાનની મદદ સિવાય શાંત થતી નથી. 

પૂર્વજન્મમાં સડાબળ અને સલયસુંદરીએ, દ્વાદશ, તતરૃપ. 
ગૃડસ્થપર્મ' પાળ્યો હતો અને સુનિને દાન આપ્યુ હતુ, તે શુભ 
કર્મથી આ જન્મમાં ઉત્તમ ઝુળાદિ સર્વ સામગ્રી તેમને મળી આવે છે.. 

સલયસુંદરીએ સુનિને આક્રોશ કરતાં કહ્યું હુતું કે ૨ સ્રનિ! 
“તૂત્તે તાર્સા સ્વજન વર્ગાદિ શ્રપધે નિત્યને! વિચોગ ચત્ને. તું રા્ષ- 
સની માકક ભયકારી દેખાય છે.” તેમજ રોષ કેરી પથ્થર વતી. 
ત્રણુ વાર સુનિ ઉપર પ્રહાર કર્યો હતો, મહાબળના જીવે પણુ મૌન- 
પણે ઉભા રહી પોતાની સરી જે કાંઈ કરતી હલી તેને અતુમોદન 
આપ્યુ હતું. આ ટારણુથી તે ખન્ને જણાએ મડાન્‌ પાપ ઉપાર્જન 
કયું” હતું. પાછળધી પક્ષાત્તાપ થતાં અને સુનિ પાસે જઈ અપ- 
રાધ ખમાતવતાં તેઓએ ઘણું પાય નિત્ટ્રી નાંખ્યુ" હતું, પણુ જે 
કાંઇ પાપ ખાકી રછું હતું, તેના અનુભાવધી-પ્રશાવથી કે તુથી આ 
ખન્નેને પાતાના સ'બ'ધી લેકેથી ત્રણુવાર વિચોગ થયો છે. વળી 
પૂર્વ જન્મના વેરથી સ'બ'ધિત યયેલી ડેતક્વતીએ નિર્રાપ મલય- 
સુ'દરીને શક્ષસીનું હલક આપ્સુ', આ પ્રમાણે આ બન્ને જણાએ 
પાનપાતાના કર્માતુસાર મડાન્‌ રુ:ખ સડન કર્યું” છે. ખરી વાત છે 
કે બાંપેહ કર્મ બે!ત્રવવાથી સે! થાય છે. 

પૂર્વજન્મમાં સલ્યમુ'દરીના જીવે મુનિના હાઘમાંધી રત્ે- 
રરણુ 04 લીધુ' હતું. આ રતતેહ્રલુ લેતી વખતના તેના દિશ 
અધ્ય્વસાધના પ્રમાણમાં તેના તેવાજ વિષમ ક્ઝરૂપે તેના સુદ અથે 
તેસા વિચોરા ચો ટનો 








૩૩૨ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 
આ ખન્તે જી પુર્ષે પ્રથમ સ્ુનિને ઉપસર્ગ ફરી પાછળથી 


તેનું આરાધન ડં્યૈું તું, તે સુનિને હમણાં કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું” 
છે અને તે હું પોતે જ છુ. 

સહાખળ અને સલયસુ'દરીનો આ ખીન્ને ભવ છે, પણુ મારે 
તો હજી તેજ ભવ છે. 


જ્ુરપાળ--ભગવન્‌ ! કૅનકવતી અને તે વ્યતરીદેવી, આ મારા 
સુત્રને તથા પુત્રવધુને આ જન્મમાં હવે ઉપસર્ગ કરશે, કે દુ:ઝ આપશે ? 
કેવળજ્ઞાની---રાજન્‌ ! કુમારે જ્યારે તે વ્ય'તરી દેવીને પ્રહાર કર્યો 
ત્યારે જ તેં પોતાતું વેર શાંત કરી પોતાને ઠેકાણે ચાલી ગઈ છે; 
'એટલે તેના તરફ્થી તેઓને ખીલઝુલ ઉપદ્રવતું કારણુ સળશે નહિ; 
પણુ કેનકવતી તર્કથી હજી સહાબળને ભય રાખવાર્સું કારણુ છે- 
તે ફરતી ફરતી અહીં આવશે અને આ નગરની પાસેજ એકવાર 
સહાખળને ઉપદ્રવ કરવાથી ડૅનકવતી મહાન્‌ પાપ ઉપાર્જન કરી 
સસારચક્સાં પરિબ્રસણુ કરરે. 
હે રાજન્‌! આ પ્રમાણે સહાબળ અને સલચસુંદરીના પૂર્વ- 
ભવની સમાસ થાય. છે. 
પોતાના પૂર્વભવતું ચસ્ત્રિ સાંભળી અસહ્ય ચાતનાએ।-પીડાએ માંથી 
છીટવા સાટે ચોગ્યતાનુસાર તે દપતીએ દ્વાદ્શત્રતર્પ ગૃહસ્થધમં અ'ગી-' 
કાર કર્યો અને આ જન્સના દુ:ખના કારણુભૂત પૂર્વ જન્સમાં વિરાષિત' 
જ્ુનિવર્ગની આરાધના-ભક્તિ કરવાને! વિશેષ પ્રકારે અલિગ્રહુ કર્યો. 
આ વૈરાગ્ય ગલિત ચર્ત્રિ અને ધર્સદેશના સાંભળી કેટલા- 
એક લઘુકમી* જીવો સ'ચસ લેવાને ઉત્સુક થયા, કેટલાએક ગૃટસ્થ, 
ધર્મ લેવા માટે" તૈયાર થયા અને ફેટલાએક જીવો ભદ્રિક ભાવને. 
તથા સાર્ગાતુસારી ભાવને પામ્યા " 
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ચાતાનાગુત્ર, સુત્રીું આવું ખાધક ચસ્ત્રિ સાંભળી વીરધવળ અને 
સુરપાળ રાના સંસાર દુઃખથી ભય પામી ચાસ્ત્રિ લેવાને તૈયાર 
થયા. તેએએ ગર્શ્રીને જણાવ્યુ. પ્રલો ! આ રાન્ત્યની વ્યવસ્થા 
કરી અમે આપની પાસે ચાસ્ત્રિ સ્વીકારશું 

શુર્શ્રી--ભલા રાત્તએ1! શા કાર્યમાં જરાપણુ વિલબ ન 
ફરશે, કેમકે ઉત્તમ કાર્યમાં વિત આવવાનો મો(ટો ભય છે. 

ગુર્થ્રીતું વચન મસ્તક પર ચડાવી તેમને નમસ્કાર કરી અન્તે 
શજાએા શહેરમાં આવ્યા અને પોતાના રાનત્યની વ્યવસ્થા કરવા 
લાગ્યા. મહાખળ તો! અહી'જ હતે તેથી ઝુરપાળ રાજાને પૃથ્વી- 
સ્થાનપુર જવાની કાંઈ જર્‌ર ન પડી તેણે મહાબળકુમારને અહી” 
રહીનેજ પૃથ્વીસ્થાનસુર્તું રાન્ત્ય સાંપી દીધું અને તરતજ સ'યમ 
લેવાને તૈયાર થયો. ખરી વાત છે કે વસ્તુને ગ્રહણુ કરવામાં જેટલે। 
વિલ'બ કરવા અને અસત્ય જાણ્યા પછી તેને ત્યાગ કરવામાં 
જેટલી ઢીલ કરવી, તેટલોજ તેના બોાધમાં કે તે તરક્ની લાગણીમાં 
કચાસ સમજવી. 

સયમ માંટે સૂરપાળ રાત્તને ત્વરા-9તાવળ કરતે! દેખી 
વીરપધવળ રાન પણુ ચ“દ્રવતીમાં ન જતાં સલયકેતુ કુમારને ત્યાં 
ખોલાવી અર્કી શહ છતાંજ રાત્ત્યત'ત્ર સ્વાધીન ટરી આપ્યુ' અને 
તરતજ અત્ને રાજાએ પોતાની રાણીએ સાથે તે સુર્વર્યની પાસે 
ચાક્ત્રિ *ગીકાર કર્યું". 

સુર્વર્ય પણુ કેટલાક દિવસ ત્યાં રહી તે બન્ને રાજર્વિએને 
સાપે લઈ, પૃધ્વીતળપર સ્મન્ય સ્થળે વિઠ્ાર કેરી ગયા. 

તે બન્ને રાજર્ષિ કેટલો વખત રુધ્કર તપ કરી આરા- 
ધના પર્જક મરણુ પામી દેવલેકમાં ગયા તે લ«્યાંધી મહાવિદેષુ 
શ્ેવરમાં «મ પામી, દર્મ્ર થય દરી મોદ જગો. 





૩૩૪ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 





સલયકેતુ રાજા પણુ પોતાના ખેન ખનેવીને પૂછી પોતાના શહે- 
રસાં આવ્યો અતે ન્યાયપૂર્વક રાજ્યતું પાલન કરવા લાગ્યો. 

સહાખળ રાજએ સાગરતિલક્પુરમાં ખાળ, પણુ અખાળ 
પરાકુમી શતખળ કુમારને રાન્યાસન પર બેસાર્યો અને ત્યાં પાતાના 
'સેનાપતિ તથા પ્રધાનને મૂકી, શતખળ ઝુમારને સાથે લઇ, મૂળ 
રાજધાની 'પૃથ્વીસ્થાનપુરમાં આવી રહ્યો. ફુર્જ્ય શઝુએને સ્વાધિન 
કૅરી નિષ્કુટકુપણે રાજ્યતું પાલન કરવા લાગ્યો. વિશેષ પ્રકારે 
“ધર્મમાં સાવધાન થઇ રહ્યો. વ્ય'તરદેવની મદદથી પ્રનત ઉન્નતિનાં 
અને ધર્મૌજ્ઞતિનાં તેણ ઘણાં સારાં કાર્ય. કર્યા. ઘણુ શહેરમાં 
જીનેશ્વરનાં ભવ્ય દેવાલયો ખ'ધાવ્યાં અને પૂરક જન્મને વારવાર 
'ચાદ કરતાં વિશેષ પ્રકારે સુનિએની ભષ્તિ કરી. ગૃહી પર્મઈું 
પાલન કરતાં મલચસુ'ટરીએ વ'શની છુરાને ધારણુ ડરનાર સહન- 
અહા નામના ખીન્ત છુમારને જન્મ આપ્યો. 





પ્રકર્ણુ ૧૧ ઝુ. 


શના વ ક 


સહાખળનેો વેરાગ્ય. 


ક ત્વાં તીરિઇ,- તરી 
"€6ઝ્"--"-ન 


સ'સારના પ્રપચમાં અને પાંચ ઇદ્રિયોના વિષયસાં દિવસોના 
દિવસે, મહીનાના મહીનાએ। અને વર્ષના- વર્ષો, ચાલ્યાં નચ તો 
-પણુ મનુષ્યોને તે સ્વલ્પજ જણાય છે. અનાદિ કાળના લાંખા 
અલ્યાસથી લાંખુ આયુષ્ય અને ઇષ્ટ વિષયોની પ્રાત્તિ મનુષ્યોને 
વિશેષ ગમે છે, કોઈની પ્રેરણા હો યા ન.હો, તથાપિ તે વર 
“સ્વભાવિક્જ. સતુષ્યોર્તું વલણુ વળે છે, પણુ અનાદિ કાળથી બુલાયેલું 
આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા. માટે પોતાની ઈચ્છાથી પ્રયત્ન કરનાર 


સહાખળનેપ વેરાગ્ય ૩૩૫ 


સોઈકેજ અપવાદરૂપ વૌર સુર્ષ મળી આવરે. ઘણે! મોટે! ભાગ તો 
પરની પ્રેરણાની રાડ જેઇ રહે છે અને તેનાથી પણુ મોટો ભાંગ 
સહાત્માએની પ્રેરણા થતાં પણુ તે માર્ગમાં ચાલવા માટે આના- 
કાની કરે છે. 

અહા કેટલું ખધું મોહતું નર | કેટલી અસ્તાનતા | પોતારડું 
પેટ ભરવા માટે પણુ પરની નિમત્રણાની રાહુ જેવી ! નિમ'ત્રણા 
કર્યા છતાં પણુ મે!હામાં મૂકવા માટે સામાના મોઢા સાસુ' નઈ 
રહેવું અને દયાથી મોઢામાં કોળીએ સૂકયે છતે પણુ ચાવ્યા વિના 
ખેસી રહેવું, એ કેટલું ખધુ' શેઈચનીય ગણાય ? 

પોતાના ભલા માટે મતુષ્યોએ જાતેજ ધર્મ" શોધવા નીકળવું 
જોઇએ. તેમ ન કરી શકે તેવાએના સન્‍્સુખ આવી મહાત્મા ચુર્ષો 
પ્ર્મબાધ આપે છે તે તો લેવોજ નેઈએ. તે લઈને પણુ પ્રખળ 
પ્રયત્ને તેનું પાલન કરવા પ્રવૃત્ત ન થાય તો તેવાઓ માટે આ 
વિશાળ સ'સૃતિના-સ'સારના રસ્તાએ। ખુલ્લા જ છે. 

શુરૂમહારાજે સન્‍્સુખ આવી આપેલો બાધ ભહાખળળે લીધે, 
દ્રતો અગિકાર કર્ચ. પૂર્વ જન્મના ડુઃખર્પ કતતવ્યથી જન્મનો 
અસુફ ભાગ દુ:ખરૂપ અતુભવાયે1, પણુ સુખની શરૃચ્માત થતાં હળવે 
હુળવે ધમમાં શીથીળ આદર થયે. સુશીલ સ્રી, ગુણુવાન સુત્રો અને 
વિશાળ રાન્ત્ય, આ વૈભવમાં પોતાતું કતતેજ્ય ભૂલાયું. 

એક વિદ્દાન્‌ કહે છે કે, “ મને કોઈ નમસ્કાર કરે તો હું' 
તેને એટલોજ ભશીર્વાહ આપી શકુ કે તારા માથે અસહા ટૂુ:ખ 
કે મોટી આક્ત આવી પડકે. ” આ ઠ્ડેવાના આશય એટલેજ છે 
જે દુ:ખી અવસ્થા વિચાર કરતાં શીખવે છે, સહનશીળતામાં વધારો 


કરાવે છે, યઢ્‌ તાપાદિ સહન કરવાને લાયષ્ઠ શરીર ખનાવે છે,"રેશાટન 
[કરાવે છે, અનેક મનુષ્યોના સમાગમ કરાવે છે, ટકામાં કરીએ સે 


--------ત------------ 
ન લચસુ'દરી ચરિત્ર 


ઝડ જન્‍નઝડનાઇ- નગ, ર૦.” 





'લ--૭-કૂ૦૦ન્‍૦/૦૦૦#* 


ગુસ રહેલી મતુષ્યોની : ની શક્તિ-દૈવી શક્તિ પણુ દુઃખી 
અવસ્થાજ ખહાર લાવી આપે છે. 

સહાખળ કાંઈ એટલે ખધો ધર્મથી પતિત શ્ર ન હતે તાપ 
તેને આત્સોદ્ધારનું જે પરમ કતેવ્ચ કરવાનું હ હતુ' તે વિસ્મરણુ થઝુ 
હલું. રાજ્ય પ્રપ'ચ અતે વ્યવકઠાર માર્ગમાં પ્રવેશ કર્ચા'ને તેને ઘણે! 
વખત થઈ ગયે હતો. એક દિવસ તે પાછથી રાત્રિએ જાગૃત થયે. 
પત્રિ શાંત હતી. સતુષ્યોને સ'ચાર કે શખ્ઠ સ'ભળાતો. નહોતે. 
જ્ોણુ અતે માર્‌ કર્તતવ્ય શું? આ સનોરથેોઇ ચાદ આવ્યા. વિચ્વાર 
સર્ચોદયતુ' એક કિરણુ ખડાર ાવ્યું, કાંઇક પ્રકાશ થચે. શાંતિ 
વળી. તેની સાથે ખીન્ઝુ કિરણુ દેખાયું, નિસ્તનિસસે પસ્સચિતયા 
સેરું પરિતસ જિ ઝુવઘમ. એ શ્લેક ચાદ આવ્યો. ઘર બળી 
રહયું છે, હું શા સાટે સુતો છું? શા માટે ખહાર નીકળી નથી જતો ? 
ચારે ખાજી નજર કરી, એક પણુ ઘરખળતું ન દીઠું. ત્યારે આ ડુ 
શું ખોું છું? હું નું છું કે સ્વપ્નસાં છું ? ચોક્સ નિર્ણય. ક્યો 
ફે હું જાગું જ ય ત્યારે ક્યું ઘર ખળે છે? આતે ભાવારથે શો? * 
વિચારમાં ઉંડા ઉતરતાં વધારે પ્રકાશ થયે1-જ્યે!તિ, થઈ. ' તેસાં 
પિતાશ્રીની સ'વેગ રસમાં ઝીલતી શાંત મૂતિ" દેખાઈ .સૂતિ જર 
વારમાં લેપ થઈ ગઈ, પણુ-તે વિચાર શ્રેણીનો. પ્રવાહ આગળ વધ્યો, 
પિતપાશ્રીએ આદર કેરેલે! 'સ'ચમ. સાર્ગ ચઢ આવ્યો. અડા !: ધન્ય 


"છે મારા.પૂન્ત્ય પિતા સૂરપાળને ! અને ધન્ય છે મારા: સસરા વીર- 
ધવળને! જેએએ ખળતા અરેણયની ' સાફ્કે રાનયત'ત્રસો ભયાગ કરી 


સચમમાર્ગ સ્વીકારી -આત્મેપ્ઞતિનો નિકટનો રસ્તો લીધો છે.. :. 
-- અહા! હું કેટલો ખધેો..પ્રમાદી-! અન્ય જન્મસાં -કરેલ સુકુતર - 
તથા રૃષ્છુત અતુભવવા-તાં. પણુ તે સુખમય- માર્ગને ગીકાર નઃ 
“કરતા વિષય સુખમાં લુખ્પ્ર-થઇ રહો છું, આ મારી છેવટની. સ્થતિમમાં 








નઇ 


જટ 
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સહાખળાને વેરાગ્ય ૩૩૭ 


ન 





જાઈ પણુ રીતે આત્માજ્ઞતિ કરવી, જન્મ મરણુનાં ચકોથી વિસુક્ત 
થવું અને શાશ્ષતસુખ મેળવવું તેજ યોગ્ય છે. આ વખતે પ્રમાટ 
કરી ક્ષણુભ ગુર અને વિરસવિપાક્વાળા વિષચેામાં વિશેષ વખત વહન 
થવા દશ તે! આયુષ્ય પૂર્ણ" થતા મને મોટો પશ્ચાત્તાપ થરો. મનના 
સનેરથેર મતમાં રહેરો. અ એક વખતની ભૂલ અનેક ભૂલો ઉત્પન્ન 
કરશે. પાપવૃત્તિ, પાપવૃત્તિએને વધારશે અને છેવટે આ વિષમ 
સ'સાર્ચક અતિ વિષમ થઈ પડશે. સાનીઓગએ શું આવતા દિવસની 
શકુ દેખી છે? નાણ્યું અને તરતજ ગ્રવૃત્તિ કરી છે. શક ક્ષણુ પણુ 
અનેક વિધ્તાથી ભરેલી છે. હવે તે મારે હમણાંજ આત્મોજ્ઞતિ 
માદે પ્રયત્ન કરવા તૈયાર થવું. ઈત્યાદિ મનોરથો અને નિશ્ચય કરતાં 
મ્રભાત થવા આવ્યો. શય્યાથી ઉડી જવશ્યકાદિ ષટ્કર્મ' કરી વિરક્ત- 
શન રાજસભામાં આવી ળેઠો. 


ન્યાં ઈચ્છા છે ત્યાં માર્ગ છે. જેટલી પ્રખળ ઇચ્છા, તેટલે 
તે નજીક છે. આ અવચરે વનપાળકે આવી વધામણી આપી કે 
ફાર! સાાનદિવાકેર ગુર્મડારાજ આપણા ઉદ્યાનમાં આવી ઉતરેલા 
છે. અપની નિત્ની ગાતા ઝુજળ તેએશ્ીને સગવડ અમે કરી આપી છે. 

પાતાના મનેરથોને મદદ કરનાર કે સિદ્ધ કરનાર સમાચાર 
સાંલ્ળી ૨ાન્‍તના આન'દતેોર પાર ન રહો. ખરેખર હું ધન્યલાગ્ય 
છું. મારા મને!રથોની સાધેજ સાની શુર્નું આગમન થયું છે. મારા 
ઉત્તમ ભનિષ્યની સિહ્ધિની આજ નિશાની છે જે ઇચ્છા થતાં જ 
સદદગાર તેયાર, દરેક સાધને અતુજુળ. રાજા તત્કાળ સિંજ્ાસનથી 
નીચે ઉત્તરી પડ્યો, પાડકા કાઢી નાખો, ઉત્તરાસન કરી જે દિશામાં 
શુર્મહાશજ, ગમાવી ઉતરેલા હતા તે દિશા સન્‍્સુખ સાત, આઠે 
પગલાં જઈ પંચાંગ પ્રણામ ર્યા. વધામણી લાવતારને પાસ્તિવિકઃ 










સલચરઝુ'દરી 


ટત આપે અતે લરતજ સલ ખ્સ્ખપ્સ કેરી સર્‌ કટારપજને વદન 
ઝરવા. જવાની. સવે સચઆરીએપ કેરી છેડાઇ વતશા લેયા. બ 
સહારાજી એહેપબદી ચેપતાની, રજસ; તગરના લેપકેપ અતે 
સલચરુંટરી ડસે” ઝીસમાજને સામ્રે લઈ ગુર્શ્રીને વદન કુર્વૉ 
ગચે।. ભક્તિભાવથી વદન કેરી ેપ્તપ્તે ઊશ્રિત સ્થાને ગુટમડારાજવી 
સન્સ્ટુખ ૨જી પ્રસ્ટુખ ખેઠૈપ- 


ઝપપર્તાદિવાકૅર ગુર્શ્રીએએ સેએપ્ની ચેપ્ગ્યતપ્તુસપ સસચને જડુકુળ 
પ્રસસદેશતા અપવી રોર્‌ કરી. 


-_ 


પ્રક્ર્ણુ ૧૧ ઝુ 


ડક 
તૂ 


ઘરસ્સ્ટશન્પ- 


જ નથ 
વ.“ 


સહાતુભપ્વેપડ દનિચાર્સા સહલ ૦6વેપ અપ લવશકેર 


અનપદેકોઈીથી પોરબ્રોસરી કુર્તા, અનેક પ્રકપરના અસછૃ ખેત 
ન રે 


અતુલવ કૅરે છે. અનેક ચેપનેસએપ્સં “જાતિ અથવ ઉત્પતતિસ્થાન સે 


ઉત્પજ્ઞ થોર સુ અતે [વેદ થે છુ. એસ અસ્હ્ટટ ગજની, મપકેઈ 


આ જન્મ સરણુતેદ જપત આવતેપ નથી, અત (ડું. આવવુ 5૨5 


«વેપ પોતે પેપ્તાને અએળાખી કે જાણી, શપછલેપ તથી અને તેથી ** 


ટાતિઅપ્ના ક્ષણીક ડુ વિનસ્તર અતે (વરસ પરિણુપ્મવા 1 સુખે 


જોળાવવા માટે અનેક પ્રષ્ઠાર્નાં પાપેપ ચો, ઝરે છે, પણુ સુમને છેખે 
સાત, તથી. જે ળે છે તે થેપ્ડપ વખત રહી. (વલય ચ જાએ 


જી, ચાહ્ઝું જય રું નાણ પાસે છે તે છેવટે ઉનેરપ્શાજ મળ. 


થમેટેશના ૩૩૦ 





જે સુખ આવીને ચાહ્યું” નય તે તાત્વિક નજ કંડેવાય. તાત્વિક 
સુખ તે તેજ કહેવાય કે, જેનો કેોઈપણુ વખત નાશ જ ન થાય 
અને કાયમ ખન્યુ રહે, આવુ” તાત્તિક સુખ, આ હુનિયાના પાંચ 
ઈદ્રિય સખ'ઘિ વિષયોઃમાંથી કોઇપણુ વખત મળી શકવાનું જ નથી, 
છતાં તેને માટે અ ડોનિશ તેમાંજ પ્રયત્ન કરવે। તે ખરેખર અજ્ઞાનતા 
કે મૂર્ષતાજ છે. 
ખર સુખ પોતાના આત્મા સિવાય કોઈપણુ સ્થળે છેજ નર્હિ 
તે સુખ માટે ખડાર પ્રયત્ન નર્ડિ કરતાં, પોતાના સ્વભાવમાં આવવું 
જનેઈએ અને અ'તરમાં ઉછળતા વિષય, લેણભ, તૃષ્યુ! વિગેરેના કલ્લે।- 
લોને શાંત કરવા જેઈએ, તે શાંત થયા સિવાય આત્મશેધનનેા 
-અપત્મવિશુદ્ધિ કરવાને! પ્રયાસ નિરર્થક છે. ધારા કે એક પાણીને 
ભર્સેા વિશાળ છુડ છે અતે તેતે તળીએ એક અમૂક્ય રત્ન પડયુ 
છે, છતાં પાણી ઘસુ' ડોછુ' છે અતે પવનની લડરીએ*-પે'ન્એ 
વારવાર તે પાણીને હલાવી રહ્યાં છે, અવી પાણીની મલીન અને 
હલન ચલનવાળી ક્થીતિમાં તે પાણીને તળીએ પડેલા રત્નને તમે 
શું નેઈ શકરા? નર્ડિ. ખીકુલ નર્ડિ દેખ્દાય. 
આજ દૃષાંતે શુદ્ધ આત્મરત્ન, મન રૂપ પાણીની નીચે મનથી 
પણુ પર રહેલું છે. તે મતર્ષ પાણી, વિ કપપ્યની રાળાશથી 
સલીત થયેવુ' છે અતે અનેક પ્રકારના વિચ્ચાર તર'ગેણથી હાલી ચાલી 
રહ્યું છે, માઠે વિષય ક્વાયનેો અભાવ અને અનેક વિતર્કાની શાંતિ 
જ્યાંસુધી નડિં ઘાય, ત્યાંસુધી શુદ્ધ *ાત્મરત્ન ત્ેવાની કે પ્રાસ 
કસ્વાની આશા રાખવી તે વ્યર્થ છે, આજ કારણુથી આત્મવિગુડ્ડિ 
સાને ખાહા અને શ'તરંગ ઉપાપિએને। ત્યાગ કરવો જેઈ એ, તે! 
નિત્ય,અવિનાશી આપત્મિક્સુખપ્રગટથાય છેશ્મને નિરતર સુખી થવાય છે. 
હે રાજન્‌! છૈ સત્ય સુખની અભિવાયા હોય તો આ ક્ષખુ- 


૩૪૦ મલયસુ'દરી ચરિત્ર 


 શગચુર દેડુ અને વિચોગશીળ રાજ્યાદિમાં આસક્ત ન થતાં આત્મ- 
સાધન સાટે પ્રયત્ન કરવો, તે તમારા જેવા સમજુ મનુષ્યોને ચોગ્ય છે. 

દેનો નાશ અવશ્વ છેજ. માનવજન્સ ફેરી ફેરી મળવે। સુશ્કેલ 
છે. આ ક્ષણુભગુર દેડથી પણુ ઉત્તમ આત્મધર્મ પ્રગટ થતો! હોય 
તો ક્યો સસજી મતુષ્ય પ્રમાદ કૅરે ? ન 

ઈત્યાદિ ગુરૂમહારાજ તરકેથી ધર્મ દેશના સાંભળી મહાખળરાન્ત 
આત્મસાધન કરવા સાટે સાવધાન થયે. આજ ગ્રભાતથી જ પોતે 
સાવધાન થઈ રહ્યો હતો, તેમાં ગુરૃશ્રીના ઉપરેશે વિરોષ વધારે કર્યો. 





મકરણુ ૬૩ સુ, 
સહાબળી અને મલયસુ'દરી સયમ માગમાં. 


(જૂ".ન્ડૂૅ--ૂડ 
૫૯૦૦” ૧૨...” “5.” 


દેશના સાંભળી સહાબળ પરિવાર સહિત શહેરમાં આવ્યે 
અને શતખળ, સ્ક્હસ્નબળ તથા સલયસુદરી પ્રસુખ ઝુટુખ વર્ગને 
બોલાવી પોતાની સ'ચમમાર્ગ અ'ગિકાર કરવાની આતુરતા જણાવી. 

સલયસુદરી તો પૂર્વજન્સનાં ક્ટુક વિષાકો સાંભન્યાં તથા 
અડુભવ્યાં ત્યારથી જ વિરજ્ત થયેલી હતી, કેવળ સહાખળની ઈચ્છાને 
આધીન થઈને જ આટલે! વખત ઝહેસ્થાવાસસમાં રહી હતી. સહા- 
ખળનાં આ વચને. સાંભળી તેના ઉત્સાહમાં વધારો થયે. સ્તેહ- 
અધનતોને તોડી નાંખી સહાખળની સાથે ચાસ્ત્રિ લેવા માટે તે તૈયાર 
થઈ રહી. 
_ કુમાર શતખળ તથા સહસખળે પિતૃભગ્તિને લઈ રાજ્યમાં 
રહેવા માટે આગ્રહ કર્યો, પણુ સહાખળની આત્મઉન્નતિ માટેની 
વીવ્ર લાગણી દેખી કુમારાને તેની ઈચ્છાને આધીન થવું પડુ- 


“હ સૂર ઝખ્યુથ્દ 
મેર જાર ક પાઇ છદાઝ્ણ 
હઞુટછિટ્ટીર 18 #ર* 
શટ “ઉ છાયૃછ સૂણયુ 
જુછોર્ક્ણ 1888 ડકેામરર 
“હ છાર કાદર “ઉ છાર 
કદે ડયા8 ઝા 
ભદ ૦ ૯ ઝાક 


“હાડ ૬-દડ..31 133).2 ૪ 





સઝ કકે કસક 
સહાબળ અતે મલયસુ'દરી સ'ચમ માગમાં. ૩૪૨ 





સાગરતિલકતું રાય પ્રથમથી જ તેણે શતખળને આપ્યુ હતું 
એટલે પૃથ્વીસ્થાનપુરના રાન્ત્ય ઉપર રાજ તરિકે સહસળળને અભિષેક 
મરચા. રાન્ન શતળળ તથા રાન સહેસખળે અણાહિકા મહાત્સવ- 
પૂર્વક સહાખળ અને સલયસુંદરીને! મહાન્‌ દિક્ષા મહોત્સવ કર્યો. 
સહુાખળળની સાથે અનેક રાજસુરૂ્પોએ ચાસ્ત્રિ અગીકાર ર કશુ. 
તેમજ રાણી અપ્લમસુદરીની સાથે પણુ અનેક રાજવર્ગની તેમજ 
અન્ય સ્રીઓઆએ ચાર્ત્રિ લીધુ. 
દિક્ષા લીધા પછી સહાખમળાદિ સુનિએઓને ગ્રહણુ, આસેવનાદિ 
શિક્ષા અદ્ે સ્થવિર સુનિએને સોંપવામાં આવ્યા. તથા સાધ્વી 
સલયસુદરી પ્રસુખને મહત્તરા સાધ્વીને સાંપવામાં આવી. 
ખન્તે પ્રકારની જ્ઞિક્ષા પાલન કરતા પૃથ્વીસ્થાનપુરમાં કેટલેક 
વખત ફહી સ્તાનદિવાકર ગુર્‌ સાથે સડાબળ સુનિએ અન્ય સ્થળે 
વિડાર કર્યો. સાધ્વી સલયસુ'દરી પણુ પોતાની સહત્તરા સાધ્વી 
સાથે અન્ય સ્થળે વિઠ્ઠાર કેરી ગયાં. 
તેએ પૃથ્વી તળપર જુદા જદા સ્થળે વિશ્વરતાં જ્તાન ધ્યાનથી 
પોતાના આત્માને કૃતાર્થ કરતા ટુતા. વચ્ચમાં આંતરે આંતરે પૃથ્વી- 
સ્થાનસુર અને સાગરતિલકસુરમાં આવી તે ખન્ને સુત્રાને ધર્મમાં 
ઉત્સાડુ પમાડતા અને વ્યસન સેવનથી નિવારણુ કરતા હતા. 
ગુર્‌ શિક્ષાથી પોતાને પૃતાર્થ માનતા તે બન્ને ભાઈઓ 
* આપસમાં દૃહ સ્નેડ્વાન્‌ થયા અને પર્મ'માર્ગમાં પણુ સાવધાન થયા. 
કાળાંતરે તે ખન્ને રત્ન એટલા ખધા ધર્મમાં સાવધાન 
થયા કે ખીન્તએ!ાને પણુ તે સત્યમાર્ગનો બોધ કરવા લાગ્યા. 
સડાખળ મડાસુનિ ખંડ્ગની ધારા સમાન તીદ્ર વતને પાલન 
કરતાં અનુકમે સિદ્ધાંતના પારગામી થઈ ગીતાર્થ થયા. 


૩૪૨ મલયસુ'દરી ચરિત્ર 


આત્મોદ્ધાર માટે ભગીરથ પ્રયત્ત કરનાર મહાખળ સ્ૂુનિને 
ગીતાર્થ હોવાથી એકાકી વિહાર કરવા માટે પણુ ગુર્શ્રીએ આજ્ઞા 
આપી. પોતાનાં કિલિષ્ટ કર્મ ખપાવવા નિસિતે તેએએ પણુ સસુ- 
દાયથી પૃથકૂ થવાતું ઉચિત ગણ્યું. સસુટપ્યથી "પૃથક થઈ જી્ણુવને।, 
જગલ, શ્મશાન; પહાડ. અને ગિરિક'દરા પ્રસુખમાં નિવાસ કરી 
નિરતિચ્ાર લત પાલન કરતાં આત્મધ્યાનમાં લીનતા કરવા લાગ્યા. 


આ સહાત્માની આત્સધર્મ'માં નિક્ષળતા મેર્‌ની સાટ્કે હેલી. 
પૃથ્વીની માક્ક સર્વ પરિષહે! સહુન કરવાની સહનશીળતા હતી. 
તેમની સુખસુદ્રા ચ“દ્રની માકક સૌસ્ય યાને શાંત હતી. આકાશની 
સાકૂક તેને કોઈ તરફના આલખનની જરૂર ન હતી. શ'ખની સાકેક 
રાગાદિકિથી નહિ ૨રગાવા ટ્રપ નિરજનતા હતી. પ્રથમ સ'વેગરગમાં 
અતે પછી શાંત રસસાં રહી અ'તરંગ શગ્ુઝને-કામ કોધ્ાદિતે 
નાશ કરતા હતા. અનુકસે પૃથ્વી તળપર [વેચરતાં એક વખત 
સાગર તિલકપુરના બહારના વનભાગસાં સ'ધ્યા વેળાએ એકાકી સહા- 
ખળસ્નુનિ આવી પહોંચ્યા. ક્લિણક્મ ખૂપાવવાં અને શુદ્ધ સ્વરૂપ 
મગટ કરવું, એજ જેમતું લક્ષખિન્, હતું. તેથી તરત જ તે વનના 
એક ભાગમાં કાચોત્સર્ગ સુદ્રામાં ધ્યાનસ્થપણે ઉભા રહ્યા. 


એ અવસરે ઉદ્યાનનો પાલક- સાળી કરતો ફરતો યાં આવ્યો. 
તેણે કાચોત્સ્ગ સુદ્રામાં રહેલા તે સુનિને નેચા. નેતાં જ તેણે તેને 
ઓળખી લીધા. તરત જ ત્યાંથી નીકળી જ્યાં શતબળ રાજા હેતે! 


' થાં શહેરમાં આવ્યો: આવીને રાન્તને નમસ્કાર કરી વધામણી આપી 


જૂ 


ક મહારાજા! આપના પૂજ્ય પિતાશ્રી સહાબળસ્રુનિ એકાકીપાણે 
આપનો ઉદાનના એક ભાગમાં આવીને ધ્યાનસ્થપણે રહ્યા છે. 


આ વધામણી સાંભળતાં જ હર્ષથી રોમાંચિત થયેલા રાજાએ 


“હ કાઉ ઊરાદા 
ફોઇ હાદ હ ફાદ ડા 
[#પ: ઝં વાડ હ ઘાદ 


સાદ “દે છાટ ઇર પાર્ટ 
ડક કાર ડાદાક્પાદ 'હ 
ડેવ ફાાસીણદ છાઉડાટ 
ઝદ “હ છાણ ગાડ 
“છ ફૂછિ કહ» 'છહ છદ 
ડેણક્ક: છકે દાઝ કાક 
1ઇઝારાઇટ “છ આદ ગાર 


કક. 


18185 છાડ છૂ ૬ કફ 


ડા [કદા 1દ5દર 1 
છર કદ હ દ 1૨ 
“૪2 “છ 3₹58 ડપકાઇડ 
ર૬ ઝાર ડટ ડટ 
[કાથા 1ણ કરિ 
કાસાકાઈઇ કેઈ ઝા 
શરફ દદદે બઇ '2 કડક 


રૂટક્૭ર “રૂ, 


“સાણારર-ઇાર્ણડદે [કારિ [૯ 
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તે વનપાળને વધામણીમાં વાંછિત દાન આપ્યુ. વનપાળા પાછે! ગયે. 
રાજા ' વિચાર ટેરવા લાગ્યો. અત્યારે સ'ધ્યાસમય થઈ ગચે છે. રાત્રિની 
શરૃઆત થઈ ચુકી છે તો પ્રાત:કાળે સર્વ'પરિવારને સાથે લઈ પૂન્ત્ય- 
પિતાશ્રી ગુર્વર્યને વદન કરવા મણ્ટે જઈશ. ખરેખર હું ધન્યભાગ્ય 
છું અને આ શહેર પણુ આજે પવિત્ર થયુ કે અમારા સુણ્યાદયથી 
આકર્ષાઇ આજે ગુરૂમહારાજ અહીં પધાર્યા છે. આ પ્રમાણે બોલતા 
રાજાએ પગમાંથી પાડુકા દ્રર કરી, સાત આઠ પગલાં સન્સુખ જઈ 
ત્યાં રહયાં છતાં જ તે દિશા તરક ઉભા રહી મહાન્‌ ભષ્તિથી પશ્રાંગ 
વદના કરી અને પૂન્યપિતાના સુખાવિદ નેવાની ઉત્ક'ઠાથી રાનદિ 
સર્વ પરિવારે તે રાત્રિ ઘણુ! ટષ્ટે પસાર કરી. 





પ્રકરણુ ૬૪ મુ. 


--સઝડટ--- 
4૬-૬2 


કનકવતીએ વેર લીછુ'. 

સલયસુ'ટરીને રાક્ષસીનું કલક આપ્યા પછી પેઠીમાંથી બહાર 
કાઢી સહાબળે તાડના કરી કાઢી મૂકેલી અને સ્રી નાતિ હોવાથી 
વધ નહિ કરેલી કૅનકવતી દેશપાર થઈ ને 'પૃથ્વીતળપર કરવા લાગી. 
ક્ેરતાં કરતાં કર્મ સચોગે દુરેવ્યથી પ્રેરાયેલી દુ:ખણી થઈ આજે 
આજ નગસ્માં આવીને રહી હતી. 

જાઈપણુ કાર્ય પ્રસગે શહેરની ખહાર રહેલા વનમાં તે સ'ધ્યા 
સસમચે આવી. એટ્લામાં ધ્યાનમાં રહેલ મહામળસ્ુનિ તેના ન્નેવાર્મા 
આવ્યા, તેને જેતાં જ તેષ્રીએ તેને એળખી ' લીપા. તે વિચારવા 
લાગી. હા! સુરપાળ રાન્તનેો ઝુમાર ભહાળળ તે આજ રેખાય 
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ન------- 
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ક જર હ 
છે. અરે ! તે વ્રતધારી થયે1 દેખાય છે. મારાં ટરેલાં સરવ કાર્યો 


આ જાણે છે. કદાચ તે મારી સર્વ વાત આહીં પ્રગટ કરશે તો 
સારી શી ગતિ થશે ? મતે રહેવાને સ્ુકરામ પણુ નર્ડિં મળે અને 
લેકે કદથના કેરીને મારશે. ખરી વાત છે. “ વાષાઃ સર્સત્ કંિત્સાર ' 
પાપી જીવે] સર્વ સ્થળે શ'કાવાળા જ હોય છે, હું કોઇ એવો. ઉપાય 
શૈધધી કાહુ કે જેથી મારાં કરેલાં અકાચની કોઈ તે ખખર ન પડે. 
આ પ્રસાણે વિચાર કરતી અને આજુખાજુ નજર કરતી, કાંઈક 
આશ્ચર્ચ પામતી તે અવસરે તો તે ત્યાંથી ચાલી ગઈ, પણુ રાત્રિના 
અવસરની રાહુ નતી તે પાષિછા પોતાના સુકામમાં સાવધાન થઇ 
બેઠી. રાત્રિના અ'ધકાર ચારે ખાજુ ફેલાયો. રસ્તાએ મતુષ્યના 
સચાર વિનાના થયા. એ અવસરે કેઈ નહિં જણે તેવી રીતે તે 
ગુપ્ત પણે પોતાના સુકામથી ખહાર નીકળી આવી. ઘરથી નીકળતાં 
સાથે અગ્નિનું સાધન પણુ લઈ લીધુ' હતુ, ચાલતાં ચાલતાં જે 
સ્થળે સ્હાબળસુનિ કાચોત્સર્ગ ધ્ચાનસાં ઉભા હેતા ત્યાં આવી. 


અહા ! સ્થીર આશયવાળે મૂર્તિસાન્‌ ધર્મ જ ઉલ હોય નહિં, 
તેમ તે સંયમી સહાત્મા અત્યારે ધ્યાનર્સા લીન થઈ રહ્યો હતે. 
પણુ આ મલીન વાસનાવાળી કુનકવતીને મન તો સાક્ષાત્‌ તે કાળ- 
સ્વરૂપ દેખાતો હતે. ખરી વાત છે, જે માણુસ જે વિચ્ચારતે હોય, 
જે સ્થીતિનો હોય, તેને તેવો જ ભાસ થાય છે, તેવો જ અતુભવં 
થાય છે અને સામાના સ'બ'ધમાં તેવું જ પોતાની ચોગ્યતા કે 
સ્થીતિને અતુસરતું' જ અતુમાન ખાંપે છે. 


આ અવસરે સુનિને મહાન્‌ કષ્ટ થવાનું છે, એ દુઃખ આપ- 
ક ૧ 
ણાથી ફેમ નનેવારો ? એમ ધારીને જ. જાણે શહેરના દરવાજાઓ 
બધ થયા હોચ તેમ તે વખતે શહેરના દરવાજાએ ખ'ધ થઈ ગયા 
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હતા. સુનિતે થનાર ટટ સહન નર્ડિ કરી શકવાથી જ જણે તે 
અવસરે નગર લેકેનાં નેત્રો નિદ્રાથી સુદ્રિત થઇ ગયા હોય, તેમ 
લોકો નિદ્રામાં પડયા હતા. કેવો વિચિત્ર સચોગ ! કેવું નિકાચિત- 
કર્મ 1 કે જેવો પ્રબળ વૈરભાવ ? ઉદ્યાનનો રખવાળ પણુ આ વેળાએ 
જોઈ પ્રખળ કારણુથી હાજર થઇ શકચે1 ન હતે.. લોકોના સ'ચારના 
અભાવે ભૂમિભાગ શાંત્‌ થયેલો! દેખી, કૅનકવતી પોતાના હુટયમાં 
ઘણે હુર્ષ પામી. 

નજીકના ભાગમાં કોલસા ખનાવવા નિમિત્ત સ્વભાવિક જ કોઈ 
મનુષ્યે લાકડાં લાવી સુક્યાં હતાં, તેનો મોટો ઢગલે ત્યાં પડયો 
હતો! તે લાકડાંવડે કરી કુનકવતીએ કાચોત્સર્ગ પણે રહેલા સ્રનિના 
શરીરને મસ્તકપર્ચત ચારે આજુએ ઘેરી લીધુ. અર્થાત્‌ તે સુનિની 
ચારે ખાજી તે લાકડાં ખડકી દીધાં કે જેથી સૂનિનું જરામાત્ર પણુ 
શરીર દેખાઈ ન શાકે. 

સુનિને આ પ્રમાણે કાષ્ઠથી વિટતાં તે'્થ્ીએ ચ્વતુર્ગતિનાં નાના 
પ્રકારનાં દુઃખોથી પોતાના આત્માને ઘેરી લીધો. જન્માંતરના વૈરાતુ- 
ખ'ધથી નિર્દય થઈ કૅનકવતીએ ત્યારપછી તે લાકડાની ચારે ખાહ્ઠુએ 
અસ્તિ લગાવી દીધે।. 

પોતાના ઉપર મશણાંત ઉપસર્ગ આવેલે ન્તણી તે મટાત્માએ 
ચણુ ત્યાં તેવી અવસ્થામાં ઉભાં ઉભાં જ મન સાથે આરાધના કરી લીધી 

અગ્નિ પણુ જાણે કનક્વતીના સુર્યસ'ચયતે મૂળથી ખાળી 
નાંખતો! હોય તેમ સુનિના શરીરને ખાળવાને પ્રવૃત્ત થયો. એ 
અવસરે સહઢાખળ સુનિ પણુ ટુઃસષ ઉપસર્ગને સન કરતાં પોતે 
પોતાને ખોધ આપવા લાગ્યા. 
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રેડ તથા આત્માની ભિજ્નતાનું સાન આવે વખતે જ સ્પછ 
નિણિત થાય છે. આજ પરમ કસોટીનો વખત છે. ક્લિષકર્સ ખપા- 
વવાનો વખત આવા જ હોય છે. ઘણા વખતથી સુદ્દ કરેલ સાનને 
અજમાવવાતું પરમ કારણુ કોઈક વખત જ મળે છે. ગોખેલા ક્ષમા 
રવાના પાઠો અત્યારે જ અમલમાં મૂકવા ચોગ્ય છે. લાંખા વખતથી 
રેડદમન કરવાને અભ્યાસ આવે અવસરે જ ઉપચેગસાં આવે છે. 


પોતાની ચારે ખાજી લાકડાં ખડષ્ઠાય છે. ખડકનાર કેણુ છે ? 
શા માટે ખડકે છે ? તેનું પરિણામ શું આવશે ? અગ્નિ પણુ લગાડી, 
લાકડાં ખળવા લાગ્યાં અને શરીર “પણુ બળવાની તૈયારીમાં છે. બળવા 
પણુ લાગ્યું આ સર્વ વાત મહાખળ સુનિથી અજાણી નહોતી. 
ગુરૂશ્રીએ આગળથી ચેતાવેલ પણુ હતો કે કૅનકવતી છેવટનો ઉપસર્ગ 
કરશે, પોાતાતું વેર લેશે. તેસ સહાખળ સુનિ પણુ અત્યારે સ્તાન- 
રૃષ્િથી કે ચર્યટૃષ્ટિથી તેને નજરે જુવે છે. આસાંથી નાશી છટવું 
હોય તો. છુટાય તેવું છે. કૅનક્વતીને શિક્ષા આપવી હોય તેદ આપ- 
વાતું સામર્થ્ય પણુ પોતામાં છે, આ શહેરનો રાજ તે પણુ તેમનેા 
સુત્ર અને પરમભસ્ત છે, આટલું છતાં આ સુનિએ આવે! અસલ 
ઉપસર્ગ શા માટે સહન કર્ચ હશે ? એ સામાન્ય વાંચનારને અના- 
ચખી ઉત્પન્ન કરનાર છે, અને છે પણુ તેવું જ. પણુ આયુષ્ય થોડું' 
અને ઝણાતુખ'ધ વધારે એટલે ખીજ્ને ઉપાય શું ! દેહાધ્યાસ કે 
રેડ ઉપરો મમત્વ સર્વથા ક્ટેલ હોવાથી તેડું-રેહતું ગમે તેમ 
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થાય મારે તે ખ'ધીખાનામાંથી છુટવું જ, આવી પ્રખળ ઇશ્છાવાન્‌ 
રુ ઉપર પ્રેમ શા માટે કરે ? ખરેખર રેડ ખ'ધીખાતું જ છે. આત્મા 
આવા મલીન પદાર્થના કીચડથી આવૃત થચેલે। છે. તેના મધ્યમાં 
પડયે. છે. દેઢાધ્યાસથી રીખાય છે, જીરે છે અને વારવાર તેમાં 
શ્રવેશ તથા નિર્ગસન કર્યા કરે છે. આવા પરમ ફુ:ખના કારણુભૂત્ત 
રહ અને ટર્મનો સર્વથા ક્ષય થતો હેય, કરી પાછું આવા દેડમાં 
આવવાનું સદાને માટે ખ'ધ થતુ' હોય તે! આવા દેડ ખ'ધીખાના- 
માંથી છૂટવાની કેણણુ આનાકાની કરે ? આત્મદશામાં દેઠ દશાનું 
ભાન પણુ ન હોય, ઉપેક્ષા પણુ પ્રખળ, ભાવીનિર્માણુ પણુ તેવું, 
પત્યાહિ અનેક કારણેદ આ ઉપસર્ગ સહન કરવામાં ગણી શાષ્ઠાય. 
વિશેષ કારણુ તે તે મહાત્મા જ જાણે. 
આવા ઉપસર્ગ'ના પ્રસગે આત્મજાગૃતિની પૂર્ણ જરૂર છે; તે. 
જગૃતિ આ મહાત્માને હલી, વિશેષ જાગૃતિ માટે પોતેજ પોતાને 
દૃઢતા ફરતા ચાલ્યા. હે જીવ ! શુભ ભાવ રૂપ વહાણુ ઉપર તું 
ઘણુપ કાળથી ચડેલ હેપ્વાથી હવે સસાર સસુઠેય કિનારો પામવાની 
તૈયારી છે, આ સામેજ દેખાય છે, સદ્ભાવનારૂપ વહાણુને શુદ 
ચિત્તરૂપ વાયુવડે પ્રેરણા કર કે આ વહાણુ તને હમણાં જ કિનારા 
પર લાવી મૂઝરો. સસુદ્ર તરી આવ્યો છે, હુવે આ ખાડીમાં કે 
ખાબોચીયામાં તું ન ખુડીશ. હે જીવ ! નારક, તિર્યચાઠિ ગતિઓભમાં 
તે અસણા ફુઃખે। ક્ષઠન કર્યા' છે. તે યાતનાએ ને! વિચાર કરતાં 
આ ચપતના-પીડા તેની આગળ શી ગણુત્રીમાં છે ? આ સ્રી ઉપર 
તું ખીલજુલ અશુભ ચિંતવન ન કરીશ, કર્મ ઉન્મૂલન ટરવાના 
કાર્ય્“માં આ સ્રી તને ખરેખર મદદગાર થઇ છે અને તેથી તે તારા 
શક પરમ મિત્રસમાન છે. હે ચેતન ! તું જે રેહ ભ'દિરમાં રહ્યો છે તે 
તારાથી જીદ છે. આ ખાદ્ય ઘર ખળવાથી તું ખળવાને! નથી. તારો. 
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નાશ થવાને! નથી. તું અમર અને અર્પી છે, આ અશચિ પૂર્વ 
સચિત કર્સ મળને વિશુદ્ધ કેરે છે. બાળીને રાખ કરે છે, એટ્લે 
તે પણુ અહિતકેર નથી. પંત્યાદિ પ્રખળ ભાવનાના ખળથી કૅનકવતી 
ઉપરથી ક્વેષભાવ અતે દેહુ ઉપરથી મમત્વભાવ શાંત કેરી સમલા- 
વની સરલ શ્રેણિએ તે મહાત્મા મહાખળ સુનિ આગળ વધ્યા. 
શુભાશુભ કર્સૌપરથી મસત્વભાવ તદન છટી ગયો. દેહથી આત્મા 
તદન જુદોજ અતુભવાચો. આ આત્મસ્થિતિમાં ઘાતિકર્સનો! ક્ષય 
થતાંજ કેવળ જ્ઞાન ઉત્પજ્ઞ થયું. ખહારથી લાકડાને! અશ્નિ પ્રજ્વ- 
લીત થઈ રહ્યો છે અને અતર્‌માં શુક્લધ્યાનાગ્તિ જાન્ત્વલ્યમાન 
થઈ રહ્યો હતો. આ અ'તર્‌ અગ્તિની મદદથી ભવોપગ્રાહી કર્સા- 
આક્ીનાં ચાર કર્મો પણુ ખળીને ભસ્સીભૂત કરી નાખ્યાં. 

થડા જ વખતમાં તે મહાત્મા મડાળળસુનિ અ'તમુત્‌ કેવલી 
"થઈ કર્સથી સર્વથા નિવૃત્તિ પાસી સોાક્ષે ગયા અને નિર'તરને સાટે 
“તે પવિત્ર આત્માએ જન્મ, જરા, મરણાદિ ક્લેશોને જલાંજ લિઆપી. 





મકરણુ ૨૬ સુ. 





શતખબળને વિલાપ. 

આતે સહાત્મા પુરૂષોને સિહઠનાઢ છે કે જે કાલે કરવાર્ઝુ 

હાચ તે આજે કરો અને આજે કરવાતું હોય તે હમણાં કરો. એક 
સુહૂર્ત જેટલા ટુંકા વખતમાં પણુ અનેક વિઘ્ને અવે છે. માટે 
“આવતા વખતની રાહુ ન જીએ. સુલત્વી રાખ્યાનાં માઠા ફળે ઘણી 
વખત મતુષ્યોસે અતુભવવાં પડે છે.એક વખત સખત છઠ્કડ લાગ્યા સિવાય 





ભણહાબળને વિલાપ. ૩૪૯ 





આ વાતનો ખરો અતુભવ સમજવામાં નથી આવતે. પાછળથીજ 
સતુષ્યોને ડડાપણુ આવે છે કે અમે આ કામ તરત કર્યુ હોત તો 
ઘણું સારૂં થાત. 

ત્રાત;કાળ થતાંજ પિતૃદર્શનાર્થે-ચુરૂદર્શનાથે: અતિ ઉત્કઠિતિ 
શતખળરાજ પરિવાર સહિત ઉઘાનરમાં આવ્યો. આજુખાજી તપાસ. 
કરતાં શનિ તેમના દેખવામાં ન આવ્યા, પણુ જે ઠેકાણે તે સુનિ. 
ઉભા હતા, તે સ્થળે એક રાખને। ઢગલે તેમના દેખવામાં આવ્યો. 
અને તે ઢગલામાં કેઈ મતુષ્ય ભસ્મીભૂત થ્યું હાય તેવી નિશાની 
રખાઈ. ઘણી ખારિક તપાસ કરતાં જણાઈ આવ્યું ઝે તે સુનિતું 
શરીરજ ખળીને રાખ થયુ હતું. આ ડુઃખદાઈ વર્તમાન-સમાચાર 
જણુતાંજ રાજા સૂ્ચ્છા ખાઇ જમીનપર પડી ગયે. કેટલીકવારે 
સૂર્ચ્છા શાંત થર્તા કેપ કરી રાજ ખોલવા લાગ્યો કે, અરે ! ભવ- 
બ્રમણુથી નિર્ભય થચેલા અને નિષ્કારણુ વેરી સરખા કોણે આ 
સુનિને આવે ૬ુ:ખદ્દાઇ ઉપસર્ગ કર્ચા ? 

આત્મ બોલવાની સાથે તે રાખના ઢગલા તરક નજર કરતાં 
પિતૃવત્સલ રાજા ટ્રી પાછે સૂર્ચ્છાવશ થઈ પડચેો. મનેોવૃત્તિને 
ઘણી શાંત કરવા માંડી પણુ તે શાંત ન થઇ ત્યારે રાન સુષ્તક'ઠે 
વિક્ષાપ ડરવા સાથ્રે પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો. હા] હા | હતાશ, 
શતખળળ ! તું કેટલો ખો નિર્ભાગી ? ફુર્લભ જિત ચરણુ કમળને 
પાસ્યા છતાં પણુ પ્રસાદના કારણુથી તત્કાળ આવી વદન ન કરી 
શકયો. હે પૂજ્યપિતા ! આપની કર્ણુદ્રરે પવિત્ર દછિ મારા ઉપર ન 
પડી. મે' સારા ઢર્ણ'સુટ્હારા આપના સુખથી ધર્મદેશના રૂપ અસૂ- 
તનું પાન ન ટર્યુ. એક રૌર-દરિદ્રિ રાનુષ્યના મનોરથોની માટ સારા 
હૃદયના મનોરથો વિલીન થયા. હે પૃત્ત્યગુર્‌! હું આજેજ નિરાધાર 
થચેઇ, આજેજ નિર્નાથ થચે.. સારા સર્જ મનેરર્યેદ મનમોજ દહી 
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ગયા. હા! હા ! પૃત્ત્યપિતા સારા રાત્ત્યમાંજ અને મારી હૈયાલી- 
માંજ નજરે પણુ ન ન્નેઈ શકાય તેવી આપની અવસ્થા થઈ. ખરે- 
ખર! હું નિર્ભાગીજ કે આપને! સસાગમ ખીલકુલ ન થયે. ધિષ્કાર 
થાએ મારા જેવા પ્રમાદિએ ને કે તત્કાળ કરવા લાચક ક્ષો આગામી 
કાળ ઉપર સુલ્તવી રાખે છે. જે હું કાલે સ'ધ્યા સમયેજ અહીં 
આવ્યો હોત તો પૃત્ત્ય પિતાશ્રીનો પ્રેળાપ, તેમનાં દર્શન અને 
ઉપદેશ શ્રવણુ આદિ સર્વલાભની પ્રાસિ થાત. 

આ પ્રમાણે વિક્ષાપ કરતા શાન્ત બ્રજુઢીના વિક્ષેપષથી સુભટોાને 
જણાવ્યું કે અરે, મારા શુરવીર સુભટો ! તમે તે પાપીના પગલે 
પગલે નાએ] અને આ અનર્થ કરનારને અહી' જીવતો! પકડી લાવે।. 

રાજાનો હુકસ થતાંજ સ“ખ્યાખ'ધ સુભટો ચારે ખાજી નીકળી 
પડયા. પગલાના ન્ણુકાર સુભટો પગલે પગલે આગળ વધ્યા અને 
અવુકસે તે પગલું એક ખીણુના ભાગમાં જઈ અટકી”. સુભટો તે 
ખીણુસાં ઉતરી પડયા. યાં તપાસ કરતાં એક લભાગસાં છુપાઈ 
રહેલી કેનકવતી તેસના દેખવામાં આવી. તેને પકડીને સુભટો રાજ 
પાસે લઈ આવ્યા. રાન્તએ તાડના કરી તે સીને પૂછયું” કે તે. આ 
સુનિને શા કારણુથી જીવતા ખાળી દીધા ? ઘણે! માર પડવા પછી 
તેણે પોતાતું કરેથું સર્વ અકાર્ય સત્ય જણાવી આપ્યું. શતખળ 
રાજાએ નાના પ્રકારના સારથી તે કનકવલતીને મારી ન'ખાવી. 
તેણીએ પણુ પોતાના દુષ્ટ કર્મતું ફૂળ કર્સાતુસાર સેળવ્યુ. સરણુ 
પાસીને છઠ્ઠી નરકે નારકીપણે તે ઉત્પજ્ન થઈ અને ત્યાં નાના 
ગ્રકારના દુ:ખના ભાજનભૂત થઇ. 

કુનકવતીને મારવાથી કાંઈ રાન્તનો શે એછે ન થયો તેનેદ 
કારી ઘા ન રૂઝાચો, પિતાની અને ગુરૂની ખોટ ન પુરાઈ, પ્રધાન પુરૂષોએ 
લેને ઘણે। સસન્તવ્યો। પણુ તેણે એક ક્ષણુ માત્ર પણુ પિતૃશે।ક મૂકયો નહિ- 
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પદ્ય પિતાનું મરણુ અવી વિષમ રીતે થયુ જણી સહસ- 
અળ શાન પણુ શેક સસુદ્રમાં ડુધી ગયો, આ ખન્ને રાજાઓને 
પિતાનો શેક, રામ લક્ષસણુના શાકની માટ્‌ક કે કૃષ્ણુ ખળભટ્રના 
શૈક્ની માષ્ટક સાલવા લાગ્યો. તેઓએ રાન્યના તમામ સુખને 
જલાંજલિ આપી. સારૂં ખાવું સારૂં પીવું સારા વસ્ત્ર પહેરવાં, હસવું 
કે આન'દથી ખોલવું તે સર્વ તેમણે મૂકી દીધું, સવ દિશાએ તેમને 
શૂન્ય લાગવા માંડી તેમજ કોઈ પણુ સ્થળે તેઓને રતિ ન મળી, 
કેવળ શોકની ગમગીનીમાં બન્ને ભાઇએ અહોનિશ રહેવા લાગ્યા 
અતે રાત્રિદિવ્સ પિતા્તું મરણુ અને તેના ચુણદ સ'ભારવા લાગ્યા. 
આ પ્રમાણે આ ખન્ને રાન્તની સ્થિતિ દેખી પ્રધાનમ'ડળ પણુ 
વિચારમાં પડયુ' કે હુવે રાન્નએને શેાકથી કેવી રીતે ઝુષ્ત કરવા ? 
ર ક્ક્ક્ન્ડ 
મકરણ ૬૭ મુ, 
ર“*--“*” યાતા 


ભહુત્તરા સાથ્વી મલયસુ'દરી 


“જળાવષીને યઘાસ્થાને નિષોજના કરવી તેની તે! ખલીટારી 
છે. છે કાર્ય ઘણા લાખા કાળે અને ડુઃશક્યતાથી મનુષ્યો દરી શાકે 
છે, તે કાર્યદાયક ક્વભાવવાળા અને અસ્પટ શૈતન્ચવાળે અગ્નિ 
ઘણા થોડા વખતમાં અને સુશાદચતાથી કરી શકે છે. વીજળીની અને 
અગ્તિની મદદથી ચાલતા તાર, ટેલીક્દાન, રેલવે, સ્ટીમર, મીલે। અને 
બનેક પ્રકારના સચાએ, આ સર્વ દણંતે! પ્રચકા અત્યારે આપણા 
સર્વના દેખવામાં આવે છે, તેમજ પાણી અને વાયુની મદદથી 
પણુ તેજાં અગદ્ય કાર્યો બની શકે છે. ્િંસક સ્વભાવવાળા સિંહ, 
વ્યધર્ધાદિ પજા પણ્‌ 'દળવણીના ગ્રતાપધી પોતાના સ્વભાવને સેક 
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ખાજુએ સૂકી મતુષ્યોની સાથે હળી મળીને રહેતા દેખવામાં' આવે 
છે. સ્વાતિ નક્ષત્રતું પાણી યથાસ્થાન-છીપસાં સ્થિતિ પામવાથી 
મોતી જેવી સુ'દર૨ અને ખહુ સૂલ્યની વસ્તુ પેદા કરે છે. આ વિચાર 
કરનારને ₹૫૪ સમન્નશે કે આ સર્વ કાર્ચની સિદ્ધિ તે તે વસ્તુને 
ચથાચોગ્ય કેળવી ન્તણુવાથી અને ચથાસ્થાને નિયોજીત કરવાથી જ 
થઈ શકે તેસ છે. જ્યારે અસ્પટટ ચૈતન્યવાળાં પાણી, અશિ, વારુ 
અને પશુઓને પણુ તેમના સ્વભાવમાં ફેરફાર કરાવી શકાય છે; 
તેસની શક્તિમાં વધારો ફરી શકાય છે, અને અનેક મનુષ્યોને ઉપ- 
ચે!ગી ખનાવી શકાય છે, તો પછી સ્ત્રીઓને કેળવી જાણુવાથી કે 
ચથાસ્થાને ઉત્તમ સહવાસસાં નિચોજીત ડરવાથી તેમની શકિતસાં 
વધારે, સ્વભાવમાં કફેરફ્રાર અને અનેક મતુષ્યોને ઉપકાર કર્તા 
તરીકે કેસ ન ખનાવી શકાય ર૨ અવશ્ય બનાવી શકાયજ. ” 

સાધવી *સલયસુઢરી નિર્મળ ચારિત્રનું પાલન કરતાં અને સાથે 

।નાણ્યારા કરતાં અતુક્મે અગીયાર અગ પર્ચ“તતું સ્તાન સેળવી 
શકી. તેણે તત્ત્વસ્ઞાનમાં ઘણ્‌। ઉડો પ્રવેશ કર્ચો હતો અને તેથીજ 
અતેક ભવ્ય જીવોને ઉત્તસ બોધ આપતી તે "ૃથ્વીતળપર વિચરતી 
હતી. જ્તાનની સાથે તે સહાશયા તીત્ર તપશ્ચર્યા પણુ કરતી હતી. 
કર્મક્લેશને દ્ર કરવા માટે તે અહોનિશ પ્રચત્ન કર્યા કરતી હતી. 
નવીન કર્મખ'ધ થતે। અટકાવવા માટે પણુ તેટલે!જ પ્રયત્ન કરતી 
હતી. કેમકે ડર્મનાં ભય'ડર૨ ફળો આ ભવસાંજ  અતુભવવાં પડ્યાં 
હતાં, તે વખત અને દુ:ખને તે ભૂલી ગઈ ન હેતી. 

- -સ્ઞાન, કિયામાં નિરંતર પ્રયત્ન .કરતાં આ મહાશચાને અવ- 
ધિગ્તાન ઉત્પન્ન થયું. ગુરૂમહારાજે તેસને વિધિપૂર્વક મહેતતરાની- 
સર્વ સાધ્વીએ માં સ્રુખ્ય, આગેવાન. વીતરાગની આજ્ઞા સ્ુજખ સર્વ 
સાધ્વીએ ને પ્રવર્તાવનારની પદવી આપી. ા 
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અવધિસ્તીનના પ્રકાશની મદદથી મનુષ્યોના સદેડુરૂપ અ'ધ- 
કારને ટૂર કરતી અને ભવ્ય જીવરૂષ કમળને વિકસિત કરતી તેઃ 
સમડાનુભાવા મહુત્તરા પૃથ્વીતળપર ઉત્ર વિડારે વિચરવા લાગી. 

સાનાલેોકથી-સ્તાનપ્રકાશથી સહાખળ સૂુનિર્તું નિર્વાણુ થયેથું 
જાણી અને તે ફુ:ખથી શેકસાગરમાં ડુખેલા શતખળ રાન્તને દેખી 
તેમને ઉદ્ધાર કરવા નિમિત્તે સાધ્વી મલયસુંદરી અનેક સાસ્વીના પરિવાર 
સહિત વિડ્ઠાર કરતાં કમે સાગરતિલક શહેરમાં આવી અને પોતાને 
લાયક વસ્તીમાં-સુકામાં નિવાસ કર્યો 

પોતાની માતા મહત્તરા સલયસુંદરીતું આગમન સાંભળી 
શતખળળને ઘણે હર્ષ, થયે(. રાનન રાતખળ પોતાના પરિવાર સહિત 
તત્કાળ તે મડુત્તરાને વદન કરવા આવ્યો. વદના કરી પોતાને 
ઉશચિતરથાને પરિવાર સહિત પ્ર્મશિક્ષા સાંભળવા બેઠે. 





ન 





મકરણુ ૬૮ જુ. 
સાધ્વી મલયસુ”રીનેો1 ઉપટેશ. 


અમૃત સરીખા મધુર વચ્ચનોશ અને પ્રસન્ન સુખે સાધ્વી 
જ ઉપદેશ આપતાં જણુવ્યુ' કે વત્સ; શાતળલ | મનુ- 

રેડની કાણુશગુડતા, આયુષ્યની અલ્પતા અને સચોગની વિષોગ 
કની શું તું ભૂલી ગયો ? જગતમાં આ રેડથી કેણુ અમર રહ્યો 
છે? અનત ખળપારી તીર્યકરો આ રેહથી શું વિયોજીત થયા નથી ? 

મકા સતવાન્‌ છવેોમાં શ્રિરામણિ તુલ્ય તારા પિતા સઢા- 
છૂઠ.સુનિ તે સ્રીના ઉપસર્ગ કરવા પછી કેવળત્તાન પામી «યાં 
તેજ અગ્ચષે નિર્વાણુપદ પામ્યા છે. 





૩૫૪ મલયસુ'રી ચરિત્ર. 


જેને માટે ધન, સ્વજન, કેલત્ર, પુત્રાદિ સર્વ વસ્તુએનેા 
ત્યાગ કરવાસાં આવે છે, જેને માટે તપશ્ચર્યાદિ ટષ્કર કિયાએ। કરી 
મહાન્‌ દુઃખો સહેન કરવામાં આવે છે, તેવું રુર્લભ ઉત્તમ અતે 
શાશ્ચતસ્થાન તેમણે પ્રાસ કર્યું છે. આ સર્વ ભવ પ્રપચતે સદાને 
માટે તેમણે જલાંજલી આપી છે. તેવા પવિત્ર પિતાને સાટે' તું 
હેજી સુધી શેક શા મા્‌ટે કર્યા કરે છે. 
પોતાના કોઈ પણુ વ્હાલા માણુસને મહાન્‌ નિધાનની પ્રાસિ 
થઈ હાય તે! શું વહાલાપણાને। દાવો કરનાર માણુસને તેનાથી 
આન'દ થાય કે શેક થાય ? જે શેક થાય તો તે તેના વાલેસરી 
કૅહી શકાય ? નજ કહી શકાય. તેવીજ રીતે તારા પિતાને કેવળસ્ા- 
નર્‌પ આત્મનિધાનની પ્રાસિ થઈ છે તો તેથી તને આન'દ થવેા 
નેઈ એ કે શેક ર? આન'હજ થવેા જેઈ એ. 
પોતાને કોઇ પષ્ટિ સ ખધી ઘણા કાળથી ખધીખાનામાં પડ્યો 
હાય અને અકસ્માત્‌ તે ખ'ધીખાનામાંથી છ્ઠટવાની વધામણી મળે તે 
તેથી તેને આન'દ થશે કે શોક ? તેવીજ રીતે તારા પૂન્ય પિતાનો 
આ સ સારરૂપ ખ'ધ્રીખાનામાંથી સદાને માટે છુટકારો થયો છે. તો * 
તેથી તને આન'દિતિ થયું નેઈએ જે આગમ શેક કરવો જેઈએ ? 
રાજન્‌ ! પોતાનો કોઈ ગાઢ સ'ખ'ધી સહાન્‌ વિપત્તિમાંથી 
મૂફ્ત થચેો! હોય તો તેથી આન'દ થાય કે શેક થાય ? આન'ટજ 
થવો જેઈ એ. તેવીજ રીતે તારો પિતા સ'સારચકમાં અન'તવાર સહન 
કરવી પડતી જન્મ, જરા, સરણુ, રોગ, શેક, આધિ, વ્યાધિ અને 
ઉપાધિર્ષ વિપતતિથી સદાને માટે વિસુક્ત થયા છે, તો શું આ. 
વેળાએ તને આનદ ન થવો નઈ એ ? ક 
રાજન્‌! પોતાને। કોઈ છે સધી ઘણા વખતથી રાગે 
પીડાતો હોચ અને દૈવસચોગે તે એક વખત સદાને માટે સવથા. 


સાધ્વી મલયસુ'દરીનો! ઉપટેશ. ૩૫૫ 





નિરોગી થાય તે શું તેના સ'બ'ધીને તેથી હર્ષ ન થાય ? થવોાજ 
જેઈએ, તેમ તમારા છછે સ'ખ'ધી પિતા સહાખળ અનાદિ કાળથી 
ફર્મ શગથી પીડાતા હતા તે હેમણાં સર્વથા સદાને માટે કર્મ 
રીગથી સુક્ત થઈ અજરામરર્ષ નિરોગ અવન્થા પામ્યા છે તે 
આવા, આન'દી વર્તમાનથી તમને આનદ થવો જેઈએ, અવ્યારે 
તમોને મહોત્સવનો વખત છે, તેને ઠેકાતે આમ શેમાં ગમગીન 
ચ. રહેવું તે કોઇ પણુ રીતે તમારા જેવા સમજીને લાયક નથી. 
હે રાજન્‌! હું જાણું છું કે તમારા પિતાને અચ્તિથી દુ:સહ પીડા 
થઈ હશે, તે કારણુથી તમને વધારે દુ:ખ લાગી આવે છે, પણુ તે 
અગ્નિની પીડા તમારે ચિંતવવા જેવી નથી. કેમકે સ'ગ્રામપર શ્રડેલા 
અને જ્યશ્રોની ઇચ્છાવાળા સુભટો શું શઝુએ તરફના પ્રહારતે નથી 
સહન કરતા ? અર્થાત્‌ કરેજ છે. તેવીજ રીતે કર્મશત્રુ સામે સગ્રામ 
કરતા અને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ રૂપ જયલક્ષ્સીની ઇચ્છા- 
વાળા તમારા પિતાને પરિષડ કે ઉપસર્ગરૂપ શત્રુના મ્હારો લાગ્યા 
છે, તથાપિ આત્મગુણુરૂપ જયલક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થયેલી હોવાથી 
તેવા અમૂલ્ય લાભની આગળ આ પરિષહા કે ઉપસર્ગ તેમને તે 
વખતે કાંઈ પણુ ગણુત્રિમાં હાય જ નહી. 

અથવા વિઘા સિદ્ધ કરનારા સુરૃષા વિઘા સિદ્ધ કરતાં અત્ય'ત 
દુ:સહ ડુઃખ કે ઉપસર્ગો સહન કરે છે.કેમકે કટ સહન કર્યા સિવાય 
અદ્ભૂત વિઘાસિદ્ધિ મળી શક્તી નથી, તેવીજ રીતે આત્મવિધા 
સિદ્ધ કરતાં તમારા પિતાને દુઃસડ કુઃખા સડન કરવાં પડયાં છે. 
તથાપિ તેમને આત્મવિઘા પૂર્ણઃ સિદ્ધ થઇ છે, એટલે તે દુ:ખ પણુ 
તેમને ફુઃખરૂપ લાગ્યાં નથી. 

હે રાજન્‌! “હું પિતાના ચરણાવિંદને નમસ્કાર ન કરી 
શક્યે!? આ કારણુથી તમને અધૃતિ થાય છે, પણુ આ અધીરજ 


૩૫૬ મલયસુ'દરી ચરિત્ર. 
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'કેરવા ચોગ્ય નથી. કેમકે તું સદાનૈ માટે પિતૃભષ્ત છે. પિતાની 
આરાધના કરવામાં તું નિરંતર આસક્ત છે. માટે સાક્ષાતૂ પિતાની 
આરાધના કરવાથી જે લાભ સેળવી શકવા ચોગ્ય હતો, તે 
લાભ તે' તારા પરિણામની વિશુદ્ધિવાળા ભાવથી મેળવી લીધો છે, 
અને હુજી પણુ સેળવીશ. માટે પિતાસખ'ધી મ્ોાકનો ત્યાગ કર. 
સસારની વિચિત્ર સ્થિતિનો વિચાર કર. શેક કરવાથી મનુષ્યો 
પોતાનું રક્ષણુ કરી શક્તા નથી. આ ભવવાસતે દુ:ખના ઘરર્ય 
જાણુ. આ સખ'ધોને સ્વપ્ન સદશ સમજ. લક્ષ્મીને વિત્યુતૂની સાક્ક 
ચપળ જાણુ અને જીવિતવ્યને પાણીના પરપોટાની માકક ક્ષણુ- 
ભચુર સમજ. હે રાજન્‌ ! ગુરૂશિક્ષા ગરહણુ કરવામાં વિચક્ષણુ તમાર 
જેવા વિવેકી સુર્ષો પણુ જ્યારે આવી રીતે શેક કરરે, ત્યારે 
ધૈર્ય અને વિવેક ક્યાં જઈ તે રહેશે ? તેઓને કેના આશ્રય ? 
આ મ્રમાણે મહેતતરા સલયસુ'હરીએ રાજા શ્તખળને પ્રતિ- 
બાધ આપ્યો.તેના અતિશ્ચાચિક વગ્ચનોની એટલી ખધી પ્રખળ અગર 
થઇ ફે રાજન શતખળ શેક રહિત થઇ પર્સ" ધ્યાનમાં સાવધાન થયે. 
સહત્તરા પોતાના કલ્પની મર્યાદા પ્રમાણે જેટલા દિવસ પર્યત 
સાગરતિલકસુરમાં રહ્યાં, તેટલા દિવસ પર્યત રાન શતખળ નિર'તર 
વદન અતે પર્સશ્રવણુ નિસિસે તેમની પાસે આવતો જ રહ્યો. જે 
સ્થળે સહાખળ સુનિ મોક્ષ ગયા તે સ્થળે શતખળે એક સ દિરે 
અ ધાવ્યું” અને' તેમાં મહાખળ સુનિની મૂર્તિ સ્થાપન. કરી વિવિધ 
ગ્રકારના મહેોત્સવેા કર્યા. ી 
'મહેત્તરા સલચસુ'રીએ તે “શહેરના લે[કોને અનેક પ્રકા 
ઉપકાર કરી અતે રાજને ધર્મમાં સાવધાન તથા સ્થીર કૅરી અ 
સ્થળે વિહ્ઠાર કર્ચો. ી 


શ 


ન 


સલયસુ'દરીનુ' પૃથ્વીસ્થાનપુર્માં ચચાગમન. ૩૫છ 
-ગ્રકરણુ ૬૯ મુ. 


: અલયસુ'રીનુ' પૃથ્વીસ્થાનપુર્માં આગમન. 
ન્ન્ડઝિન્ડન્ડ્-- 

અવધિ જ્તાનના પ્રકાશથી સહસ્તબળરાન્તને પણુ શોકમાં ગર- 
કાવ થચેલે। દીઠો, તેને પણુ શોકથી મૂક્ત કરવા અને ધર્મ કાર્યમાં 
સાવધાન કરવા નિમિત્તે સાધ્વી સલયસુદરીએ પૃથ્વીસ્થાનસુરમાં 
જવું ઉચિત પાર્યુ. પરોપકાર અને આત્મ ઉદ્ધાર એ મહાન્‌ પદને 
પામેલાં જીવોતુ' ક્ત્્વ્ય છે, એમ સમજી અતુકમે ગ્રામાતુગ્રામ વિ- 
ચરતાં મડત્તરા સાધ્વી 'ૃથ્વીસ્થાનપુરમાં આવી પહેંચ્ચાં. 

“પરેપકારપ્રવીણુ પર્સાત્મા સાધ્વી મલયસુ'ટરીએ પર્મોપટેશ 
આપી, સહુસ્રમળ રાન્તને પરિવાર સહિત પ્રતિબોધ પમાડચો અને 
ધર્મમાર્ગ માં સ્થીર કર્યો. 

સહત્તરાને વદન કરવાને ઉત્સુક 'થચેલો શાતબળરાજા પણુ 
ભાઈના સ્નેહથી 'પૃથ્વીસ્થાનસુરમાં-આવી પહોંચ્ચો. તાં આવ્યા 
પછી ખ'ને ભાઈએ નિરંતર મડુતરાને વદન, પર્મશ્રવણુ અને 
એકાગ્રતાથી ધર્મ સેવન કરવા લાગ્યા. 

તેઓતું પર્મ્રદ્ધાન ઘણું ઉત્કુદ હતુ. ત્રિકાલ જીન પૂજન 
કરતા, સુપાત્રમાં દાન આપતા, ચથાશક્તિ તપશ્ચર્યા કરતા, વિવિધ 
ગમકાર ક્'ઘની ભક્તિ અને વાત્સલ્ય કરતા હતા. ગરિબધિ અના- 
થાને માટે ઠેકાણુ ઠેકાસે અન્નક્ષેત્ર ખોલ્યાં હતાં જીવર્ડિસા અને 
અપર્મના માગે પ્રવર્સ્સન કરતા લેકાને તેએ મના કરતા હુતા. 

ખન્ને રાજએ ગ પોતાના રેશના દરેક શણેરમાં અને દરેક 
આમર્માં જીનબુવનો ખ'ધાવી આખા રાતની પૃથ્વીને છીનેશ્વર 
ભગવાનનો પવિત્ર, સ્મરણીય નામથી મ'ડિત દરી દીધી. તે ચૈત માં 
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સ્નાત્ર, પૂન્ત, મહોત્સવ, તીર્્ચેમાં રઘયાત્રા અને અછ્ાન્હિકા મહોત્સવ 
વિગેરે ધર્મકર્તવ્યો સદાને માટે શર્‌ ડરી દીધાં. 

પરસ્પર દૃઢ સ્તેહવાળા અને પર્સછુરાના ભારને વડેન કેર- 
વામાં ધૌરેચ તુલ્ય, બન્ને ભાઈ એ પ્રર્મ ઉન્નતિ કરતા આનદમાં 
મગ્ન રહી સુખમાં દિવસો પસાર કરવા લાગ્યા. 

રાન્નને પગલે ચાલવાવાળા અન્ય લોકે પણુ ધર્મતું' સેવન 
કુરવા લાગ્યા. ર્‌ી વાત છે “ચથા રાન્ત તથા પ્રન્ત' એ અવસરે 
“સૂર્યોદય વેળાએ જેમ તારાઓ સ્કુરાયમાન્‌ થતા નથી તેસ” 
અન્યપર્મા સ્કુરાયમાન થતા જણુાતા ન હતા. 

મહુત્તરા મલયસુ'દરી પણુ આવી રીતે અનેક જીવોને પર્સમાં 
સ્થીર કરી અન્યજીવોને ઉપકાર કેરવા અથે" અન્ય સ્થળે વિહાર 
કૅરી ગયાં. 





પ્રકરણુ ૭૦ મુ. 
મહત્તરાનુ' દેવલોક ગસમન--અતે ઉપસ'હાર. 

--ડન્ડઝ્ન્ડ- 

પૃથ્વીતળપર અનેક વર્ષ" પર્ચ"“ત ઉગ્રવિટારે .સલયસુદરીએ 
વિહાર કર્યો. તેટલા અવસરમાં તેણે અનેક જીવોને ધર્મ મોર્ગ માં . 

" જેડયા. તેના ઉગ્ર તપ તેજ અને નિર્સળ ખ્રહ્ાચર્ય આગળ સર્વ 
' કોઇને' નમવું પડતુ હતું તેનું ચાસ્ત્રિ નિર્દોષ હતું. - તેની વિજ્ીદ્ધિ 
અપૂર્વ હતી. તેની વાણી અમોઘ અને અમૃત વર્ષાવતા હેય તેવી 
મીઠી અને. શાંતિદ્ાયક હતી. તેની સુખસુદ્રા. શાંત અને આનંદી 
. હતી. રાજ્તેજ અને તપ તેજ ખન્ને ભેગાં હોવાથી તેની પર્મ- 
દેશનાની અસર લેકે ઉપર ચમત્કારીક રીતે થતી 'હતી. તે મહે 
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ત્તરાને દેખતાં જ કઠોર હૃંદયવાળા મનુષ્યોને પણુ પૂન્ત્યણુદ્ધિ ઉત્પન્ન 
થતી હતી. 


શ્રમણું મર્મ્તું પાલન કરતાં તપ, ચોગ, જ્ઞાન અને ધ્યાનવડે 
ઘણાં કર્મ ખપાવી દીધાં હતાં. નિર્મળ અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયુ 
હેતું. હજી રૈષ કર્મ ખાકી હતાં તેવામાં અવધિ જ્ઞાનથી તપાસતાં 
આ , દેહમાં રહેવાર્પ આયુષ્ય ઘણું જ સ્વલ્પ રહેથ્યું પોતાના જાણુ- 
વારમા આવ્યું. એજ અવસરે તત્ત્વ મડત્તરાએ અ'ય વખતની 
આશાપધના કરી લીધી અને ધર્મ ધ્યાનમાં સાવધાન રહી આત્મા- 
નમાં ઝીલવા લાગી. આ શુભ ભાવમાં માનવદેહ સ'ખ'ધી આયુષ્ય 
પૂર્ણ થતા મહત્તરા મલયસુ'દરી આ દેહનો ત્યાગ કરી અચ્ચુત 
નામના ખારમાં દેવલેકે દેવપણુ ઉત્પન્ન ચ. દેવ આયુષ્ય પૂર્ણું 
કૅરી મહાવિદેઢુ ક્ષેત્રમાં ઉત્તમ ન માનવદેડુ પામી ચારિત્ર લઈ 
કેવળજ્ઞાન પામીને નિર્વાણુ પામશે. 


આ પ્રમાણે આ મહાસતી મહુત્તરા સલયઝુદરીતુ' જીવન- 
ચસ્ત્રિ અહોં પૂર્ણ થાય છે. આ ચસ્ત્રિમાંથી વાચકોને ઘણું સમજ- 
વાનુ' મળે તેમ છે. કેટલીક વાતે! ત્યાગ કરવા જેવી છે અને કેટલાક 
સદ્ગુણ અતુકરણુ કરવા લાયક છે. સારા, ખોટાં પાત્રોથી ભલાઈ 
ખુરાઈ તરક્‌ ટીકા ડરવા ન બેસતાં કે તેના પ્રાપ'ચીક વ્યવહારો 
તશક ન આકર્ષાતાં, દોષ ત્યાગ અને શુણાનુરાગવાળી દૃણિ રાખી 
હુ'સની ર સારગ્રાહી લક્ષથી આ ચરિત્ર વાંચનારને સારો લાભ 
થવા સભવ છે છે. વસ્તુ કેકની એકજ, પણુ ચોગ્યતા વિશેષે ગુણુ, 
રોષની પ્રાસ્તિ થાય છે. પાણી એકનું એકજ, પણુ ગાયના પેટમાં 
જતાં તેનુ ટૂધ થશે અને સર્પાદિ એરી નનવરના પેટર્સાં જતાં તે 
વિષપણુ પરિણુમરો. આ ચસ્ત્રિમાંથી સમજવા જેવું, ત્યાગ કરવા 


મલયસુ'દરી ચરિત્ર ૩૬૦ 


જેવું અને અયુકરણુ કરવા જેવું શું છે? તે વિચાર વાચકે ની બુદ્ધિ: 
ઉપર મૂકવાંમાં આવે છે. હુહેસાનો અવશ્ય તે વાતને. ક્ડચે। " 
કરરો.રસોઈની સર્જસામગ્રી તૈયાર કરી આપીને તેને ચાવવાતું કાસ તતો 
અંવશ્ય લોજન કરનારને સોંપવું જેઈ એ. તેમ, આ ચર્ત્રિ લણી 
આપી તેમાંથી હેય, સેય, ઉપાદેય-ત્યાગ કરવા લાયકે, જાણુવા 
લાયકે અને ગ્રહણુ કરવા લાયક શૈધી કાઢવા જેટલી મહેનત વાંચ- 
નારની ખુદ્ધિને આપવીજ. અને તેમ કરવાથી વાંચનારની બુદ્ધિમાં 
વધારે થશે. તેમજ આત્માની છુપી રહેલી શક્તિએ બહાર આવશે, 
એમ ધારી તે વિષે સહજ ધસારો કરી અહોં વિરમડું ઉચ્ચિત ગર્ણ્યું 
છે; શ્રીમાન્‌ પાર્શ્નાથ વીર્યેકરના મોક્ષ દિવસથી સેો। વર્ષ જવા 
પછી આ ચરસ્ત્રિના નાયકે, નાચિકામહાખળ અને સલયસુ "દરીની 
હૈયાતી આ "ૃથ્વીતળ ઉપર હતી સલયસુ'ઠરીનું ચસ્ત્રિ શ્રીમાન્‌ 
જ્ેશીગણુધરે જેમ શખ રાજાની પાસે કલ્યું હતું, તેમ સે પણુ 
તમારી કઅપ્ગળ તે અતુસારે જણાવ્યુ છે. 

 રત્યામમિવ શ્રી સચ તિજ્સસિમિમીવાનમાપાત્ર ચિત જ્ઞાન- 
સ્તોપાસ્યાનમજયસુંટ્રી ચસ્તિસુસારેન, આસાથશ્રી. વિગયવમ-. 
છતૂરીશ્વવિસેચેસ,- આત્વાર્થશ્રી,વિગવજેશરણરનવરેળ શુગર 
માપાયાં સંસ્કાર મયટે તિ, દકિણસેસાકકાસએુરસ- 
ગુળોસ્ય-3ુનાપત્તસે, પતો્નારિશ સિશસતતુષ્ય છિ સિત્રમસંતત્લરે, 
આ્રાવળશવરત્તુચ્યો શસતિવાસરે, સમા સમમમત, ી 


કેઈ છઃ 
દિ સ સા સ. ન 





